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AVERTISSEMENT
Un traité spécial de la salubrité dans les grandes villes est l’un des livres qui contiennent le plus de vérités; c’est 1 indication raisonnee des causes nombreuses qui peuvent altérer et détruire la santé parmi les grandes aggloméralions d’hommes; c’est l’exposition détaillée des perfectionnements que les sciences physiques et chimiques ont imaginés pour rendre l’existence confortable au sein des grandes cités ; c’est, enfin , l’histoire pratique des moyens quel expérience des nations civilisées a trouvés pour prolonger la durée moyenne de la vie. Un tel recueil de faits et de conseils utiles a tous, importe beaucoup, non-seulement aux médecins , aux membres des Conseils de salubrité, mais encore et surtout aux maires, aux membres des conseils municipaux et à tous les fonctionnaires dont
l’office est de veiller sur la conservation de la santé publique.
Peut-etre devons-nous dire quels sont nos titres pour oser entreprendre la tâche difficile dont nous nous sommes chargés. Nos fonctions nous ont donné l’occasion frequente d’étudier les agents qui sont de nature à compromettre la santé publique : attachés depuis vingt ans au Conseil de salubrité d’une grande ville et où les questions d’hygiène publique surgissent chaque >our,
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depuis plus de quinze années aux services du Jury médical et des prisons , et depuis trente-huit ans employés dans les hôpitaux civils et militaires sous divers titres , depuis ceux d’élève et de chirurgien interne, jusqu’à ceux de médecin et d’administrateur-direcleur, nous avons vu de près , et toujours par nous-mêmes , les importants sujets d’économie administrative que nous traitons dans cet ouvrage. Ce n’est pas l’occasion de bien observer, c’est le talent qui aura manqué à notre œuvre. D’autres emplois et de nombreux travaux de commissions nous ont permis de compléter nos recherches sur la salubrité.
Nous avons fait imprimer, en 1845, une hygiène de la ville de Lyon , qui ne devait pas avoir de publicité , et qui avait ses conditions d’execution. L objet de ce tiavail nous obligeait à être très ménagers de l’espace ; nous avons dû nous renfermer dans les faits spéciaux de la grande ville dont nous écrivions l’histoire sanitaire, et nous interdire dès lors tout développement scientifique.
Invités par le bienveillant appui du conseil du département à reprendre ce travail, nous avons cru devoii le généraliser, et écrire un traité complet sur la salubrité.
Si nous ne nous trompons, cet Ouvrage, bien impaifait encore , est le premier livre qui ait paru sur le sujet spécial dont nous nous occupons. L’immense ouvrage de Pierre Frank n’est ni un traité d’hygiène, ni un traité de
salubrité ; il a vieilli , et d’ailleurs la langue dans laquelle il est écrit permet à bien peu de médecins et d’administrateurs français de le consulter (1). Nous avons lu avec
(1) Fh\nk( Johann Peter). System ciiier vollslaendigcn mcaicinisclieu l’ohzey. ManUeim, Schwaiiy ITIl't, — l!Ut» . fi tomes en 9 parties in-«“.
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soin ceux des chapitres de celte encyclopédiç qui se rap» portaient à notre sujet, et mis a profit quelques autres publications plus récentes quûont paru, en Allemagne, sur la salubrité. Le gouvernement anglais a désigné récemment des commissaires cliai’gés de lui adresseï’ un rapport sur l’état sanitaire des grandes villes, en Angleterre et, dans le pays de Galles. Ces commissaires avaient à s’enquérir spécialement des causes de maladie parmi le peuple de ces cités, des moyens les meilleurs de protéger la santé publique, de fournir aux villes de bonnes eaux, d établir une bonne ventilation dans les maisons, d’éloigner 1 humidité des habitations , etc. Ces recherches ont produit un ouvrage considérable, dont la lecture nous a servi beaucoup sur quelques points essentiels (1). L’Espagne et 1 Italie ont très peu d’écrits imprimés sur la salubrité et l’hygiène publique ; du moins nos recherches, à cet egard, ne nous ont fourni que quelques indications médiocrement satisfaisantes. Si la France ne possède point de travail d ensemble sur la salubrité dans les grandes villes , elle voit paraître du moins , chaque année , d’utiles rapports publies par les Conseils de salubrité de Paris et des départements; nous n’avons point négligé de puiser à cette source, et d’étudier l’important recueil qui palaît sous le titre d Annales cl’ Hygiène publicfue (2). Nous ne cileions pas les écrivains divers dont nous avons interrogé
(1) Finsr Repoiit oI llie comniissionncrs for iiKiuiriiig inio llie slalc of large lownsand populous dislricls. London, Printed by W. Clowes et sons , m\ , i vol. in-O* , fig. — Second Report. London, 18'! f» , 2 vol. in-8», flg.
(2) Annales d’Hygiène publique eide Médecine légale. Paris, J.-B. Baillière, UI20-18A6 , ;ift vol. iii-flc,
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rexpérieuce et l’autorité : cependant Parent-Duchâtelet a droit à une mention spéciale ; ce courageux médecin ai dévoué sa vie aux progrès de la salubrité.
Cet ouvrage est terminé par l’étude spéciale de l’hygièned’une grande ville, et cependant nous avons cru écrire encore , non pour une localité donnée , mais pour toutes . les cités. En effet, les conditions dans lesquelles elles sont placées sont partout les mêmes, et ce qui convient aux intérêts de l’une, s’applique parfaitement aux besoins de l’autre. Les procédés les meilleurs pour le pavage et le nettoiement des rues ou pour la bonne tenue des maisons, les ordonnances les plus efficaces et les mieux entendues pour la police des aliments et des boissons, doivent être nécessairement les mêmes à Paris et à Londres, à Berlin , à Lyon et à Bordeaux, Partout les agents qui, soit en bien , soit en mal , exercent une influence positive sur la santé des hommes, se comportent de la même manière. Au reste, si cette seconde partie est une hygieue locale, la première est un traité général de la salubrité dans les grandes villes ; l’iine pose les principes, et la seconde les applique.
DE LA SALUBRITÉ ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
§ I . Il existe , entre un traité de la salubrité publique et un traité d’bygiène , des connexions et des différences essentielles. L’un et l’autre ont un but commun , rendre la vie plus facile , plus confortable et plus longue ; plusieurs sujets d’étude appartiennent au même degré à tous deux. Mais il y a plus de pratique dans le premier , et plus de science dans le second. Le traité d’hygiène embrasse un cbamp beaucoup plus étendu; il s’empare de toutes les matiùres qui , de près ou de loin , toucbent à l’organisme humain , au point de vue des influences extérieures qui peuvent le modifier soit en bien , soit en mal. Un traité de salubrité s’occupe de préférence de ceux de ces agents qui sont incommodes , nuisibles ou dangereux , et fait une étude spéciale des causes qui altèrent la composition normale de l’atmosphère et transforment en une sorte de poison l’air dont s’alimente la vie de l’homme. Toutes les fabriques dont les émanations sont fatigantes ou positivement insalubres rentrent de droit dans ses attributions ; il étudie la manière dont elles deviennent nuisibles, et indique les moyens d’atténuer ou de détruire leurs inconvénients. C’est lui qui fournit à la législation les bases de ces ordonnances et de ces règlements de police sans lesquels 1 habitation des grandes villes serait impossible. Un livre sur la salubrité passe en revue tous les établissements qui renferment une population agglomérée , et détermine les conditions qu’ils doivent présenter nécessairement selon leur destination variée.
Il dit quelles règles sanitaires doivent présider à la construction des maisons, à l’enlèYeinent des boues ou autres immondices, à s la disposition des égoùts , ainsi qu’aux détails si divers de Famé- i nagement des grandes villes. C’est de l’hygiène, mais de l’hygiène toute en applications pratiques , et non en raisonnements ou en développements théoriques.
On voit quel est le caractère de cet Ouvrage : il y a beaucoup de traités d’hygiène; quelques-uns sont excellents ; rien de spécial ou d’un peu complet n’a été écrit encore sur la salubrité. Tous les jours cependant les maires , les préfets et les membres des conseils municipaux ou de préfecture ont à se prononcer sur des questions graves qui s’y rapportent ; ils ne savent bien souvent où prendre les éléments de leurs décisions. Les Conseils de salubrité eux-mêmes manquent d’un livre qui contienne les principes dont leurs rapports doivent être l’application, et qui règle leur jurisprudence d’une manière uniforme. Un ouvrage qui traiterait exclusivement des sujets si graves dont ils ont à s’occuper abrégerait beaucoup leur tâche. Il existe de bons écrits sur la législation des établissements insalubres ; ceux de MM. Macarel , Taillandier et Trébuchet ont une réputation méritée; mais leur cercle est infiniment restreint, et ils ne parlent de questions de salubrité que sous le rapport de l’application de la loi ou des formalités judiciaires ; tout ce qui concerne l’bvgiène des habitations , des établissements publics et des ateliers, leur est complètement étranger. Nous nous sommes proposé d’allier, à l’étude de cette législation des ateliers à émanations délétères ou incommodes , celle des procédés de fabrication suivis dans ces établissements dangereux. Nous avons cherché à poser des principes fixes d’après lesquels doivent être établies les conditions d’autorisation à délivrer aux ateliers rangés dans les trois catégories déterminées par la loi , et nous nous sommes attachés surtout à faire connaître les moyens de protéger la santé des ouvriers. Un traité de salubrité qui n aurait d’autre objet que celui de rendre la vie plus commode aux riches mériterait peu de lecteurs : c est surtout du peuple qu il doit s’occuper. L’hygiène ne doit pas profiter senlementa quelques jirivilégiés ; elle n’atteint son but que lorsqu elle pai vient à se rendre utile au plus grand nombre. 11 faut placer panni
DE LA SALUBRITÉ, les bienfaiteurs deriiumanité, non celui qui crée uuebjouissance nouvelle pour les classes favorisées de la fortune, mais celui dont le génie a rendu inoffensive pour les' travailleurs là pratique d’un métier insalubre,- non celui qui perfectionne un art de luxe , mais l’homme dont la science en hygiène a multiplié les chances de guérison des malades dans les hôpitaux , ou entouré de garanties nouvelles la santé des détenus dans les prisons. C’est du moins ainsi que nous avons compris notre travail.
La salubrité est le but de l’hygiène, mais ce n’est nullement l’hygiène elle-même ; elle doit être l’étude approfondie non-seulement des médecins , mais encore, et surtout , celle' des fonG^tionnaires d’ordres divers qui ont mission, à un titre quelconque, de veiller sur la santé publique. Avant de déterminer d’une manière plus rigoureuse le caractère de cette science médicoadministrative , nous esquisserons à grands traits son histoire et celle de la législation sur les établissements incommodes ou insalubres.
ij. ■
§ 2. Les lois de la salubrité sont l’oeuvre du temps et de l’expérience des nations; elles importent au même degré à tou ë les peuples , et sont fondées sur le premier deS' intérêts , celui de la conservation. On ne les enfreint point impunément ; de leur observation résulte l’accroissement de la durée de l’existence liumaine et le bon état de la santé publique ; à leur oubli sont attachés, comme autant de conséquences inévitables , une vie de misère et de souffrances pour les prolétaires, et pour tous, la chance, fréquemment réalisée, d’épidémies meurtrières. 11 semble dès lors que les nations ont dû s’empresser de formuler ces règlements dont la pratique leur importe si fort , et de mettre à profitdeur expérience comparée; il n’en est rieu cependant. Peu de sciences sont moins anciennes que celle de la salubrité; il en est peu dont les iirogrès aient été aussi lents. Ce n’est que chez quelques peuples qu’on trouve quelques-uns de scs enseignements mis en usage avec plus ou moins de régularité, et même encore aujourd’hui, au milieu du dix-ncuvième siècle, beaucoup de nations n’en connaissent pas les jiremiers principes, et vivent, à cet égard, dans l’incurie la plus al)solue.
12 DE LA SALUUlUTÉ CHEZ LES HÉBREUX.
Un peuple primitif de l’antiquité n’a pas imité cette indiflérence ; il était beaucoup question de salubrité chez les Hébreux; leur loi associait l’hygiène à la religion, et entourait de rites et de cérémonies saintes les mesures sanitaires dont l’adoption lui avait paru utile au peuple. C’était le prêtre qui imposait . les mesures de police prescrites par la législation en matière de santé ; c’est lui qui avait la surveillance générale des malades ; rien ne se faisait que par son ordre, et il était le suprême arbitre de toutes les questions dont le bien-être de tous était l’objet. Ce n’est pas sans doute un traité complet de salubrité qu’il faut chercher dans le livre sacré ; on n’y trouve que quelques préceptes sur un petit nombre de matières, et eneore sont-ils entourés de prescriptions dont nous ne comprenons pas bien le sens. Mais il ne faut pas juger le peuple hébreu à son premier âge avec les idées du nôtre ; telle pratique dont il nous est impossible de saisir le but , avait sa raison dans des circonstances de mœurs , de temps ou de climats qui ne nous sont pas connues. Un des livres savants, le Lévitique , contient le plus grand nombre de préceptes hygiéniques que Moïse imposa aux Hébreux. Il dit quelles cérémonies doivent accompagner l’holocauste soit des bœufs, soit des brebis, de chèvres ou de colombes. Dieu désigne les animaux purs dont il permet à son peuple de faire usage; il nomme les animaux impurs, et défend, non-seulement de manger leur chair, mais encore de toucher leurs corps privés de vie ; de ce nombre sont le chameau , le lapin , le lièvre, le porc. Le législateur proscrit tout ce qui remue et vit dans les eaux sans avoir de nageoires ou d’écailles. Il défend de recueillir des fruits de jeunes arbres , et interdit au peuple l’usage du sang des animaux et de la ebair des bêtes mortes d’elles-mêmes ou tuées par d’autres bêtes. Le Lévitique prescrit ce que doit faire le coben ou prêtre pour reconnaître la lèpre des hommes , des vêtements et des maisons ; d entre sur ce point dans de grands détails , et prescrit les cérémonies de purifications qui conviennent à ces formes différentes de la maladie. Ou y trouve de très sages préceptes sur les femmes récemment accouchées; elles demeureront trente jours pour être purifiées. Ce livre impose de grandes précautions aux hommes qui sont malades d’écoulements goiiorrbéiques ; il déelarc un-
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purs le lit sur lequel ils dorment et le siège sur lequel ils se sont assis. Beaucoup de ces préceptes sont empreints d’un caractère profondément religieux , et attestent dans Moïse un grand esprit de prévision. Vous ne boirez, dit le législateur aux prêtres, ui vin ni rien de ce qui peut enivrer quand vous entrerez dans le tabernacle du témoignage, afin que vous ayez la science de discerner ce qui est saint ou profane, ce qui est pur ou impur. S’il proscrit la chair de certains animaux , ce n’est pas sans doute qu’il la considère comme insalubre ; dans son excellent traité d’hygiène , M. Lévy (1) donne avec beaucoup de vraisemblance une autre explication : ces resti'ictions avaient, selon lui, pour objet prin.cipal de tempérer , par un juste mélange des substances organiques des deux règnes , le régime des familles , de pourvoir dans une mesure constante à la vigueur des générations, et de faciliter en même temps l’oeuvre d’une civilisation progressive dans le silence des appétits grossiers et des passions farouches que fomente l’usage prédominant des viandes. Il y avait sans doute alors quelque pensée analogue dans cette pratique de la circoncision dont nous ne pouvons nous rendre compte. Moïse s adressait à un peuple nomade -, ses mesures de police sanitaire s’appliquent à une nation qui vit dans un camp. Attentif à la préserver de l’invasion des maladies contagieuses, il prescrit , comme moyen préservatif principal , la séquestration du malade et son éloignement du camp, et comme moyens accessoires, la purification des maisons, des ablutions fréquentes et le soin de brûler les vêtements impurs. Les Hébreux ne déposaient point les matières fécales sur le sol, ils les enfouissaient dans la terre. Ils connaissaient l’art des embaumements, qui ne pouvait être, cependant, une pratique populaire. Lu législation sanitaire des Israélites était appropriée aux habitudes morales et religieuses de ce peuple, ainsi qu’cà la nature du climat sous lequel il vivait.
Les Grecs , au temps de leur plus grande civilisation , ne j3araissent pas être allés très loin dans la pratique des règles de la salubrité; ils entendaient très bien certaines parties, mieux que nous peut-être , mais ils connaissaient assez peu ce qui rend 1 ensemble de la vie si doux chez les peuples modernes.
(1) Traité d’hygiène publique et privée, Paris, laVi-lOtlS , 2 vol. in-n«.
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Au reste , chacune de leurs grandes villes avait ses habitudes. Sparte connaissait parfaitement l’inttuence sur la santé d’une vigoureuse éducation physique 5 elle formait les jeunes filles comme les jeunes hommes aux exercices athlétiques , et habituait les citoyens à la sobrité en les soumettant au régime de son fameux brouet noir. Platon et Aristote ne pensaient pas qu’il fût possible à une ville de subsister sans une police sanitaire; l’opinion dn premier de ces philosophes est remarquable :
« On ne peut pas supposer , dit Platon , qu’un certain nom- » bre d’hommes se réunissent pour vivre eu société, sans » admettre , en même temps , l’existence de maisons i)our les » loger , de temples pour le culte des dieux , de tribunaux pour » l’administration de la justice , de rues , de places publiques » et de marchés pour le commerce. Il faut des magistrats pour » obliger ceux qui bâtissent à observer la régularité , l’aligne- » ment et la symétrie exigés par l’emplacement où doivent être » situés les édifices à construire ; il faut que les propriétaires « de ces édifices aient soin de les entretenir et de les réparer » promptement; enfin , il ne doit être permis à aucun citoyen » d’empiéter sur les rues ou sur les places publiques. Lorsque » ces dispositions seront observées et maintenues, la ville en » sera non-seulement plus belle , mais encore plus propre ,
» plus saine , plus facile à défendre , et elle sera gouvernée avec » aussi peu de difficultés que l’est une simple maison par le » père de famille. » Ces paroles de Platon annoncent que les conditions principales de la bonne tenue d’une ville n’étaient point étrangères aux Grecs. Ils confiaient la police de salubrité aux plus distingués de leurs citoyens ; Epaminondas , Démosthènes et Plutarque en furent chargés après avoir été pourvus des hauts emplois civils et militaires. Les construcüous fuient longtemps d’une extrême simplicité. A Athènes, l’aréopage ou se réunissaient les sénateurs pour délibérer des affaires de l’Etat était bâti en terre et recouvert en chaume ; il existait encore au temps de Yitruve. Ou rencontre çà et là, dans cette riche encyclopédie que l’on nomme OEuvrcs morales de Phitarquc , de sages indications relatives à la salubrité, et particulièrement des préceptes diététiques judicieux. Une bonne nourriture, dit Plutarque , est le commencement, le milieu et la fin de 1 homme.
DE LA SALÜBIUTÉ CHEZ LES BOMAIIVS.
On sait combien Tusage des bains était familier aux Romains et aux Grecs ; il entrait en quelque sorte dans les mœurs publiques, et faisait une partie essentielle de la vie des anciens. Ils y avaient recours avant comme après le repas : de grands édifices servaient au peuple pour cette salutaire habitude ; plusieurs étaient construits avec tout le luxe de T architecture : on y preuait des bains tantôt chauds , tantôt froids. Ce moyen de salubrité a dû produire une excellente action sur la santé des Grecs et des Romains; il en est un autre qui ne leur était pas moins salutaire, ce sont les exercices gymnastiques : un médecin était attaché au gymnase; sa fonction principale, c’était d’observer l’effet de l’alimentation sur la vigueur du corps et de déterminer quel régime convenait à chacun des genres de ces jeux.
Rome , pendant les quatre premiers siècles de son existence , n eut que des maisons et des édifices infiniment modestes : la ville éternelle ne fut , pendant longtemps, qu’un amas de misérables cabanes, sans alignement, sans symétrie et jetées sur le sol comme au hasard. La maison de Romulus était en terre et couverte de paille ; le temple que ce roi éleva à Jupiter était construit avec ces matériaux grossiers, et si petit , que la statue du dieu pouvait à peine y tenir debout. Ce sont ces masures que les Gaulois de Rrenuus réduisirent en cendres ; ils déblayèrent le sol, et le préparèrent à recevoir une ville mieux bâtie. Cependant il n’y avait point encore de police de salubrité; chaque citoyen choisissait à son gré un emplacement pour sa maison; il la bcàtissait selon son caprice, sans prendre le moindre souci de ses voisins et des commodités de la voie publique , sur laquelle il empiétait sans le moindre scrupule. Pleins d’un S4ge respect pour les temps passés , les Romains conservèrent avec grand soin ceux de leurs vieux édifices qui avaient échappé aux Gaulois. C’est dans les monuments vénérés qu’ils contractaient leurs alliances ; ils les prenaient à témoin de la sincérité de leurs serments : Juro per Romuli casmn. perque veteris tapüolu humilia tecta. Ils tenaient en si grande considération la maison du roi leur fondateur, qu’ils renfermèrent dans l’enceinte de leur magnifique Capitole. On sait qu’ils ont excellé dans trois grands genres de travaux publics ; les aqueducs.
DE LA SALUEIÙTÉ CHEZ LES ROMAINS
canaux au moyeu desquels ils amenaient à Rome les eaux de sources fort éloignées ; les cloaques ou égoùts, galeries souterraines par lesquelles ils conduisaient jusqu’au libre les immondices de la ville, et de grands chemins qui leur ouvraient
le commerce des nations.
Les Romains n’étaient point étrangers à quelques-uns des ■ grands principes de la salubrité ; on sait quelle attention ils apportaient , lorsqu’ils établissaient un camp , à choisir un emplacement convenablement exposé, et quels travaux ils s’imposaient pour procurer aux légions de bonnes eaux. De hauts fonctionnaires étaient chargés des aqueducs; d autres , dont le titre n’était pas moins élevé, veillaient au bon entretien de la voie publique. Une loi formelle , celle des douze tables, ordon- nait de brider les corps des morts hors de l’enceinte des viUes, soit qu’on les déposât sur un bûcher particulier , soit qu'on les portât à Yuslrinum ou bûcher pubhc ; « Hommem morluum » in urbe neve urito neve sepelüo. » Le danger d’incendie n était pas sans doute le seul motif qui avait introduit cette mesure dans la législation. Il y avait une police dans les marches. Un macellum n’était point une boucherie , c’était un entrepôt de
comestibles de toutgeore. On y trouvait, selon Varron et Festus,
non-seulement de la viande de bœuf et de mouton , mais aussi de la volaille, des poissons et des légumes. Un employé y percevait des droits du fisc , un autre veillait à la bonne qnalite des comestibles. « Cœsar. dit Suétone, legem prœcipue sumplmnam „ exercuU , disposUis circa mcxdlum cuslodilms qm obsoma
„ contra miturn nluierent . depoHarmlque . ad se summma
,, nonnumquam licloribus algue miliübus. gui . si gua cuslodes .. refeUissent. jam apposüa e Iriclimo auferrenl. » Les régléments de Tibère étaient sévères : « Ccnsuit.... annonamqu^
» macelti senatus arbitrio temperandam , dato œdilibm negotw poumas gancasgue usque eo prohibmdi ut ne opem guidem » pisloriaproponi uenalia simrent. » De toutes ks «
salubrité qui étaient eu pratique à Rome , 1 une I''"* nortantes c était le service des égoùts ; aucun peuple ne 1 a si bien entendu , et n’a construit d’aussi admirables moiiumen s nour éloigner les immondices de la voie publique.
Tes rues de Borne, sous la république, «’é.aieut point pavées;
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Appius Claudius Cœcus, censeur , fit le premier paver et élargir, dans la ville, une rue qu’il conduisit au travers de la campagne jusques dans Capoue (via Appia). Cet exemple fut peu imité; presque toutes les rues n’avaient pas de pavé. Choqué de l’aspect de Rome, Néron la hrùla en entier et la rebâtit sur des proportions plus régulières, d’après un plan mieux ordonné. Les rues furent plus larges et plus droites , et elles débouchèrent sur des places publiques mieux distribuées et plus spacieuses; les citoyens n’eurent plus le droit d’empiéter sur les rues ; ils furent obligés de prendre l’alignement général , et des limites furent enfin posées à la hauteur excessive des maisons. La lar-
geur des rues n’avait point échappé cà l’attention du législateur : il fixa à huit pieds celles des rues droites , et à seize celle des rues tortueuses. Fiœ lalitudo in porreclum octo pedum eslo , in anfracium sexdecim eslo. La loi des douze tables avait prévu le cas où deux chars viendraient à se rencontrer dans ces dernières ; lalitudincm in anfracium esse sexdecim , id est in divcrliculis ubi via est torva ac inflexa . et ideo duplicatam ut facilius duo plaustra in illis simul possint transire. Alors les chars romains étaient extrêmement étroits. Vitruve a donné de sages préceptes hygiéniques sur la construction des maisons. « Pour être salubre, le lieu dont on a fait choix pour bâtir, dù-il, doit être dans une position élevée, et n’être exposé " ni à de grands froids , ni à des chaleurs excessives ; on piendra garde surtout qu’il soit éloigné des marais et de tout amas d eaux croupissantes. Un pareil voisinage serait perni- » cieux à la santé , parce que les vapeurs que le soleil levant - fait dégager de ces lieux infects, corrompent l’air et sont » souvent la cause prochaine des épidémies les plus dange- » reuses. » Il n’y avait pas de fosses d’aisances permanences a Rome; elle avait adopté l’usage des fosses ou plutôt des bassins mobiles, service fort imparfait, mais dont elle se contentait, faute de connaître mieux. Comme les Grecs , les Romains confièrent la police de salubrité à leurs premiers magistrats aux censeurs, aux consuls, aux empereurs. Lorsque le nombre et l’importance des affaires ne permirent plus cà ces grands personnages de veiller sur la santé et sur les travaux publics es magistrats spéciaux furent commis h ce soin et reçurent’
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selon les temps et selon leur emploi , les noms suivants ; Ædi-
les, curalores regionum tirbis el curalores viarum.
Il ne faudrait pas en demander autant à l’Kurope après l’invasion des barbares ; tout ce qii’on savait alors en matière de salubrité périt dans le naufrage général de la civilisation. Quelques bons préceptes de diététique furent remis en honneur par l’école de Salerne , qui reconstitua comme elle put riivgiène publique , au moyen d’emprunts faits aux Grecs, aux Romains et aux Arabes 5 ces enseignements eurent peu d’applications pratiques. Il ne paraît pas que des mesures de police de quelque importance en matière de salubrité , aient été prescrites du septième au quatorzième siècle ; on bâtissait et on yivait alors comme on pouvait 5 il n’y avait ni règlements de voirie , ni précautions sanitaires quelconques. D’affreuses pestes, qui se produisaient presque périodiquement, désolaient les populations. Un édit royal du roi de France Jean II , rendu en 1 350 , commença le long enfantement de la police de santé. Cette ordonnance défendait de nourrir des porcs dans l’intérieur des villes; elle obligeait les citoyens à balayer les rues et à transporter les immondices au-debà des portes de la cité : il était défendu aux bouchers de garder la viaude plus de deux jours en hiver, et plus d’un jour et demi en été ; enfin, l’édit prescrivait de vendre le poisson de mer le jour même de son arrivée. D’autres ordonnances, rendues au moyen-àge, concernent les léproseris et les maladies contagieuses. Un fait importent pour r histoire de la salubrité se présente dans le dix-septième siècle ; un lieutenant de police, La Reynie, consulta des médecins, en 1668, sur une question relative à la fabrication du pain. L’administration entrait dans la bonne voie ; mais malheureusement elle ne s’y engagea qu’avec hésitation et lenteur. Le plus grand nombre des maisons, dans les grandes villes, n’a valent pas encore de latrines au seizième siècle ; leurs habitants déposaient les matières fécales sur la voie publique. Les vieux Quartiers, dans nos cités les plus belles, prouvent combien nos pères connaissaient peu la salubrité ; ils se composent en grande partie de masures privées d’air et de lumière , formant des rues étroites et tortueuses , constamment bumides et couvertes de bouc. On ne s’est avisé qu’assez tard de paver la
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voie publique ; l’éclciirage est d’invention moderne. La dernière moitié du dix-huitième siècle vit quelques améliorations : un service régulier pour le secours des noyés et les asphyxiés fut organisé en 1770 5 on s’occupa des épidémies et épizooties, ainsi que des maladies particulières à certaines professions. Cependant la salubrité ne devint un ensemble bien ordonné de mesures sanitaires qu’au dix-neuvième siècle.
Quelque bonnes que soient ces mesures , quelle qu’en soit la nécessité, elles sont sans résultat, si l’autorité publique n’impose leur observation. En matière de santé , il faut contraindre les hommes à faire ce qui leur est utile , et à éviter ce qui peut leur nuire. Sous ce rapport, les habitants d’une grande ville doivent être traités en mineurs 5 c’est à l’administration d’ordonner : si la salubrité n’était passée dans la législation, elle n’aurait jamais existé. La police de la voirie a de grandes attributions : elle veille à la régularité des constructions , impose un alignement symétrique, fixe des limites à la hauteur des maisons, assure la commodité et la liberté de la voie publique , détermine la largeur des rues, défend aux citoyens d’empiéter sur les rues et sur les places , et maintient en bon état de conservation et de propreté le pavé et les égouts. Procurer à chaque citoyen un air abondant et pur, et de bonnes eaux potables, tels sont ses principaux devoirs; leur accomplissement est rarement facile.
§ 3. L’agglomération de la population dans une ville s’accompagne de circonstances qu’il importe de déterminer ; c’est pour se prêter un mutuel appui que les hommes se sont réunis; ils se sont associés pour se livrer , soit aux arts , soit au commerce. Considéré dans son ensemble , l’être collectif qu’on nomme grande ville constitue une unité qui vit d’ une vie particulière , dont les conditions , toutes spéciales , méritent un examen sérieux. Il faut aux hommes ainsi assemblés des habitations salubres et commodes ; les maisons dans lesquelles ils font leur demeure sont l’œuvre d’arts et de métiers divers qu’il faut protéger. Dans son l’apide essor , la civilisation crée à chaque instant des besoins jusqu’alors ignorés , et demande incessamment à l’industrie des jouissances nouvelles. Une impulsion irrésistible pousse les sciences physiques et chimiques
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dans la voie du progrès , et les excite sans cesse , soit à perfectionner des arts existants , soit à en créer de nouveaux.
Ainsi , trois grands intérêts sont en contact au sein des villes ; la santé publique , l’industrie , la propriété. 11 importe essentiellement à la population que la condition des agents immédiatement nécessaires à la vie soit dans un parfait état de pureté ; l’air atmosphérique ne doit pas être vicié par des émanations incommodes ou insalubres ; l’eau potable a son état normal en dehors duquel elle devient nuisilîle. Toutes les cir- ; constances matérielles de l’agglomération de la grande famille ! humaine ont leurs lois, dont l’inobservation peut causer, au bien-être de tous , un dommage considérable. Ce qu’on appelle droit commun en matière de salubrité , c’est le droit inviolable de chacun à la jouissance entière et parfaite des conditions de la vie; ce qu’on nomme insalubrité, c’est l’altération de ces conditions, lorsqu’elle est portée au point de nuire à cet exercice lilire , régulier et facile des fonctions de l’organisme humain qu’on nomme la santé.
Tout notre édifice social , tel qu’il est constitué, repose sur la propriété ; elle n’est réelle et complète qu’ autant que nul ne peut l'atteindre dans ses divers avantages, et son droit est compromis, si la situation nouvelle dans laquelle on la fait entrer lui fait perdre une partie de sa valeur. Eeprésentée, par exemple, dans l’enceinte des villes par des maisons , elle a des conditions dans lesquelles il n'est pas permis de la troubler.
Ce n’est pas assez que les hommes , ainsi associés sous un toit commun, ne rencontrent rien dans les aliments matériels de la vie qui soit de nature h la compromettre ; ils sont encore en droit de se plaindre , si l’exercice d’un art ou d’un métier vient apporter une perturbation grave dans la libre jouissance des bénéfices de l’existence sociale. Ainsi , auprès de l’insalubrité, vient se placer l’incommodité , moins dangereuse sans doute , mais très souvent assez fâcheuse pour être prise en considération et appeler une répression efficace.
Une ville n’existe que sous des conditions déterminées ; pour qu’une maison soit construite, il faut de la chaux , du pliUre, des pierres taillées , du fer fondu et forgé , des tuiles , en un mot les produits de cent métiers dont l’exercice est une néces-
DE LA. SALÜDRIÏÉ CHEZ LES MODERNES, sité. Des arts nombreux , et dont la civilisation ne saurait se passer , font une grande consommation d’acides et de produits chimiques divers j la vive et brillante lumière qui éclaire maintenant les cités pendant la nuit , est le produit d’une industrie désormais identibée intimement avec la vie des xilles. Grand nombre d’ateliers empruntent aujourd’hui la force matérielle dont ils ont besoin à un agent merveilleux qui , sous le nom de machine à vapeur, s’estassis pour toujours, et sous mille formes , auprès de notre foyer domestique. Voici donc une multitude d’arts et métiers qui sont autant d’éléments constituants de la vie sociale ; supprimez-les , il n’y a plus de villes possibles. Ces fabriques et ces usines ont aussi leurs droits , dont le premier est la faculté de pouvoir être exercé avec sécurité.
Ainsi , l’industrie , la salubrité et la propriété sont troisiutérêts qu’il faut respecter et protéger, mais non au même degré. Il est des arts d’une nature telle, que leur exercice porte une atteinte grave à la salubrité ou compromet la propriété dans quelques-uns de ces intérêts : faut-il donc leur accorder une libre carrière? en d’autres termes , parce qu’ils sont utiles , doivent-ils être autorisés à nuire ? Non , sans doute. La protection que l’industrie mérite cà tant de titres est-elle illimitée ? qui pourrait le penser? Cette sécurité qu’il importe si fort d’assurer aux arts et métiers, est-ce l’indépendance absolue de toute restriction? Non , certainement. Qu’elle ne s’y trompe point , 1 industrie n est libre que sous la condition très expresse que son exercice n’apportera aucun dommage , soit aux droits des tiers , soit à l’intérêt général : elle s’est fait une magnifique position dans notre ordre social; mais, quelque digne d’égards qu elle soit, d est quelque chose encore de plus recommandable, c’est la santé des citoyens.
Ces trois intérêts , qui sont en présence dans les grande.s villes, la salubrité, la propriété et l’industrie, ne vivent pas toujours en bonne intelligence ; il y a souvent, entre eux , une lutte vive et persistante. De là des plaintes et des récriminations continuelles, quelquefois exagérées, quelquefois injustes, mais parfaitement fondées dàns un grand nombre de cas. La prati- (}ue de ces arts contre lesquels la propriété ou la salubrité icclcime avec tant de véhémence , touclie aux opérations les plus
délicates et les plus yariées de la chimie industrielle ; il faut beaucoup de science pour corriger ou pour réprimer ses écarts. Ce premier fait, l’existence de professions positivement incommodes ou insalubres, étant admis , un autre se produit ; c’est la légitimité de la plainte des voisins de l’atelier insalubre ou incommode. Dès lors , dès qu’il y a conflit entre les intérêts opposés , questions à débattre , conditions à déterminer et limites à tracer entre les prétentions contradictoires , il iaut une législation spéciale qui caractérise le dommage et règle le droit. Tel est l’objet de la police des établissements incommodes , insalubres ou dangereux.
§ 4. Nous l’avons dit, l’habitation dans les grandes cités serait infiniment désagréable et dangereuse , en d autres termes , il n'y aurait pas de villes possibles, si tous les arts industriels possédaient une liberté d’exercice illimitée et infinie. Des émanations pernicieuses corrompraient incessamment l’air atmosphérique; des principes de l’espèce la plus délétère transformeraient 1 eau potable en poison ; mille agents de maladie et de mort seraient en contact sous toutes les formes avec les citoyens , et deviendraient d’autant plus funestes , qu’ils agiraient sur de grandes agglomérations d’hommes. On a reconnu depuis longtemps la nécessité d’éloigner des grands centres de population certaines professions industrielles par trop nuisibles , et de soumettre d’autres arts et métiers à des restrictions qui en diminueraient beaucoup les inconvénients. Quelques ordonnances de police de cette nature ont été rendues vers la fin du quinzième siecle ; déjà , à cette époque reculée , l’industrie avait fixé 1 attention du législateur sous le rapport du dommage qu’elle peut causer , soit à la propriété , soit à la santé. La civilisation marcha , le luxe fit d’immenses progrès , et de toutes parts les arts s efforcèrent de satisfaire à ses exigences. Leurs procédés provoquèrent des plaintes nouvelles qui donnèrent lieu à de nouveaux règlements , et cette partie de la police administrative prit , en peu de temps , une extension très grande. Longtemps ignorée, l’hygiène publique devint une science d’application, et eut sans cesse à répondre aux exigences de plus en plus vaiiées de la civilisation perfectionnée.
A la fin du dix-liuitièinc siècle , il y avait déjà un certain nombre d’ordonnances de police sur les arts industriels , dans leurs rapports avec la santé publique ou la propriété; mais cette législation manquait d’unité , d’énergie et d’ensemble, et un arbitraire intolérable en viciait la pratique. Les lois rendues en 1790 et en 1791 ne firent pas disparaître le mal; elles ii’avaient pas classé les établissements réputés insalubres ou incommodes , et , comme le dommage causé par l’industrie n’était ni défini ni apprécié , les tribunaux étaient sans puissance contre les délinquants. Des plaintes surgissaient de toutes parts contre certains arts et métiers , et l’Administration ne pouvait y faire droit. Comme la jurisprudence n’avait rien de fixe, ses décisions étaient souvent entachées de vague et d’arbitraire: tantôt elle autorisait des ateliers essentiellement incommodes ou même insalubres , tantôt elle fatiguait d’inutiles restrictions des industries inolfensives. 11 n’y avait point d’uniformité dans l’application de la législation des établissements présumés incommodes ou insalubres ; chaque maire et chaque préfet l’interprétait et y procédait comme il l’entendait. De son côté, l’industrie n’avait ni repos ni sécurité, et , sans cesse inquiétée dans son existence , elle était attaquée quelquefois à juste titre, mais souvent hors de propos.
C’e.st dans ces circonstances que le Conseil de salubrité fut créé à Paris ; son institution remonte au 1 8 messidor an XI (7 juillet 1802). 11 eut pour mission spéciale de veiller sur les établissements industriels réputés incommodes ou nuisibles , d’examiner les plaintes qui s’élevaient contre eux , et de faire droit , s’il y avait lieu , aux griefs des opposants. Il eut qualité pour modifier les procédés usités dans les fabriques , et , au besoin , pour interdire les usines positivement dangereuses. Le Conseil prit l’engagement de présenter , chaque année , au préfet de police , un compte-rendu de ses travaux.
Son institution était un progrès; mais ce n’était qu’un fait particulier à Paris , une réforme locale dont les bienfaits , n étaient point communiqués à la France et à ses départements. Il y a une autie remarque à faire ; cbai’gé de la surveillance des établissements incommodes ou nuisibles, le Conseil de salubrité de la Seine n’avait point de règlement général dans lequel
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il trouvât la raison et les motifs de ses décisions. L’arbitraire était transporté de rAdmioistration aux membres de ce Conseil , et n’en était pas moins de l’arbitraire.
Les progrès toujours croissants de l’industrie réclamaient impérieusement nn code des établissements insalubres, obligatoire pour tous le pays. Il s’agissait de déterminer quels arts étaient incommodes ou nuisibles, et dans quelle proportion ils l’étaient; il fallait classer en catégories , et soumettre à des formalités légales différentes, ces professions industrielles si nombreuses, dont l’exercice compromettait la santé des citoyens ou alarmait la propriété. Pour mériter la confiance et faire autorité, ce règlement général devait être rédigé par des hommes haut placés dans la science et de tous points compétents ; le ministre de l’intérieur demanda à l’Institut les éléments de la législation qn’il se proposait de créer. Ce corps savant adressa au gouvernement, le 26 frimaire an XIII , un premier rapport, dans lequel fut déterminé le degré soit d’ineommodité, soit d’insalubrité des arts et manufactures. Son travail fit cesser les débats violents et sans terme qui existaient entre les arts industriels et la propriété ; il entoura de garanties la santé des citoyens , et fit cesser l’arbitraire des décisions administratives. Enfin émancipée , l’industrie connut le cercle dans lequel il lui était permis de s’exercer , et ce qu’elle perdit en licence , elle le gagna en sécurité. Mais l’Institut n’avait pas eu la prétention d atteindre le but dès sou premier pas ; il y avait de grandes lacunes dans son rapport. Sa commission n’avait pas déterminé avec assez de précision quels établissements doivent être écartés absolument des lieux habités , quels autres peuvent être maintenus auprès des villes sous la condition d’une surveillance incessante , et quels enfin ne présentent aucun inconvénient pour les habitations du voisinage. Cette grande tâche fut enfin remplie, et bien remplie, par le décret du 15 octobre 1810. Cet acte du gouvernement est la loi qui régit, aujourd’hui, les établissements industriels; il les partage en trois classes , et fait connaître h chacune la raison de son numéro d’ordre. Complété par l’ordonnance royale du 1 4 janvier 1815, le décret du 1 5 octobre 1810 est devenu le code définitif des établissements industriels : scs dispositions , sagement assises , sont des cadrcb
dans lesquels les arts nouveaux viennent s’inscrire chaque jour. Il n’y avait que soixante-sept industries enregistrées dans le premier travail de l’industrie ; le nombre de celles qui sont classées aujourd’hui dépasse trois cent cinquante, dont quatrevingt-douze appartiennent à la première catégorie.
On avait enfin le règlement général des usines et manufactures; mais cà qui devaient être confiées l’appréciation et l’application de ces dispositions préventives ou prohibitives ? Est-ce à l’Administration ? Il est évident qu’elle ne possède pas les connaissances spéciales qui sont nécessaires pour l’accomplissement d’un semblable devoir. Elle l’a remis aux Conseils de salubrité, comités consultatifs , placés auprès du pouvoir pour' éclairer ses décisions sur toutes les questions qui intéressent la santé ou le bien-être des citoyens.
§ 5. L’bygiène publique est une science nouvelle et d’un ordre élevé dans notre économie sociale; toute d’ observation et complètement étrangère aux illusions de la théorie , elle se résume toujours en applications pratiques ; sou expression la plus haute, c’est l’institution des Conseils de salubrité. Ces comités ont une mission bien belle, l’amélioration de la condition matérielle des classes laborieuses ; leur but spécial , c’est de protéger la santé des citoyens contre certaines industries qui pourraient les compromettre, et de rendre inoffensifs, soit pour l’ouvrier lui-même , soit pour les habitations du voisinage , des ateliers incommodes ou insalubres. On ne sait point assez combien ce cbamp , jusqu’alors si peu exploré, a été fécond en découvertes et tout le parti qu’ont su tirer certains hommes d’objets épars dans les immondices de nos rues , et dont l’aspect n’inspirait que le dégoût. On a fait de l’excellente science avec le curage des fosses d aisances et des égouts ; examiné dans tous ses détails comme dans toutes ses applications, l’écarrissage, cet art au premier abord si bideux , est devenu l’un des chapitres les plus intéressants de l’hygiène publique, et pour l’industrie une source féconde de richesses. Tandis que la chimie trouvait moyen de tirer un fort grand parti de débris organiques repoussants, soit pour la fabrication de la gélatine , soit pour la piéparatiou en grand du phosphore , l’hygiène , s’exprimant
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par l’organe d’un Conseil de salubrité, déterminait la quantité d’air respirable à laquelle ehaque individu a droit par heure, et réglait les dimensions de capacité que doivent présenter, selon leur population , les salles de spectacle , les casernes , les prisons , les hôpitaux. Elle disait, parla même voix, quelles qualités appartiennent à l’eau pour être une boisson salubre; à quels signes on peut reconnaître les falsifications des objets d’indispensable consommation , les farines , le pain , le vin , le lait, le sucre, et réglait, dans tous leurs détails, les conditions en dehors desquelles la santé des citoyens est compromise, et la durée normale de la vie abrégée.
Protecteurs naturels de l’industrie non moins que de la santé publique , les Conseils de salubrité sont identifiés à la pratique des arts et métiers ; ils l’étudient non-seulement pour la rendre salubre , mais quelquefois encore pour la rendre plus productive. Un de leurs devoirs les plus importants , c est de faire connaître aux chefs d’atelier tout ce que 1 expérience , chez les peuples civilisés, a découvert sous ce double rapport.
Mais ces Conseils ont d’ autres attributions non moins importantes.
L’Administration a fait élever un édifice destiné, sous le nom de collège, de prison, d’hôpital ou de caserne, à devenir la demeure d’un grand nombre d’hommes. Ce vaste bâtiment réunit-il toutes les conditions sanitaires que lui impose sa destination, et lorsqu’il les présente , est-il en état d’être habité ? Qui le dira? c’est le Conseil de salubrité. C’est lui encore qui maintiendra le bon état de conditions dont l’observation importe si fort h la vie des citoyens , en visitant, chaque année, avec soin et dans tous leurs détails, les hôpitaux, les casernes, les prisons. C’est le Conseil de salubrité que l’Administration consulte lorsqu’il est question de déterminer quel est remplacement le plus convenable pour un grand édifice public , quand il s’agit de la translation d’un cimetière, ou lorsqu’elle a besoin d’un avis motivé sur une épizootie ou sur une maladie éindémique. Au Conseil de salubrité appartient la mission d’éclairer les eitoyens par les instructions spéciales sur les soins qu’il convient de donner aux noyés et aux aspbyxés ; l’inspection régulière de ces secours si importants est rune de ses attiibutious
essentielles.
Centres nécessaires de toutes les institutions qui ont pour objet la santé publique, et points intermédiaires entre ces mêmes institutions et l’Autorité , les Conseils de salubrité dirigent les dispensaires de santé des filles publiques; ils ne sont point cliargés des visites, mais c’est à eux qu’il appartient de déterminer leurs résultats , quant à la proportion du nomlire des filles infectées avec le chiffre des filles présumées saines. Ce sont eux qui rédigent les tableaux de mortalité, et qui font connaître le mouvement de la population. C’est encore le Conseil de salubrité, à Paris du moins, qui est chargé d’éclairer l’Administration, soit sur la police des aliments et des boissons , soit sur les moyens d’empêcher la vente des remèdes secrets et de réprimer le charlatanisme. Telles sont les principales attributions de ces Conseils , l’une des plus utiles institutions que l’Administration ait créées; aussi leur nombre s’est-il rapidement augmenté. Institué en 1802 , le Conseil de salubrité de la Seine a été réorganisé en 1807; celui de Nantes a été fondé en 1817 ; celui de Bordeaux, bientôt après; celui de Lyon, en 1822; celui de Marseille, en 1825; celui de LiUe , en 1828; celui de Rouen, en 1831 : chaque grande ville aura bientôt le sien.
Il ne faut point oublier, dans cette énumération des services que rendent les Conseils de salubrité , la publication de leurs comptes-rendus , véritables répertoires au moyen desquels sont résolues toutes les questions de nature à intéresser l’hygiène publique ou l’industrie.
La publicité est une condition d’utilité pour les rapports des Conseils de salubrité; s’ils ne sont imprimés, les services qu’ils rendent sont resserrés dans un cercle étroit. Lorsqu’une amélioration hygiénique vraiment bonne est proposée , elle doit être connue de la grande famille française et ne point être circonscrite dans telle ou telle localité. Un procédé qui rend inoffensif l’exercice d’un art incommode ou insalubre , est la propriété de tous, et ne saurait être exclushTinent celle de quelques-uns. Il y aurait donc avantage à réunir les Conseils de salubrité de Paris et des départements dans une même institution , dont le principe serait l’échange régulier , entre les divers Conseils , de leurs comptes-rendus annuels. Dès lors un progrès en matière sanitaire qui serait introduit dans une
28 HABIÏAÏION DE L’hOMME. — DES LIEUX,
commune profiterait à toutes, et l’expérience d un departement se généraliserait rapidement dans tous les autres. Le Conseil de saluhrité de la Seine publie très souvent des instructions précieuses sur les moyens d’améliorer la pratique de métiers insasubres , et il compte parmi ses membres des hommes spéciaux dont les avis font autorité : pourquoi le ministre du commerce n adresse-t-il pas à cbaque préfet, dans les départements, un exemplaire du rapport en matière sanitaire que reçoit, à Paiis, chaque année , le préfet de police ? Bonne pour tant d applications , la propagation rapide des idées l’est surtout lorsqu il s’agit d’améliorations positives dans la condition matérieUe des citoyens;
CHAPITRE IL
s 1. DES LIEUX QUI SERVE>T D’nABITATION A L’ilOMME (1).
La position des lieux n’est nullement une circonstance indifférente pour l’habitation de l’homme ; il n’est nullement égal pour la saluhrité qu’elles soient situées daus une plaine , dans une vaUée ou sur une colline, sur un sol parfaitement sec ou détrempé par les eaux, enfin qu’eUes soient frappées par le vent du midi ou par le vent du nord. Il y a une corrélation incontestée entre ces- conditions topographiques etl organisme \ivant. modifiée par l’influence combinée de l’air , des eaux et du sol , la constitution du corps de l’iiomme prend un caractère spé-
fll Nous avons consulté avec soin, pour la première partie de cechapit e
(I) Nous avons con.uiie av i vollslaendigcn medicnnschen
grand ouvrage de Jcan-Pierrc 1-iank . byslcm eine Anlatre
Polizey : drilter Band : der vierlcn AblUeilung . crslcr Absclimll . be - ■ " 824.
nienscblichcr Wohnplolze. P.
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cial à chaque localité. L’habitant des plaines n’a pas la même allure que celui des montagnes 5 un Allemand ou un Suédois ne ressemlde point à un Espagnol ou à un Italien , et l’indigène de l’Amérique du Sud n’appartient pas an type de l’Africain on de l’habitant de la Laponie. Si on fait abstraction de ces points extrêmes des variétés de l’espèce humaine , dans leurs rapports avec le climat, pour n’examiner que les modifications de l’organisme dans une même contrée , selon que le sol est plus ou moins élevé au-dessus du niveau de la mer , ou plus ou moins pourvu d’eaux , tantôt courantes , tantôt immobiles, on observera des faits très dignes de remarque. A chaque circonscription topographique correspondent des nuances dans l’organisation pliysique de l’homme, dont certaines maladies spéciales sont la plus haute expression. La plique ne se voit qu’en Pologne ; le choléra fait sa résidence habituelle dans les contrées humides et chaudes de l’Inde ; la peste est endémique à Constantinople , le goitre dans certaines vallées étroites des pays de montagnes , la fièvre intermittente dans nos contrées marécageuses, l’ophthalmie en Egypte, la phthisie en Angleterre, le scorbut en Hollande, la fièvre jaune sur le littoral de l’Amérique du Nord. On voit bien certainement ces maladies autre part , mais elles affectent de préférence certains lieux , et y deviennent prédominantes. On poui’rait , selon la remarque de Jean-Pierre Frank, dresser une carte pathologique du globe.
C’est un fait constaté par l’expérience de tous les temps comme par l’observation de tous les peuples, que les collines, les montagnes et les plateaux sont de tous les lieux ceux dont l’habitation est le plus salubre. L’air dans les. régions élevées a une pureté remarquable; il n’est point saturé par les émanations des eaux stagnantes; elles ne s’élèvent point à cette hauteur et ne franchissent pas des limites déterminées. Cette atmosphère des montagnes est sèche, limpide et très favorable à la respiration, pourvu, toutefois, que la hauteur ne soit pas trop grande; car alors l’air perd beaucoup de sa densité, ne fournit pas aux poumons une quantité d’oxigène suffisante, et ne pèse plus assez sur la périphérie du corps, dont les tluidcs, mal contenus, tendent à s’échapper par les surfaces muqueuses et cutanées. Un montagnard a , en général , une constitution plus vigoureuse et
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plus saine que l’habitant des vallées ; il se porte mieux , et ses maladies ont plus fréquemment un caractère aigu. Cependant l’air est souvent imprégné de brouillards au sommet des montagnes; souvent, très souvent les crêtes élevées des Alpes sont plongées dans d’épaisses vapeurs, tandis que l’atmosphère est sereine dans les plaines. Ce qu’on a dit de la salubrité de l’air dans les hautes régions, doit s’entendre des montagnes d’une élévation médiocre et des collines : elles sont très favorables pour l’habitation de l’homme. Il est des malades qu’on guérit d’affections chroniques ou maux de langueur, seulement en les faisant passer des vallées ou des plaines qu’ils habitaient dans un pays de montagnes. Les anciens bâtissaient de préférence leurs villes sur des hauteurs. Cependant la salubrité des lieux | élevés n’est point absolue, et l’habitation des régions monta- j gneuses ne convient pas cà tous les tempéraments. On a vu des | épidémies sévir de préférence sur les hauteurs , et respecter les plaines et les vallées ; le choléra-morbus , pendant sa meurti ière promenade en Europe, del832à 1834, na point épargné les villes des montagnes. Leur accès est fort difficile et se prête fort peu aux relations internationales ; si l’air est pur dans les lieux élevés, il est froid , surtout au lever et au coucher du soleil ; sa température est très variable , et il est agité par de fréquents orages. Les grandes villes établissent ordinairement leur assiette dans les plaines, et n’étendent leurs flancs que sur des collines d’une très petite élévation; la commodité des communications l’emporte ici sur l’infériorité relative de la pureté de lair atmosphérique.
Beaucoup de vallées sont très habitées; on y voit non-seulement grand nombre de maisons éparses, mais encore des villages , des bourgs et des villes. Leur configuration est telle d’ordinaire, que l’une des chaînes de montagnes qui ks bordent ferme d’un côté ou d’un autre l’accès au vent; circonstance locale qui a une inlluence remarquable sur la salubrité. Il y a moins de ventilation sur ce sol déprimé , l’air s iinprcgue plus souvent et plus longtemps des émanations que dégagent les eaux stagnantes ; il est plus lourd et moins pur. Lorsque la vallee €st fermée par de hauts rochers à parois abruptes , les rayons du soleil répercutés par ces surfaces blanchâtres développent ,
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ipendant l’été, une chaleur insupportable. Zimmermann parle de vallées, dont les habitants envoyaient leurs enfants dans les montagnes, depuis le mois de juin jusqn’au mois d’août , pour lies préserver d’affections cérébrales. Haller a remarqué qu’il y a plus de fous dans les vallées ainsi configurées , que dans le haut pays. C’est dans les vallées qu’abondent les étangs, les marais et les flaques d’eaux stagnantes de toute nature. Cependant toutes ne sont pas, à beaucoup près , dans des conditions si désavantageuses ; il en est dont l’orientation et la largeur sont telles , que la ventilation s’y fait assez bien , et dont l’air est incessamment agité et rafraîchi par des cascades ou par des ruisseaux d’eau courante.
Les plaines tiennent le milieu entre les vallées et les montagnes ; elles servent d’assiette à la plupart des villes : on ne peut rien dire d’absolu sur leur salubrité. Beaucoup sont dans d’excellentes conditions sanitaires 5 d’autres doivent à la nature argileuse de leur sol, de même qu’cà l’abondance de leurs eaux stagnantes , une fâcheuse renommée. Si les rayons du soleil, durant l’été, ne sont point répercutés par les parois compactes et blanchâtres des rochers , s’ils ont moins de violence, ils agissent sur l’homme et sur les animaux avec une continuité désespérante , lorsque le vent ou un orage n’imprime pas un grand mouvement à l’atmosphère. Le froid , pendant l’hiver, est incomparablement plus vif dans le.s plaines que dans les vallées; les vents que n’arrêtent point des chaînes de montagnes y ont une impétuosité irrésistible , et les orages une grande violence.
Ainsi, les plaines, les vallées et les montagnes ont leurs avantages et leurs inconvénients quant à la salubrité; et les unes et les autres ont des conditions spéciales , qui les font tantôt recherchei , et tantôt éviter ; toutes servent de demeure à l’homme, que l’halntude façonne à leurs inconvénients. Il y a tant de souplesse et de vitalité dans l’organisation humaine , que toutes les latitudes et toutes les expositions lui conviennent.
On doit cependant faire une exception pour les pays marécageux : leur insalubrité est telle, qu’on ne saurait les habiter impunément. Les anciens défendaient de bâtir des villes dans
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le voisinage des eaux stagnantes. D’innomiirables observations ont constaté la funeste action des émanations de marais. Lancisi a recueilli quelques faits très frappants de ce genre; d’autres sont consignés dans le Traité de police médicale de Jean-Pierre Frank. Avant qu’on eût desséché les marais des environs de Pise , rarement les habitants de ces campagnes atteignaient leur cinquantième année. Mais la vie est non-seuleument courte dans les plaines marécageuses, elle y est encore d’une extrême difficulté.
Pour faire connaître ce que devient l’homme sous l’influence d’un air imprégné des effluves dégagés par les eaux stagnantes, nous reproduirons , en partie , le tableau que nous avons fait d’une population dont nous avons eu souvent occasion d’étu- i dier les habitudes physiques et les maladies ; i
« Déshérités en quelque sorte par la nature , les Bressans j « n’ont jamais senti que le poids de la vie ; la funeste influence » de l’air dans lequel ils végètent et de leurs habitudes phy- >. siques et morales , est imprimée fortement sur leurs traits :
.. elle modifie, îi un degré extraordinaire, leurs fonctions et leurs « facultés. Ils naissent valétudinaires ; ils ont achevé d exister » dans l’àge de la vigueur. L’enfance a perdu, sous ce triste .. climat, son enjouement; elle/n’y montre pas, en contours « arrondis, ces formes molles et délicates, et cette grâce qui lui donnent tant de charmes. Des rides nombreuses sillonnent « de jeunes visages ; une peau décolorée et sans ressort enve- « loppe des organes débiles; une bouffissure repoussante ote aux >. membres leur agilité , et fait perdre à la physionomie toute » son expression. Tous les éléments dont le Bressan reçoit 1 action conspirent sa ruine ; l’air qu’il respire est empoisonné,
« l’eau dont il s’abreuve est corrompue ; sa demeure clietne est exposée sans défense cà l’influence d’une atmosphère pernicieuse ; scs aliments sont grossiers et insufllsants ses vêtements ne le protègent point contre le froid liunude , et „ le genre de travail auquel il est condamne ne lui permet point de consoler sa misère par l’cspoir d’un avenir plus heureux. Quelle est la nature de ses travaux . Alapremieic lueur du jour , il quitte sa chaumière et va s ensevehi dans .. de sombres forêts; ou bien il s’achemine penihlement vers
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des marais dont sa main ne cessera d’agiter la fange redoutable , pendant un grand nombre d’beures. Sa taille , petite et souvent contrefaite dès le jeune âge , par des vices de conformation, soit du tronc , soit des membres, est remarquable presque toujours par le défaut de proportion des cavités splanchniques. Sa peau fine, très pcàle , d’un blanc mat et blafard , et couverte souvent de taches d’un aspect terreux, ne présente pas ces saillies musculaires et cette coloration animée qui sont ordinaires à l’organisme des montagnards. Ses formes extérieures sont arrondies et molles , tuméfiées par des sucs séreux et dépourvues de ton et d’élasticité ; ses chairs conservent quelque temps l’impression du doigt qui les comprime. Ses cheveux sont plats et d’un blond cendré ; sa barbe est blonde et peu fournie ; son œil est terne , son regard triste et sans expression ; une couleur jaune teint souvent ses joues , son front et ses yeux. La mélancolie, l’apathie, une sorte d’idiotisme, telle est l’expression habituelle de son visage , rarement modifié par les passions. Son squelette est reconnaissable a une sorte de rachitisme des os, à la grosseur de leurs extrémités spongieuses, à la petitesse de la dimension en hauteur des extrémités abdominales. Son cœur se contracte avec peu d’énergie, son pouls est mou et petit : la circulation abdominale est 'chez lui lente et difficile; sa poitrine est resserrée, son cou allongé, son ventre tuméfié par une rate énorme ; une transpiration presque continuelle l’affaiblit. Tout chez lui est en harmonie avec ces caractères, et c’est dans la Bresse surtout que le physique est une traduction fidèle du moral. Ecoutez l’homme qui est né sous le ciel de cette terre insalubre : sa voix est gutturale et rauque , sa prononciation est gênée , les finales des mots sont traînantes. Voyez-le quand il se meut : combien sa démarché est lente et pénible ! Quelle faiblesse dans lage de la vigueur , et combien ce corps si frôle a peu de vie . A vmgt-cmq ans, le mouvement de décomposition commence , et des maladies continuelles ajoutent à la débilité constitutionnelle. Comment le Bressan aurait-il une autre organisation ? il est assailli sans cesse par des fièvres qui SI elles ne le tuent pas immédiatement , abrègent sa vie et
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>- minent ses forces : il n’a jamais joni complètement de l’exls- » tence, et pour lui vivre, c’est souffrir (1). >•
Ce qui est vrai pour un pays marécageux , l’est aussi pour un autre. Il y aurait beaucoup à dire sur l’influence pernicieuse des émanations des eaux stagnantes; mais cet Essai doit traiter spécialement de la salubrité dans les grandes villes.
Nous avons indiqué les conditions sanitaires que présentent les lieux divers dont l’homme peut faire son séjour; étudions maintenant les habitations en elles-mêmes.
§ 2. DES GRANDES VILLES. — Lcs grandes villes ne seraient pas habitables si elles n’étaient soumises à une police sanitaire; c’est pour elles surtout que la législation sur la salubrité'a été créée. Tous les genres d’infection sont accumulés dans leur enceinte ou dans leurs alentours ; s’ils ne sont soumis ,à une surveillance sévère , la santé publique est gra\emenf compromise. Eien n’est plus dangereux que l’habitation des villes, lorsque rien ne protège leur population contre les émanations incommodes ou délétères dont l’atmosphère est chargée si souvent. Il n’y a pas de police de salubrité dans les capitales de l’Orient ni dans quelques grandes cités de l’Amérique du Sud, mais aussi des épidémies meurtneres sont permanentes dans ces villes. Toutes les fois qu’un grand nombre d’hommes se réunissent ensemble pour vivre en commun, ils apportent avec enx, parle fait même de leur agglomération, des causes de maladies et de mort , qui ne tardent pas à se développer, si elles ne sont anéanties, au moment ou elles se produisent, par une hygiène bien entendue. En effet, des immondices, d’espèce diverse et plus ou moins deleteres, sont la conséquence nécessaire de l’existence des grands centres de population. Aux boues déposées sur la voie publique par la circulation des passants et par les pluies , s’ajoute le produit des déjections stercorales de chaque jour ; plus malfai-
(1) Monfalcon (J.-B.). Histoire médicale des marais el Traité tentes causées par les émanations des eaux stagnantes. Seconde édition. Pmi. Lyon, 1827 , 1 vol. in S".
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süDtes encore, les émanations de grand nombre d’ateliers et de fabriques altèrent, à chaque instant, la imreté de l’air. Nos ménages fournissent continuellement leur contingent d’infection sous les formes les plus variées : ce sont tantôt les résidus des aliments , tantôt des eaux de lavage corrompues , ou des matières organiques en fermentation. Chaque maison , chaque étage, chaque appartement est un foyèr dè‘ vapeurs plus ou moins fétides ; la chance de la viciation de l’air est partout. Nos hôpitaux versent incessamment dans l’air une quantité énorme de miasmes dangereux ; d’autres effluves presque aussi malfaisants sont dégagés par le sol , qu’imprègnent profondément des liquides putrides. Mal contenues par le ciment éraillé des fosses , les matières fécales filtrent à grande distance et
vont corrompre les eaux des puits. Nous n’avons rien dit encore des boucheries , boyauderies ét tanneries, des cadavres d’animaux qui se putréfient à l’air libre , des dépôts permanents de fumier dans nombre d’habitations, etc., etc. Tels sont quelques-uns des ennemis contre lesquels la santé doit être défendue par une sollicitude infatigable; il n’en est point contre lesquels la salubrité n’ait des armes suffisantes , mais tous existent, tous sont en pleine activité , et la police sanitaire n’a pas le droit de dormir un seul moment.
Rien, sous ce rapport, n’est indifférent dans une grande ville; 1 air , le sol, les eaux , tout y réclame la plus sérieuse attention. Il faut d’abord tenir compte de sa position topographique ; sa situation relativement au voisinage des fleuves et des chaînes de montagnes a beaucoup d’importance, et son exposition est l’une des premières considérations dont il faut tenir compte. Un juge bien compétent, Hippocrate, assigne une physionomie particulière aux villes qui sont ouvertes aux vents chauds et à ceUes que balaient les vents froids; elles ne sont pas dans les mômes conditions de salubrité. De toutes les expositions , la meilleure est celle de l’est. Une grande cité bâtie en amplnthécUre , sur une colline qui regarde le soleil levant, est de toutes la mieux située ; sou exposition est de beaucoup préférable à celle du nord ou du midi.
On improvise rarement des villes; il est facile de tracer sur le papiei- leurs conditions de salubrité , et de donner des règles
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pour le percement des rues , , l’alignement des constructions , ou l’exposition des etablissements publics. Mais, si on fait rarement des villes de toutes pièces , on peut du moins rectifier^es vices de leur plan primitif , ou de l’absence de plan dans leur aménagement, et ce n’est point une occupation et une dépense médiocre pour les conseils municipaux. INos pères avaient peu de goût et de prévoyance dans la construction de leurs habitations ; ils étaient profondément ignorants ou insouciants en matière de salulirité , et s’ensevelissaient dans' des masures humides et sombres, beaucoup plus mal tenues que certaines écuries. Chacun construisait son habitation à sa manière , et empiétait sur la voie publique à son gré , sans souci du voisin et surtout de la régularité de l’ensemble. Ils ont légué une lourde tâche à leurs enfants ; bien des siècles s’écouleront avant que la régénération sanitaire de nos maisons soit opérée. Cette réforme n’est guère possible que dans les grandes viUes, qui peuvent seules affecter une somme considérable à leurs travaux publics.
Il faut avoir égard à beaucoup de circonstances pour déterminer les conditions de salubrité d’une ville quelconque ; on doit d’abord, nous l’avons dit. tenir compte de l’exposition. Celles-ci sont assises sur un sol très élevé au-dessus du niveau de la mer ; celles-là se déploient en éventail sur le versant d un coteau; d’autres s’étendent dans une plaine, et ont leurs murs baignés par une rivière. Toutes sont ouvertes aux vents d’une manière particubère ; les unes reçoivent principalement le vent du sud et du sud-ouest , les autres le vent d’est ou le vent du nord. Des modifications de l’organisation humaine correspondent à chacune de ces dispositions. Toutes les cités vivent sous l’influence des circonstances locales qui leur sont propres , et reçoivent une empreinte profonde et de ces agents modificateurs et du climat. Celles que baignent de grands cours d’eau , sous un ciel froid ou tempéré, sont ordinairement plongées dans d’épais brouillards, auxquels correspondent des maladies d’ une espèce déterminée; d’autres, qui couronnent le sommet de hautes collines . ont une autre allure qui leur est spéciale. Il eu est qui ont le malheur d’ôtre à proximité d’eaux stagnantes sous un ciel brûlant; empoisonnée par des effluves malfaisants, leur atmosphère chaude et humide devient la cause périodique de
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maladies qui sont très meurtrières. Quelques villes souffrent à nn haut degré de la sécheresse ; elles manquent d’air frais , et leurs habitants , pour respirer, sont obligés de passer une grande partie de la nuit sur des terrasses. Placées sous une latitude différente, d’autres comptent, dans l’année, un grand nombre de jours de pluie.
Et cependant l’homme s’habitue à toutes ces conditions si diverses ; son organisation flexible se fait au mal comme au bien . Couverts de vermine et renommés par une malpropreté historique , certains Orientaux nous inspirent à cet égard une commisération profonde : ils ne se plaignent cependant pas , et n’envient en aucune façon le confortable de nos grandes cités. On sait que les rues de Constantinople sont dévouées à des boues phénoménales; elles ne sont point pavées , mais peu importe au Turc : il les parcourt comme il peut , après s’être affublé de bottes en cuir qui remontent jusqu’au milieu des cuisses. Dans plusieurs villes considérables de l’Amérique méridionale, les cadaATes des grands quadrupèdes, des chevaux, par exemple, se putréfient en plein air sur la Amie publique; mais personne n’en prend le moindre souci , et ce sont les oiseaux de proie qui sont chargés du nettoiement des rues , soin dévolu dans d’autres cités à des bandes de chiens affamés. Mais ce ne sont point de tels exemples que nous devons imiter ; nous les avons suivis pendant trop longtemps.
Il faut en quelque sorte du courage pour habiter une ville; on s J déterminerait bien difficilement si on prenait en considération le grand nombre de foyers d’iufection dont il fant braver 1 activité malfaisante et journalière. Mais l’habitude atténue le mal , et la nécessité empêche d’y prendre garde.^Tout le monde ne peut pas vivre aux champs ; au reste, une bonne police sanitaire rend parfaitement supportables les agents d’insalubrité , si elle ne les détruit pas tout-à-fait. S’il y a de grandes diflérences dune ville cà l’autre sous le rapport des conditions de salubrité , il n y en a pas moins entre les quartiers divers d une même ville , et c c.st ici le lieu de placer une observation importante. On est souvent malade et beaucoup de gens meurent dans les villes insalubres ; la vie est plus longue et plus lacile dans celles dont les conditions sanitaires sont satisfaisan-
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tes. Môme observation pour les quartiers divers d’une même cité. .Des observations d’une exactitude rigoureuse et faites en grand nombre ont établi cette vérité. On a comparé, à Paris, la mortalité dans le quartiér riche de la Cliaussée-d’Antin , à celle des quartiers pauvres, de l' Hotel-de-Ville ou du faubourg St-Marceau ; la différence est frappante. Dans l’un , il y a une agglomération moins grande d’individus en un môme point; chaque rue , chaque maison a une part plus large de lumière et de soleil ; enfin tous les foyers d’infection y sont pourchassés et surveillés avec le plus grand soin. Dans l’autre , une multitude de familles habitent de misérables galetas obscurs.
humides , malsains , et abandonnés à tous les genres d émanations malfaisantes; il y a peu de places publiques, les maisons n’ont que des cours très petites, et les rues étroites et tortueuses, couvertes pendant neuf mois de l’année d’une boue difiluente, sont constamment imprégnées d’une atmosphère insalubre. A un '.chiffre égal de population correspondent des différences énormes dans le nombre des maladies et des morts ; partout où il y a de l’aisance et un air sain, la vie est plus facile, plus complète et plus longue; partout où se trouvent réunies la misère et l’habitation d’une demeure malsaine, végète une population rabougrie, que mettent en coupe réglée les scrofules, le marasme et la phthisie.
Les conséquences de cette observation sont bien importantes: il faut assainir les quartiers malsains et rajeunir les vieilles cités ; il faut démolir les masures et les maisons decrepites ; il faut construire pour les ouvriers des maisons amplement baignées par le soleil et la lumière; il faut élargir et redresser les rues étroites et anguleuses. Un marne de grande ville qui régénère un vieux quartier, et fait entrer abondamment la lumière et la chaleur solaire dans des lieux qui en étaient privés, rend îi ses concitoyens un service plus signalé que s’il faisait construire un palais. La gloire véritable pour un conseil municipal, c’est de rendre meilleure la condition matenelle des ouvriers , en mettant à leur disposition des demeures salubres. Au reste, pauvres et riches sont en droit acxigei, des ma^is trats de la cité , un air sain , de bonnes eaux potables , une circulation commode sur la voie publique , enfin une bonne
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police de salubrité. C’est là le premier devoir des maires et des couscils municipaux ; ils n’ont été appelés au pouvoir que pour accomplir cette tâche. Il faut être juste, on a fait beaucoup pour les intérêts hygiéniques des hommes de travail à Paris et dans quelques autres grandes cités : on a vu s’élever pour les ouvriers , dans quelques villes manufacturières , des quartiers neufs très bien aménagés. Si des travailleurs, dans ces grands centres de population , ont toujours une vie précaire et les mêmes besoins, s’ils en ont peut-être davantage , quant à certaines jouissances de luxe qu’ils ne recherchaient pas autrefois , leur existence matérielle s’est du moins sensiblement améliorée; ils sont mieux logés, mieux nourris , mieux vêtus, se portent mieux et vivent plus longtemps. Cette remarque n’est point générale et absolue; nous savons qu’elle comporte malheureusement beaucoup d’exceptions.
C’est une condition d’insalubrité que l’agglomération d’un trop grand nombre d’individus sur un même point, tienne a 330,000 habitants; Naples, 364,000; Paris, plus de 900,000; et Londres 1,500,000; c’est une trop grande condensation d’êtres humains sur un même point. On ne saurait trop le dire , beaucoup d’inconvénients résultent de cet entassement d’habitations dans les grandes capitales ; chaque homme ne peut plus compter sur la part de soleil , d’air et d’eau salubre à laquelle il a droit.
La durée de la vie , dans les villes , s’augmente ou diminue selon les conditions de salubrité dans lesquelles se trouvent les populations : plus l’air atmosphérique est pur, plus la santé de l’homme est solide, moins les chances de maladie sont nombreuses. Mais beaucoup d’autres influences , moins importantes , il est vrai , doivent être portées en ligne de compte. Une des plus importantes, c est 1 aisance, l’une des meilleures conditious hygiéniques possibles. S il y a plus de maladies et de mortalité dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches, et si la vie y est moins longue, c est que leurs populations sont constamment exposées à l’action d’agents débilitants et de foyers d’infection auxquels les quartiers riches savent se soustraire. 11 faut tenir compte encore de l’anxiété morale dans laquelle vivent les classes laborieuses : elle tend l)caucoup à dimiuuer la somme de vie qui
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est départie à l’ouvrier. Toutesles enquêtes sanitaires, à Londres comme à Paris , ont démontré que les rues et maisons dans lesquelles éclataient le plus de fièvres graves et autres maladies dangereuses, étaient invariablement les maisons et les rues situées dans le voisinage immédiat d’égoûts découverts , de dépôts d’immondices, d’eaux stagnantes , de fosses d’aisances et de latrines mal tenues, eu un mot de foyers d’infection formés par des matières organiques végétales ou animales eu putréfaction. Ce fait est incontesté. Quand les conditions d’insalubrité sont détruites par l’emploi bien entendu des grands moyens hygiéniques, tels que le dessèchement du sol et l’écoulement des immondices liquides par des égouts couverts, la construction de maisons salubres, la pratique d’un bon système de ventilation , l’effet cesse aussitôt avec la cause. Les maladies endémiques dans le vieux quartier disparaissent , et la mortalité rentre dans ses conditions normales.
Quelque salubre que soit une ville, elle ne l’est jamais autant qu’une campagne : supposons un nombre donné d individus vivant dans l’air confiné d un faubourg , et un nombre égal d’hommes éparpillés aux champs sur une large surface ; il y aura toujours plus de maladies et de mortalité chez les uns que chez les autres. On s’est rendu un compte exact, en Angleterre , de la différence de la mortalité dans les villes et dans les campagnes , en comparant les actes pubhcs de décès et en opérant sur un chiffre d’individus considérable. Ce calcul a été appliqué à trois millions cinq cent mille individus , pendant les années 1838 et 1839, et il a donné les résultats suivants :
Campagne ; 17,254 milles carrés ; population, 3,559,323 individus : morts, 1 sur 54 1/21®.
Yilles -. 747 milles carrés; population, 3,769,000 indhidus ;
mortalité, 1 sur 38 1/16®.
La différence est énorme. Un autre calcul n’est pas moins significatif : on a cherché à déterminer la longévité comparée dans les campagnes et dans les villes , d’après cette donnée ; Comhieu d’individus, sur mille, parviennent-ils à l’àge de soixante-dix ans dans l’une et l’autre de ces localités i* Mille individus dans les campagnes du Devoiishirc, du Dorsetshiic, du
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WiltshirCjdu Corawall, du Somersetsliire, de Norfolk, de Suffolk, du Cumberland, du Westmoreland, du Lancasliire et du Northumberland (le district des raines excepté) , ont fourni 202 septuagénaires : raille babitauts de ces villes, Londres, Birmingbam , Leeds, Manchester et Liverpool , n’en comptent que 90.
Cet énorme contraste s’explique par la viciation de l’air dans les villes, et par la salubrité de l’atmosphère dans les campagnes. Ainsi, par la seule action des poumons des habitants de Liverpool , une couche d’air , suffisante pour couvrir la surface entière de la ville à une profondeur de trois pieds , est rendue chaque jour impropre à la respiration. Encore ne tienton pas compte d’autres modifications bien fâcheuses dans la constitution de l’air atmosphérique par les forges, fourneaux et autres foyers à combustion , tels que des myriades de becs de gaz et de chandelles brûlant toute la nuit, les fuites si fréquentes du gaz d’éclairage , les émanations des fabriques, etc. Liverpool est de toutes les viUes d’Angleterre celle où la population est condensée sur la surface la plus resserrée ; aucune aussi n’est autant insalubre. On y comptait , en 1841 , 223,054 habitants, dont 160,000 appartenaient cà la classe ouvrière; grand nombre de ceux-ci travaillent dans des caveaux ou dans des maisons sans ventilation , et dont l’atmosphère est viciée par tous les genres d’immondices. Des chambres très resserrées reçoiA^ent , la nuit, une énorme quantité d’Irlandais des deux sexes dont les corps se touchent. Chaque individu vicie trois cents pie^s cubes d’air pendant la nuit , et le rend impropre à la respiration : si on suppose , chaque nuit, trente paires de poumons en activité , ü y 9,000 pieds cubes d’air vicié , dans une chambre dont la capacité n’en admet pas plus de 2, 100 : trente êtres humains n’y trouvent qu’une quantité d’air a peine suffisante pour sept, et chacun respire à pleine poitrine le poison que dégage son voisin.
Les qualités de l’air et celles de l’eau , dans les grandes villes , réclament une étude particulière.
§ 3. DE l’air dans les grandes villes. — L’air est encore plus nécessaire à la vie de l’homme que la nourriture ; s il est insalubre, les aliments, quelles que soient leur qua-
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lité et leur quantité , ne sauraient maintenir les forces et la santé. C’est l’air qui agit d’abord sur nos organes ; il pénètre à chaque instant dans l’intérieur du poumon ; il exerce à tous les moments une action bonne ou nuisible, selon qu’il est d’excellente ou de mauvaise nature. Sa condition n’est jamais indifférente ; selon sa composition , il est un poison ou un
principe de vie. Ce n’est pas assez pour la santé de 1 homme qu’il soit salubre , il faut encore que la respiration ait lieu dans une grande masse atmosphérique , et que 1 air s introduise dans le poumon avec un certain degré de force.
On sait quelle est la composition normale de l’air ; cent parties sont formées des éléments suivants : 20,81 d oxygène et 79,19 d’azote, ou de 2,301 d’oxygène eu poids, et 7,699 d’azote. On y trouve, en outre , nn demi- millième environ de gaz acide carbonique, de la vapeur d’eau, du fluide électrique , du calorique et la lumière. Ses principaux éléments constituants sont les gaz azote et oxygène , dans une proportion délei minée, en dehors de laquelle il cesse d’ètre respirable. Le poumon de
l’homme vivant décompose l’air qu’il aspire ; il retient une partie de l’oxygène et renvoie une quantité plus grande de gaz acide earbonique.
Lorsqu’un certain nombre de personnes habitent un appartement dont l’atmosphère est peu renouvelée, leur fonction respiratoire change les proportions des parties constituantes de l’air, et de salubre le rendent insalubre. La quantité d’oxygène contenue dans cet appartement diminue, et celle du gaz acide carbonique augmente considérablement. Tel est le fait chimique réduit à son expression la plus simple. Selon M. Dumas , un homme transforme en acide carbonique, par l’acte de la re.spiration et dans l’espace d’une heure, tout l’oxygène qui est contenu dans 90 litres d’air , et le volume d’air expiré , qui est de 333 litres, renferme à peu près 0,04 d’acide carbonique. D’après les expériences de Lavoisier , le corps d’un homme qui a atteint toute sa croissance emprunte à l’ atmosphère, dans une année, 383 kilogrammes d’oxygène, chiffre que Menzies élève à un peu plus de 418 kilogrammes : mais aucune pai tic de ce gaz ne demeure dans le corps , il en soit sous la foi me d’une combinaison carbonée on bydrogénéc.
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Ainsi, dans un appartement d’une capacité domiée , l’air est prompteraeut appauvri de toute la quantité d’ oxj'igène que consomme le poumon des personnes qui l’habitent.
3Iais, de toutes les causes de la viciation de l’air atmosphérique dans un appartement fermé, la respiration des personnes qui s’y trouvent n’est pas la plus grave. Ce n’est pas seulement du gaz acide carhouique en excès que le corps de l’iiomme dégage , d’autres émanations animales viennent s’y joindre. Ce sont celles des fluides de la transpiration fortement odorante aux aisselles et aux pieds de quelques individus, et qui ont chez tous un caractère particulier, très perceptible pour un nez subtil. Il faut encore tenir compte d’une autre circonstance : le corps de l’homme dégage, par la respiration surtout, une quantité considérable de chaleur qui s’ajoute à celle de l’atmosphère. Selon les expériences de MM. Dulong et Despretz, la quantité de calorique produit est la même que celle qui résulterait de la combustion d’un poids de carbone égal à celui dont le sang est dépouillé. Chaque individu vivant, dit M. Péclet, renferme un véritable calorifère dans lequel brûle constamment une certaine quantité de carbone. Qu’on se représente maintenant cinq ou six cents de ces fourneaux vivants s’agitant et se démenant dans une salle de bal, encombrée comme elle doit l’être pour que la fête ait bon aspect. Il n’y a point de feu aux cheminées , et la température extérieure est très rigoureuse 5 mais tous ces réchauds organiques, en combustion permanente, dégagent une quantité de chaleur tellement grande, que l’air cesse d’être respirable. Aux émanations d’un si grand nombre de personnes, tellement pressées qu’elles ont peine à marcher, se joignent celles des fleurs , des parfums et celles de milliers de bougies et de becs de gaz. Ce qu’on rencontre dans ces raouts, ce n’est certainement pas un air salubre.
Mais 1 insalubrité de l’air atmosphérique est bien autre chose encore dans les vieux quartiers des grandes villes , et spécialement dans ceux qu’habitent les classes inférieures de la population. Ici tous les foyers d’infection sont en permanence; les plus ordinaires sont un sol imprégné de matières organiques en putréfaction , des fosses d’aisances qui laissent fdtrcr les liquides des latrines mal fermées et malpropres, des dépôts
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d’immondices sur tous les points de la voie publique , les émanations d’égoùts découverts , etc. Il faut ajouter à ces causes puissantes de viciation de l’atmosphère l’ absence de ventilation, l’humidité constante des rues et des murailles , l’insuffisance d’eau pour les usages domestiques, l’entassement de grand nombre d’individus, souvent malsains ou malades, dans des chambres trois ou quatre fois trop étroites pour leur population. Chaque maison , dans ces vieux quartiers , est un véritable cloaque , dont les émanations délétères, dégagées à toutes les heures du jour et de la nuit, deviennent 1 une des parties constituantes de l’atmosphère de la cité. Ce n’est point tout : il faut placer encore au premier rang des poisons atmosphériques les gaz incommodes ou dangereux d’un grand nombre de
fabriques.
Tous les médecins , tous les Conseils de salubrité sont d’accord sur ce fait, que l’altération de l’air par des émanations délétères , est la cause principale des maladies si graves qui affligent les classes pauvres dans les grandes villes : il est démontré à chaque page de l’enquête officielle que le gouvernement anglais a fait faire, en 1844, sur l’état sanitaire des principales AÛlles delà Grande-Bretagne. Les plus meurtrières et les plus fréquentes de ces maladies sont les affections tuberculeuses , la phthisie, et le scrofule sous toutes ses formes ; elles déciment les classes pauvres, et exercent, surtout, leurs ravages chezles enfants. Les vieux quartiers , les rues sombres , humides et boueuses , les maisons insalubres où s’entassent grand nombre d’ouvriers, sont lespourvoyeurs ordinaires des hôpitaux : on peut les considérer comme un choléra en permanence. Ces lieux infects sont habités par une population cacochyme , au teint blafard , aux chairs molles et débiles, aux membres émaciés et sans vigueur; c est un véritable poison, dans l’acception physique du mot, quel air qu on y respire; nous ne saurions le redire assez. Ce poison a une action débilitante; il prédispose surtout aux maladies asthéniques. Après la consomption et le scrofule, apparaissent en grand nombre, dans les quartiers malsains des villes, les douleurs rhumatismales, la leucorrhée , les gastralgies et les gastrites chroniques. Des pères cachectiques donnent le jour a des en f au s rachitiques et déformés, de bonne heure, par des vices de coiifoi-
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matioii : une rue insalubre met chaque année une partie de la population en coupe réglée.
Il faut tenir compte de l’influence de la lumière solaire ; elle a une action particulière qu’il importe de signaler. C’est un stimulant de l’espèce la plus salutaire; sans lui, l’organisme humain s’affaiblit et s’étiole. Rendre l’intérieur des maisons , dans les grandes Tilles , largement accessible à la lumière et à la chaleur solaire , c’est prévenir le développement d’un nombre considérable de maladies , et se ménager un moyen de plus pour en guérir beaucoup. Dupuytren donnait ses soins à une femme dont rien ne pouvait rétablir la santé délabrée. Cette malade habitait une chambre étroite et sombre , dans une rue où les rayons du soleil ne pénétraient jamais. Dupuytren reconnut que le mal était causé par l’absence d’action de la lumière solaire; il fit placer cette femme dans une chambre bien ventilée et longtemps visitée par le soleil ; la guérison fut très prompte. M. James Wylie a cité un fait bien remarquable de l’influence salutaire de la lumière solaire. Une grande baraque, à St-Pétersbourg , était habitée par un nombre considérable d’individus. Elle avait deux côtés, l’un bien éclairé par le soleil, et l’autre toujours à l’ombre; on remarqua, pendant une série d’années , qu’il y avait constamment trois fois plus de malades dans celui-ci que dans l’autre. M. Edwards a fait des expériences curieuses sur des têtards ; il les nourrissait bien , et les tenait constamment en contact avec de l’eau , dans un lieu entièrement privé de lumière. Ces animaux croissaient , mais leur développement entier s’arrêtait , et ils n’éprouvaient pas la transformation qui les rend aptes, en plein air, à respirer l’air atmosphérique.
Il est un puissant modificateur de l’air qu’il convient d’étudier sous le rapport de la salubrité ; c’est le vent. On verra bientôt combien d’espèces diverses d’émanations délétères peuvent infecter l’atmosphère ; si elles y demeuraient, si elles n’étaient éparpillées et transportées à de grandes distances par les vents et les orages, la respiration ne serait liientôt plus possible. Ce sont les vents qui sont les grands agents de dispersion des gaz incommodes et insalubres ; ils importent donc beaucoup aux haliitalions et aux villes. Il faut étudier ceux qui régnent baliituellement dans une contrée dont on désire connaître l’état sanitaire;
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leur point de départ, leur direction , et la nature des lieux sur lesquels ils passent avant d’arriver au point qui est le sujet d’ol)servation , sont autant de circonstances dont il est fort essentiel de se rendre compte. Une appréciation générale de l’action d’un vent quelconque, du midi ou du nord, par exemple, enseigne peu de chose, si on l’isole des conditions de localité.
Toiis les observateurs sont d’accord sur ce fait, que les contrées lés plus salubres sont celles qui , bien abritées contre les vents d’ouest et du midi , sont exposées aux vents d’est et du nord. Humides et chauds, les vénts du midi traversent les couches inférieures de l’atmosphère , et ne dispersent pas à de grandes distances les miasmes insalubres. Ceux qui passent sur les sables ardents de l’Asie et dé la Lybie , franchissent la Méditerranée , s’imprègnent de ses émanations, et, venant s’amortir dans les terres d’Europe , provoquent et accélèrent la décomposition des matières organiques. Tenus par-delà l’océan Atlantique , les vents d’ouest amènent avec eux la neige, la pluie et les orages. Les vents d’est sont des vents de terre , secs d’ordinaire et salubres. Plus salutaires encore, les vents du nord soufflent dans les régions supérieures de l’ atmosphère ; ils ont passé sur des régions de neige et de glace, et sont secs et froids. Ces \ents^ arrêtent la putréfaction , rétablissent la pureté de 1 air , assainissent la voie publique eu la desséchant , et stimulent le corps de l’homme , auquel ils donnent un sentiment de force et de vigueur.
Ces considérations sont modifiées par beaucoup de circonstances particulières; il est des contrées pour lesquelles l’action du vent du nord n’est rien moins qu un bienfait ; il en est qui s accommodent fort bien du vent du midi. Le seul fait général qui demeure, c’est la grande utilité d’un veut quelconque pour l’assainissement de l’atmosphère.
Ce qui importe le plus à une ville après un air salubre , c’est de l’eau de qualité excellente, et en grande quantité.
§ 4. DE l’eau. — L’eau est demandée, dans les villes , par de nombreux besoins, lien faut beaucoup et de qualité excellente pour la boisson des habitants; le service des ménages en consomme une quantité très grande ; il en faut des masses
HABITATION DE L'HOMME. — DE l’EAU. 47
considérables pour les bains, les manufactures, l’arrosement des rues, le nettoiement des égouts, etc.; enfin, on doit eu tenir une certaine quantité en réserve , dans chaque quartier, pour le cas d’incendie. Une ville ne saurait avoir trop d’eau, surtout d’eau bien salubre; si elle n’en a point assez, plu^ sieurs conditions sanitaires très essentielles ne sont point remplies. Il n’y a plus de propreté dans les ménages et sur la voie publique ; il est impossible de nettoyer et d’assainir convenablement les rues ; enfin , une vase épaisse encombre bientôt les égoûts. Une bonne administration municipale doit ranger au premier rang de ses devoirs , le soin de mettre à la disposition de chaque habitant une quantité d’eau qui ne soit pas mesurée avec trop de parcimonie. Les villes qui sont boueuses, sales, infectes, sont celles qui manquent d’eau ; aucune, ne peut être propre et salubre si elle n’en possède une très grande quantité-i Donner abondamment de l’eau à une ville qui n’en a pas ou qui en a peu, c’est lui rendre le plus signalé des .services.
Elle est fournie par les puits , par les bornes-fontaines , par les fontaines, par les pompes ou par des réservoirs, qu’alimentent soit des sources, soit un fleuve. Toutes ces eaux ne sont pas. à beaucoup près égales sous le rapport de la qualité, et il y a un choix à faire entre elles. Une bonne eau potable est inodore , sans saveur, limpide , fraîche, et d’une température qui ne dépasse pas en moyenne quinze degrés centigrades : elle dissout parfaitement le savon et cuit bien les légumes. On sait , depuis très longtemps , que l’eau très pure n’est pas la meilleure comme eau potable; ainsi, l’eau distillée est lourde et d’une digestion difficile : une longue observation, qui s’est formulée de diverses manières, a enseigné qu’une bonne eau potable devait contenir des carbonates calcaires , dans de certaines proportions. La nature de cet Essai ne nous permet que quelques indications générales. Tl y a , d’ailleurs , beaucoup de différences dans les qualités physiques et chimiques des eaux, selon les localités. En général, on ne devrait pas faire usage pour boisson d’une eau prise directement dans une rivière ou dans nn fleuve; elle n’a presque jamais la fraîcheur et la limpidité désirables , alors môme que sa composition ne laisse rien à désirer. Il faut donc la filtrer , et la maintenir à la tem-
des maisons.
pérature normale de quinze degrés centigrades , par des procédés particuliers dont la pratique n’est pas toujours économique et d’un effet certain. Les eaux d’un fleuve peuvent être fort bonnes , mais les eaux de source sont préférables , toutes les fois qu’ elles sont à portée : on sait quels immenses travaux d’arcbitectureles Romains s’imposaient pour les recueillir sur des points très éloignés du lieu de la consommation ; leurs aqueducs sont demeurés l’un des monuments qui font le plus d’honneur au nénie de cette grande nation. La ville de îSevv-YorcL est abondamment pourvue; elle a conduit dans son enceinte une riviere qui fournit à chacun de ses nombreux habitants quatre fois plus d’eau que n’en possèdent les populations de Paris et de Londres. Sous ce rapport, le luxe c’est le nécessaire ; cinq litres d’eau par individu et par jour , ce n’est point assez ; dix sont un cbiffre proportionnel plus convenable; il est des villes dont les habitants en possèdent deux à peine par tète; aussi sont-eUes dans des conditions sanitaires déplorables.
CHAPITRE III
§1. DES MAISONS. — Les condiüons de salubrité et d insalubrité des maisons importent beaucoup à connaître; elles embrassent des considérations d’ordres divers que nous examinerons successivement. Ce sont d’abord le choix des matériaux de construction , la hauteur et la contenance de la maison, l’orientation , la ventilation ; vient ensuite l’examen particulier, au point de vue sanitaire, des cours , allées , escaliers , magasins et boutiques , caves , rez-de-chaussée , étages inférieurs , étages supérieurs, toiture, et celui des portes etfeiietres. y a de iilus , à déterminer dans chaque appartement , les meilleures conditions de salubrité des cuisines, de la salle à manger, de la chambre à coucher et des autres parties de riiahitatiou. L’étude des latrines , des fosses d’aisances et des procédés de vidange, est l’un des points fondamentaux de l’ histoire hygiénique
DES MAISONS
des habitations, que compléteront l’examen des cheminées et des moyens de chauHage , et celui des divers procédés d’éclairage pour les appartements. Eien n’est indifférent pour la conservation de la santé dans la disposition de chacune des parties constituantes d’une maison, et il y a, pour chacune, des conditions de salubrité en dehors desquelles l’habitation peut avoir des inconvénients très graves.
Nous passons en effet notre vie dans l’appartement que nous avons choisi, soumis constamment , à toutes les heures du jour et de la nuit, à l’influence bonne ou mauvaise de son aménagement intérieur. Il est pour nous, selon sa disposition , un ami ou un ennemi intime , une chance de maladie ou de santé. Bien aéré , bien salubre , bien tenu ,, il concourt puissamment à maintenir le jeu libre, régulier et facile de nos organes : obscur, mal ventilé, infect, privé de la lumière solaire, il nous fait vivre dans un air qui est un poison lent. Inévitable et sensible à tous les âges , son influence est particulièrement grande chez les enfants, dont l’organisation est si impressionnable. Quelle santé , quelle force physique peut-on espérer pour des êtres qui vivent dans l’air infect des masures de vieux quartiers? Etiolés, souvent rachitiques et scrofuleux, dévoués en grand nombre à la phthisie pulmonaire, ils portent, sur leur visage pcàle et amaigri, l’empreinte ineffaçable du milieu dans lequel ils sont condamnés à traîner leur existence. Ceux des ouvriers qui travaillent au grand air échappent en partie à 1 action délétère du domicile 5 mais beaucoup, les femmes surtout , ont des professions sédentaires , et rien ne les arrache aux conséquences de la respiration incessante d’un air infect et lourd, loin de l’impression vivifiante du soleil. N’est-ce pas un empoisonnement lent que l’usage, pour boisson, d’une eau qu’ont altérée les filtrations des matières fécales en dehors des fosses? Tout est digne de l’attention la plus sérieuse dans la disposition des différentes parties de nos habitations.
§ 2. Matériaux. Construction. — Les entrepreneurs de maisons jouissent d’une liberté beaucoup trop étendue • ils disposent, en quelque sorte, de la vie des citoyens’. Quand ils ont obtenu de la voirie un permis de construire ,
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eu se conforuiaut à certaines conditions d alignement , liberté pleine et entière leur est accordée de bâtir comme ils l’entendent. Un entrepreneur n’a d’autre objet que celui de retirer le plus de bénéfices possible de sa construction 5 avare de l’espace , il condense le plus de locataires qu’il peut sur un emplacement donné : il n’a pas la faculté de s’étendre à son gré en largeur , mais rien ne le gêne quant à la hauteur de 1 édifice et il profite de cette latitude pour entasser étages sur étapes. Peu lui importe que la hauteur démesurée de ces maisons n’ait aucune proportion avec la largeur de la rue, qu elles transforment en un couloir sombre et étroit. Satisfait s’il a réussi à donner à sa façade un certain aspect architectural , il ne prend aucun souci de la boune disposition de 1 intérieur . l'escalier est étroit, rude et obscur, les appartements sont des cellules que séparent de minces cloisons ; tout est incommode au dedans, mais l’extérieur a quelque apparence, et c’est assez. La même incurie préside au choix des matériaux de construction : le mortier est mal préparé , le plâtre est de mauvaise qualité , les bois ne sont point secs; en peu d’années les planchers failfiiront , et il y aura des lézardes aux murailles ; mais qu’importe encore? l’entrepreneur a construit sa maison non pour l’habiter, mais pour la vendre : ce but atteint , l’acquéreur s’entendra comme il pourra avec ses locataiies.
Les Conseils de salubrité de Paris et des départements ont insisté souvent sur la nécessité de soumettre la construction des maisons à des règles sanitaires, en rapport avec les connaissances acquises sur l’influence que la santé reçoit des habitations, et avec les besoins nés de la condensation d’un grand nombre d'individus sur une surface étroite. Ils ont demandé une loi qui réglât les constructions dans les villes, sous le double rapport de la salubrité publique et privée : tant que la législation n’interviendra pas pour commander à tous , la santé des citoyens sera livrée en proie h la cupidité des entrepreneurs. Qu’on examine ce qui se passe dans les grandes villes : on leur a ôté leurs jardins l’un après l’autre , et plus d’une fois leurs places publiques ont été menacées. On abat ces beaux hôtels dont on admirait les larges et doux escaliers, et les appartements vastes et bien aérés. Ces édifices, dont le confortable était si juste-
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ment cité, sont transformés en véritables ruches entassées les unes sur les autres , sans dégagement et presque sans air atmosphérique. Il n’y a plus de grandiose dans l’aménagement intérieur, et bientôt on n’y trouvera pas même le nécessaire : on pourrait sans doute prendre son parti sur l’absence du luxe, mais on ne saurait avoir la même incurie, lorsque la santé des citoyens est positivement compromise.
Il faut que les matériaux d’une maison bien construite, au point de vue sanitaire, aient une grande solidité et soient d’une qualité excellente. Quelques villes doivent à leur voisinage de carrières estimées un très grand avantage; plusieurs n’ont pas le choix. Les pierres doivent être dans un bon état hygrométrique et être de mauvais conducteurs du calorique ; si les murs
sont trop minces , ils n’ont pas une résistance suffisante ; s’ils ont une trop grande épaisseur , ils restent longtemps humides. De tous les matériaux avec lesquels on peut les construire, les pierres calcaires sont les meiUeurs , du moins quant à la solidité; on ne peut adresser aucun reproche, sous le rapport de la salubrité, à la terre à pisé.
^ On revêt d’un enduit les murailles soit à l’extérieur, soit à l’intérieur. A l’extérieur, eUes sont blanchies tantôt à la chaux tantôt au plâtre, et quelquefois couvertes d’un enduit à l’huile^ le plus cher, mais le plus propre et le plus durable de ces récrépissages. En peu d’années les intempéries atmosphériques et surtout les fumées des cheminées noircissent la surface extérieure des maisons; eUe devrait être blanchie au plus tard tous les cinq ans. Ce badigeonnage donne aux villes un aspect toujours désirable de propreté ; il détruit les miasmes dont l’épiderme des murs est imprégné, et donne aux appartements, placés en face, une plus grande clarté. Au temps du choléra,
in/ étfn l’épidémie,
ont été blanchies a la chaux sur tous les points de leur sur-
ffice ; cotait une très bonne précaution. Quelques villes de la
Hollande et de la Belgique sont entièrement peintes à l’huile au
dehors ; cet enduit résiste beaucoup à l’action de l’air et de la
lumée , et les pluies le nettoient au lieu de l’altérer
sort dua badigeonnage, sort de papiers peints , quelquefois dè
^2 habitatiot} des maisons neuves.
tentures en étoffe , et très souvent de boiseries vernissées. 11 y aurait quelque inconvénient , sous le rapport de la santé , à laisser la paroi intérieure des murs dans son état brut.
Quelques entrepreneurs élèvent des maisons en bois et en briques : on voit beaucoup d’habitations de ce genre dans les faubourgs de villes très bien bcàties du reste. Ces constructions sont légères, assez solides et peu coûteuses ; mais elles ont un inconvénient capital, le danger de l’incendie. Presque toutes finissent par brûler, sort commun aux salles de spectacle : elles prennent feu très facilement , et il n’y a presque aucune possibüité d’arrêter les progrès de la flamme ; c’est alors que des quartiers entiers disparaissent. Les maisons qui brûlent si souvent à Constantinople, par centaines et par milliers, sont construites en bois légers. On ne devrait pas permettre , dans les quartiers populeux , des constructions qui mettent en un si grand péril la vie de leurs habitants.
On bâtit très souvent des maisons entièrement avec de la terre cà pisé , moins les fondations ; une fâcheuse expérience , celle qui a suivi l’inondation de 1840 fait connaître le vice de ce mode de construction. Battues par les eaux débordées, plusieurs centaines de maisons se sont écroulées sur le littoral de la Saône et du Bhône, depuis Chàlons jusqu’aux murs d Arles : en quelques heures , des maisons qui paraissaient fort sohdes s’affksaient sur leur base détrempée. Elles ont été reconstruites , mais les murailles ont été bâties en pierre jusqu a un niveau supérieur à celui des plus hautes eaux.
s 3 Habitation des maisons bécemment constbüites. — Tous les médecins ont signalé, d’un commun accord, le danger au! suit l’habitation immédiate des maisons récemment bâtes; ils ont observé des maladies très graves et souvent incurables dont elle était la cause, et se sont efforcés de rec amer contre une praticiue aussi funeste. Il est des grandes villes pour le quelles cette imprudence est un lléau non moins redout^k qu’une épidémie ; grand nombre de leurs habitants sont affec- ?és de scrofules et de douleurs rliuiiiatismales '’riTiPltre entretenus par le voisinage de pierres de taille et d“ ^ humide. Cependant un seul coiip-d’œil jeté dans 1 mtéiieui
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des maisons neuves révèle leur insalubrité : la main posée sur la muraille reconnaît la vapeur d’eau , sensible quelquefois à 1 odorat j les papiers des tentures se décollent et moisissent sur place ; les vêtements et le linge sont constamment humides et se couvrent parfois de taches jaunâtres et tenaces; le sel se liquéfie à l’air. Comment le corps de l’homme ne ressentirait-il pas l’action de cette insalubrité avec laquelle il est nuit et jour : en contact ?
Jean-Pierre Frank demandait une loi qui défendît l’habita- ' tion des maisons récemment construites avant un an , à partir du jour où elles sont achevées : ce temps est sulBsant à peine pour 1 entière dessication des murs qui ont une certaine épaisseur. Une maison qu on a commencé à bâtir au printemps , est rarement terminée à la fin de l’automne, et l’évaporation de l’eau et du plâtre est très faible pendant l’hiver: il faut donc encore 1 un printemps et un été pour rendre les murs parfaitement secs.
I Ce délai fait perdre, il est vrai, à l’entrepreneur l’intérêt de son capital pendant une année; il peut contrarier l’impatience d un locataire ou d’un propriétaire empressé de jouir : mais qu importe l’ajournement du revenu, en présence d’une consi- : dération bien autrement importante , la santé de plusieurs familles, qui serait infailliblement compromise par l’habitation d’appartements dont le plâtre et le mortier ont encore une très ; grande partie de leur eau ? Les administrations municipales doivent-elles plus d’égards à un intérêt d’argent qu’à la vie des citoyens? Aucune maison neuve ne devrait être habitée sans I une permission de l’autorité, délivrée après une enquête faite par des hommes compétents et consciencieux. Malheureusement les choses ne se passent pas ainsi.
Lorsqu un entrepreneur a construit une maison , et , d’ordi- . naire, avant qu’elle soit terminée , il se hâte de faire un appel aux locataires : c’est surtout en matière de santé que la population est imprévoyante; pour elle, l’expérience de la veille ne I pro ite jamais au lendemain. Un appartement est à peine quitté pai e maçon , qu il se rencontre des gens assez imprudents pour s y oger , ils ii attendent pas même toujours que le plâtre soit entièrement sec, et placent leur lit immédiatement auprès d’un mur encore humide. Cependant le plâtre, au moment où il se soli-
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difie , contient les deux tiers de son poids d’eau. Ce sont surtout les étages supérieurs , ceux que doit habiter la classe ouvrière , qui reçoivent leurs hôtes de bonne heure; on en a vu se remplir de locataires avant l’entier achèvement du toit. De tous les capitaux, celui dont le peuple est le plus prodigue , c’est sa santé. Nous l’avons dit, des maladies graves et fréquentes nont pas d’autre cause que l’habitation prématurée des maisons récemment construites ; les plus ordinaires sont le rhumatisme aigu ou chronique sous toutes les formes, des engorgements inflammatoires d’articulations , des bronchites cà tous les degrés , des fluxions intenses, fixées sur les membranes muqueuses et sur les organes parenchymateux. Ce puissant agent d’insaluhnté provoque les inflammations chroniques du système lymphathique , des indurations glandulaires opiniâtres, des tubercules dans le poumon , des dégénérations organiques variées , et les tumeurs blanches articulaires, soit rhumatismales , soit scrofuleuses. Ces accidents ont été fréquemment si prompts, et tellement immédiats, qu on ne pouvait élever aucun doute sur leur cause. Plus les matériaux
avec lesquels une maison est construite ont la propriété de conserver longtemps leur humidité, plus ils maintiennent leur in- ' fluence délétère. Certains murs épais ne sont complètement secs qu’après leur exposition à l’air pendant plusieurs années ; leur chaux retient longtemps son eau de cristallisation lorsqu un appartement est bien aéré pendant l’été, et bien ventile et chau pendant l’hiver , une année peut suffire pour la dessication complète de la chaux et du plâtre. Six mois sont un espace de temps mffisant pour les maisons qui sont construites en bois et en iiques, ou enmatériaux légers ; il fautdix-huit mois, au moins, pour l’entière dessication des murailles épaisses d un hôpital on d une prison. Nul doute qu’il n’existe un rapport de causalité entre la mortalité, et l’habitation trop prompte de maisons neuves ou récemment réparées. Une Administration sage doit prendre des mesures contre la cupidité des entrepreneurs , et protégei 1 1 prévoyance des citoyens contre elle-même.
S4.1iAüTEURETCONTENANCEDESMAISONS;UEUIlORIENTATION.
- La hauteur d’une maison n’est point une circonstance indifférente pour la salubrité ; elle a, sous ce rapport, une influence doi
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Il il faut tenir compte. Eéduite à un seul étage, l’habitation est
I trop rapprochée du sol, et ne reçoit l’eau et la lumière que d’une
II manière imparfaite ; deux étages avec rez-de-chaussée , des gre- II niers et des caves, sont une proportion très convenable. 11 y a des il maisons de six et huit étages, sur douze ou quinze fenêtres de fa-
çade, non compris les mansardes et 1 entresol. Ces masses gigan- ; tesques de pierre et de chaux renferment, dans de très petits appartements, une population qui serait, ailleurs, celle d’une ville. Une élévation aussi démesurée a des inconvénients de plus d’un genre : et d abord, 1 extreme hauteur des murailles rétrécit beaucoup larue et la change en un étroit canal aerien ; des ouvriers ou des gens de service, en général peu soigneux^ oceupent les étages supérieurs, dont la propreté laisse, en général, beaucoup à désirer. C’est poui les habitants de ces hauts étages une grande fatigue physique, que celle de l’dscension d’un si grand nombre de marches : beaucoup de vieillards et de personnes asthmatiques ne peuvent la supporter. Plus la population d’une maison est considérable , plus les foyers d’infection sont nombreux, et plus encore il est ! difficile de maintenir la propreté sur l’escalier et sur les paliers.
Tl n y a point assez d’air et de lumière à l’étage inférieur, tandis , que le supérieur a trop de chaleur et de soleil en été, et est glacial en hiver. Ces maisons prodigieuses ne sont certainement pas celles I qui réunissent les meilleures conditions de salubrité.
L’orientation est beaucoup. En général, l’exposition au nord est froide, triste , fatigante pour tout le monde, et particulièrement désagréable auxfemmes nerveuses et aux poitrines délicates.
1 y a , dans Berne, une très grande rue dont la position est telle que ’une de ses faces ne reçoit jamais le soleil ; e’est le côté de 1 ombre. Un appartement tourné au midi est plus sain , mais il a beaucoup à souffrir, dans certaines localités, de la poussière et do ai eur du soleil. De toutes les expositions, la meilleure est eellc de 1 est Quelques maisons sont libres par leurs quatre faces, et peimettent au locataire qui occupe uu étage entier de varier ^ choix de la piece qu’il habite, selon l’heure du jour; mais ce -cas est exceptionnel : presque toutes les maisons, dans les rues ^ ont deux de leurs côtés engagés, et doivent accepter la position
rai':r'r,f“ -‘--tioi::;™:
a.son, aui une place ou sur un quai, a quelques inconvénients
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auaat à la poussière et à la difficulté de se garautir du soleil , elle a des avautages incontestables , au premier rang desquels i | faut placer l’ agrément de la yuc , plus important qu’on ne pense pour le maintien de la santé. L’aspect d’un mur enfume ou des tildes appelle des idées tristes , qui agissent à la longue sur le physique ; celui d’unfleuve , d’un jardin , d’une verte campagne, d’un large espace au ciel , ou d’uue promenade fréquentée , en- ^ tretient la sérénité d’esprit, dont la santé s’accommode si hmn. Ce n’ est pas toujours un voisinage désirable que celui d’une riviere , |
surtout pendant l’été , lorsque les eaux sont stagnantes ou n ont . qu’un faible courant 5 alors des myriades de cousins (culex pi- , piensj pénètrent dans les appartements, en dépit de toutes les ^
précautions , par les joints des portes et des fenêtres , ou par les ,
conduits ménagés aux eaux pluviales, et poursuivent de leurs , douloureuses piqûres les habitants des maisons ainsi placées. |
§ 5 Aménagement intérieur. Allées, cours , escaliers , toiture, au point de vue de la salubrité. - On nomme ' allées des couloirs d’ordinaire assez mal éclairés, qui de la rue conduisent à la première marche de l’escalier, et a une cour par laqueUe on descend dans les caves. Ces couloirs sont dallés et creusés sur un de leurs côtés d’une gouttière pour l’écoulement des eaux ménagères , et assez souvent d’un liqui e plus infect. Grand nombre de maisons, à Pans, les hôtels surtout n’ont pas d’allées ; mais la plupart des maisons, dans les grandes villes de province , affectent cette disposition. Les maisons pourvues d’un portier et dont l’allée est habituellement fermée, ont, sous ce rapport, un avantage sanitaire sur les
9, litres#
Une cour est un espace libre, ménagé dans l’intérieur de la maison, pour distribuer aux appartements qui s’ouvrent de ce côté l’air atmosphérique et la lumière solaire; elle remplit d autant mieux cette fonction, qu’elle a plus de suiface. ®
bien percées, les cours donnent un accès facile au soleil et a le, surtout si elles ne sont pas environnées de murailles trop élev , mais telle u’est pas leur disposition ordinaire. Comme leur étendue est prise aux dépens de la capacité des appartements , le entrepreneurs les font presque toujours aussi petites quepossi-
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ble , et ils les entourent de murs d’une très grande hauteur. Ainsi rétrécies , elles sont obscures, humides, malsaines, et deviennent une espèce de cloaque dans lequel stagne un air lourd et infect. Beaucoup sont tellement exiguës, qu’elles ne présentent pas, en surface, le dixième de celle des bâtiments environnants. Larges et bien disposées, les cours sont un élément puissant de salubrité pour les maisonsj trop étroites et sombres , elles deviennent une cause d’insalubrité.
Les escaliers conduisent du niveau du sol au point le plus élevé de l’habitation ; on les construit soit en bois , soit en pierre. Ils sont tantôt peints , cirés et tenus avec une propreté parfaite ; tantôt humides et couverts des immondices des appartements de tous les étages. Ceux des vieilles maisons sont raides , étroits , obscurs , et tournent sur eux-mêmes en spirale ; le moindre faux pas expose aux chutes les plus dangereuses. Ce n’est point tout : on y voit, d’étage en étage, des latrines toujours ouvertes et d’une insigne malpropreté. Dans certaines villes , les vieilles maisons ont encore d’autres inconvénients ; leur population peu soigneuse se compose d’ouvriers , dont les enfants couvrent de leurs déjections les marches et ce qu’on appelle le carré. Une bonne police municipale ne doit pas permettre de tels abus. Un escalier bien construit est large et bien aéré; chaque marche a peu d’élévation , et des points de repos sur une surface plane sont ménagés à de courts intervalles. Dans les maisons bien tenues , 1 escaber est fermé, à sa partie inférieure, par une boiserie vitrée. Ses conditions principales de salubrité sont une propreté toujours parfaite, et une disposition telle, qu’il soit bien accessible à la lumière du ciel , sur tous les points de son parcours : des balustrades en bois, en fer ou eu fonte, plus ou moins ornées , ferment les points qui s’ouvrent sur la cour. Il importe beaucoup qu’il soit bien éclairé jusqu’à une heure avancée de la nuit ; c’est un soin dont le gaz s acquitte fort bien dans toutes les villes où il est établi.
Il y a plusieurs genres de toitures ; on les fait en tuiles , en ardoises, en zinc, selon les localités. Elles ont une inclinaison suffisante pour l’écoulement des eaux pluviales, que reçoivent des conduits, soit en fer battu, soit eu fonte. Au reste, le toit peut présenter des formes variées. Il faut qu’il ne fasse point saillie en
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avant du mur de face; ainsi disposée , la toiture intercepterait la lumière et rendrait la rue obscure. Son but est de protéger la partie supérieure de l’édifice contre les pluies et les intempéries de l’atmosphère ; les matériaux dont elle est formée sont légers , et cependant doivent être assemblés de telle sorte , que les grands vents ne puissent les détacher et les jeter sur la voie publique.
§ 6. CAVES. — Il y a peu à dire sur les caves sous le rapport de la salubrité ; leur disposition intérieure n’est point du ressort de l’hygiène. Un mot cependant sur rescalier qui y conduit : d’ordinaire il n’est pas fermé. Il est arrivé quelquefois, dans des maisons mal tenues , et qui n’étaient pas éclairées , que des personnes peu familières avec l’état des lieux , cherchant 1 escalier et se trompant , se sont précipitées par celui de la cave , et ont fait des chutes mortelles, l’outes les caves doivent être fermées par une grille , soit le jour , soit la nuit.
§ 7. BOUTIQUES, MAGASINS, REZ-DE-CHAUSSÉE. — On néglige presque toujours beaucoup les conditions de salubrité des boutiques ; elles sont étroites, obscures et rétrécies par des planchers, ménagés pour recevoir des lits et des meubles ; on y respire un air lourd , sans renouvellement , et que les rayons du soleil ne vivifient jamais dans les rues étroites. G est dans cet espace de quelques mètres carrés que grand nombre d’individus passent leur vie entière , depuis le point du jour jusqu à une heure avancée de la nuit, tellement absorbés par les détails de leur commerce , qu’ils ne font pas , même le dimanche , un peu d’exercice au grand air. C’est la salubrité de la voie publique qui détermine, en général, celle des boutiques: silaïueest large etbien percée, elle laisse pénétrer dans les magasins beaucoup d’air et de lumière, et même un peu de soleil. Si elle est étroite et tortueuse, la boutique est mal éclairée et humide ; c’est en quelque sorte un tombeau. Une des meilleures conditions hygiéniques à lui donner, c’est de couvrir le sol, non de carreaux, de dalles ou même d’une couche de bitume, mais d’un parquet tenu toujours parfaitement sec. On doit les chauffer, non avec de la braise, combustible fort dangereux dans des espaces aussi
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resserrés et sans ventilation, mais avec des poêles soit en fonte , soit en faïence, et qui tirent bien. Eien n’est plus insalubre que les petits entresols qu’on y pratique d’ordinaire, et qui servent aux boutiquiers d’appartement et de cbambre à coucher. Il n’y a point d’air respirable en quantité et de qualité suffisante dans ces réduits ; leurs inconvénients sont sensibles surtout pendant la nuit. C’est à l’habitation de lieux si malsains qu’il faut attribuer en grande partie les gastralgies , les affections catarrhales et les leucorrhées , qui sont si fréquentes chez les femmes et les filles de boutique , presque toujours débiles , pâles et d’un aspect chlorotique. La plupart de ces observations s’appliquent au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage; et les uns et les autres sont, souvent, privés de l’action bienfaisante du soleil et mal aérés. Si les étages supérieurs ont l’inconvénient d’imposer une certaine fatigue physique à leurs habitants , qui doivent gravir plusieurs fois par jour un interminable escalier , ils offrent, en compensation, les précieux avantages d’une bonne aération et d’une vue étendue. De tous les étages, les plus salubres, toujours sauf les exceptions, c’est le second et surtout le troisième.
Disons quelques mots des loges de portier, sorte de bouges obscurs et infects , extrêmement étroits et sans ventilation possible. Bien peu de constructeurs ont honoré d’un instant d’attention ces l’éduits , qu’il serait cependant facile de placer dans de bonnes conditions sanitaires. Un portier a une femme , des enfants, son ménage, son poêle, et assez souvent les outils de son métier dans sa loge; sa santé doit être protégée contre 1 incurie de 1 architecte, et contre l’avarice du propriétaire. Ce soin appartient aux commissaires de police; il est également de la compétence des Conseils de salubrité. Des hommes ne doivent point avoir pour habitation des cabinets borgnes, dont le maître de la maison ne voudrait pas pour le chenil de ses chiens, s il en avait. Occupés par les riches, les premiers étages se défendent toujours assez bien contre les causes d insau lité qui leur sont inhérentes ; mais il n’eu est pas ainsi de la loge du portier et des mansardes.
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§ 8. Des appartements; ventilation; portes et fenêtres.
— Les appartements renferment de l’air atmosphérique qui y est retenu captif, ou qui , du moins , n y circule pas en pleine liberté. Il peut rarement s’échapper dans le jour par les fenêtres | qu’on n’ouvre que pendant quelques instants; on le retient le j plus hermétiquement possible pendant la nuit. Ainsi confiné , ’
cet air n’a qu’un mouvement insensible par les joints des fenê- "j
très et des portes , et par la cheminée ; son peu de mobilité est . déjà une première atteinte à ses conditions de salubrité. Il s al- j térerait par le fait seul de la stagnation ; mais beaucoup d autres causes, dans nos habitations , vicient sa composition normale ; celles-ci lui enlèvent celui de ses principes qui le rendent respirable , et augmentent la proportion de l’un de ses éléments dont • l’impression sur l’organisme est nuisible; celles-là mêlent aux , parties constituautes de l’air atmosphérique des émanations in- , commodes ou insalubres. L’action de ces modificateurs fâcheux , du milieu atmosphérique est continuelle dans nos appartements.
Ainsi donc , si cet air que nous respirons dans nos habitations n’était incessamment renouvelé, il cesserait bientôt d entretenir la vie de l’homme , et deviendrait positivement delétere.
De là l’impérieuse nécessité de donner issue à l’air vicié ou qui est devenu impropre à la respiration, et d’ouvrir un large accès à l’air neuf ; telle est la mission qu’ont à remplir les portes, les fenêtres et les cheminées. Alors même que les unes et les autres sont fermées , il y a un courant atmosphérique, peu sensible ü est vrai, par leurs joints. Tout l’art de la ventüation consiste a disposer de telle sorte les ouvertures d’introduction et l’ouverture d’émission de l’air atmosphérique , que le courant soit le plus direct et le plus large possible. Les rôles sont mterxertis quelquefois, c’est-à-dire que les fenêtres, comme les cheminées, servent tantôt à la sortie, tantôt à l’entrée de l’air atmosnhérique. Une pièce pourvue d’une cheminée, et dans laqueUe l’air extérieur pénètre par les fissures des fenêtres et des portes , peut être considérée , selon M. Péclet , comme un canal composé de deux branches , une horizontale et l’autre verticale ; ce cana est ouvert par les deux bouts. Si 1 air, dans ce conduit, est a i plus haute température que l’atmosphère, il s ecou ei a par l’orifice le plus élevé; il s’échappera, au contraire, par loriice
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1 inférieur quand sa température sera inférieure à celle de l’air environnant. En général, pendant l’été et le printemps , la : température des appartements est moins élevée que celle de l’air dans le jour, et plus élevée pendant la nuit : alors, pendant le jour, ajoute M. Péclet, l’air s’introduit par le point le plus élevé et s’écoule par le point le plus bas; mais le contraire a beu pendant la nuit. En hiver, l’air, dans les appartements, étant , en général , à une température plus élevée que celle de l’air atmosphérique , prend toujours son issue par l’orifice supérieur.
On renouvelle l’air en ouvrant les fenêtres; elles en sont le principal moyen d’introduction : il faut, pour qu’elles fonctionnent bien, qu’elles soient en nombre suffisant , et qu’elles aient des dimensions convenables. En général, un espace de 1 mètre 50 cà 60 centimètres , sépare du plafond le bord inférieur de la fenêtre , dont le bord supérieur est peu distant du plancher. Quand ces ouvertures, découpées dans la muraille extérieure,' sont placées les unes eu face des autres, la ventilation, lorsque i les fenêtres ne sont point fermées , est facile et directe : mais on peut établir bien rarement ces dispositions dans les habitations particulières. Il faut alors placer les portes , autant qu’il I se peut, bien en face des fenêtres ; la circulation atmosphérique se fait bien alors de l’une à l’autre. Nous parlerons bientôt des cheminées, quant cà la ventilation.
Un appartement a un nombre plus ou moins grand de fenêtres selon sa destination ; il y en a beaucoup pour certains atebers qui ont grand besoin d’air et surtout de lumière. Dans les pays du nord, dont la température est rigoureuse, les croisées sont doubles et ferment hermétiquement ; dans les pays chauds, où le soleil trop ardent devient un ennemi, on garnit les fenêtres a abat-jours, de persiennes et de tentures diverses.
A quelle heure du jour convient-il d’ouvrir les fenêtres pour > établir la ventilation? Il faut avoir égard cà lu saison et au temps.
< On attendra, pendant l’hiver, jusqu’au milieu du jour . l’air du matin est chargé de brouillards humides. C’est le continire qu II faut faire pendant l’été : alors les heures les plus couvcuamat‘ î’SDOuveler l’air des appartements , sont celles du
ventilation des maisons.
Il y a deux espèces de ventilation : l’ une sensible ou apparente, c’est celle qui s’établit des croisées aux portes ou à la cheminée; l’autre insensible , qu’on n’aperçoit point , et qui a lieu au travers d’une toile métallique , dont l’action est en quelque sorte semblable à celle du tissu de la lampe de Davy. Un membre du Conseil de salubrité de Paris, M. Petit , a insiste sur les avantages de ce dernier moyen. On ne peut toujours , dans riüver surtout, et dans les hôpitaux , établir la ventilation directe en ouvrant les fenêtres et les portes, et il y a quelquefois de grands inconvénients à introduire une masse considérable d’air froid dans la chambre d’un malade. Cependant le besoin du renouvellement de l’air est toujours le même; on y pourvoit au moyen de la toile métaUique dont les carreaux des fenetres sont garnis; le tissu laisse pénétrer l’air atmosphérique dans l’appartement par quantités tellement brisées, que la ûamme d’une bougie placée derrière n’éprouve pas de vacillation.
Ce mode de ventilation est pratiqué en Angleterre; il a été conseillé par le docteur Toynbee; mais le moyen d’exécution est différent. M. Toynbee se sert , non d’une toile métallique , mais d’une plaque de zinc percée d’une très grande quantité de petits trous (deux cents par pouce anglais). Ou place ces plaques a a partie supérieure de la fenêtre , à l’angle le plus éloigné du foyer de la cheminée ; leur dimension varie selon la grandeur de p partement. L’air extérieur pénètre dans l’intérieur de la majn par les petits orifices , qui sont constamment ouverts ; il n y enti e point par masses glacées, dont le contact a des inconvenien s graves^dans tant de circonstances. On a fait d heureuses apph- Ltions de ces plaques de zinc à nombre d’ateliers et de maisons narticulières, et quelquefois on a fait coïncider , avec 1 emploi de cet utile moyen, l’usage d’un foyer ventilateur destine a transporter au dehors l’air vicié de la chambre. Ce sont des tubes de fer placés sur les côtés de la cbemmee ; leur orifice intérieur s’ouvre sur le foyer de la cheminée; 1 exteneur est lar^de la plaque de zinc perforée , et d’une valvule mobile !n soie qui pLet l’introduction de l’air de l’appartement dans rZlél ets’oppose au passage de la fumée de la cheminée
^Tous^h avons parlé que delà ventilation par les procédés ordi-
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uaires dans nos maisons 5 d’autres moyens sont nécessaires pour l’entretenir dans les hôpitaux, dans les ateliers, en un mot, dans tous les lieux où grand nombre d’hommes sont rassemblés. Il en sera question autre part.
§ 9. De la capacité des appartements. — La capacité, c’estcà-dire la grandeur d’un appartement, est relative à la destination de la pièce, au nombre des personnes qui doivent babiter ce lieu, à la durée du séjour qu’elles doivent y faire, ainsi qu’à quelques autres circonstances accessoires , telles que la profession ou métier, le chauffage, l’éclairage, etc. Toutes les considérations qui se rapportent à la détermination des dimensions d une chambre ou d’une fabrique se résument en ce principe UDique : assurer à chaque individu qui doit y séjourner, la quantité d air respirable dont il a besoin pour se bien porter.
Lorsqu’un grand nombre de personnes sont réunies dans un meme appartement , leur respiration, on le sait , vicie la constitution de l’air atmosphérique , en changeant la proportion de ses éléments. Elle diminue la quantité d’oxygène et augmente sensiblement celle de l’acide carbonique. C’est ce qui arrive dans les salles de bal , dans les salles de spectacle , dans les hôpitaux dans les grands ateliers, partout enfin où il y a une grande aplomeration d’individus relativement à l’espace. Amoindri d une partie notable de son gaz oxygène , et surchargé d’acide carbonique , l’air n’a plus les qualités nécessaires pour les fonctions des poumons ; il produit dans l’organisme une sensation de malaise qui va croissant, et il devient tout-à-fait impropre a la respiration. Dans tout appartement dont les portes et les fenetres sont fermées , et où n’a point lieu une ventilation forcée par la cheminee, le renouvellement de l’air par les joints des portes et des fenêtres est a ped près nul . les produits dé la rt-
l’air y estsensi-
La scieuee a déterminé la quantité précise de mètres cubes d a atmosphérique pur dont chaque individu a besoin par bern e, pour que la respiration se tasse sans aucune impressLi de geue; cette quantité est de six mètres cubes, minimum Au dessous de ce cbiffre, le jeu du poumon devient diflicile- il s'ae
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compagne d’un sentiment de malaise inexprimable. Cette loi a été rarement suivie par les architectes dans la construction des salles de spectacle, des amphithéâtres et de plusieurs hôpitaux : dans nombre d’ateliers, chaque individu peut à peine disposer d’un mètre cube d’air atmosphérique par heure.
Ce chiffre de six mètres cubes par individu et par heure étant la donnée, il s’agit d’en faire l’application. On désire savoir combien un appartement peut recevoir d’mdividus conformement à cette loi : une chambre a 6 mètres de longueur , 4 de hauteur, combien contient-elle de mètres cubes d’air atmosphei-iaue? Pour le savoir, on multiplie les 6 mètres de la longueur par les 4 mètres de la largeur, ce qui donne le chiffre 24, qu on multipUe lui-même par les 4 mètres de la hauteur : on obtient ainsi un produit de 96 mètres, qui est le chiffre de la quantite de mètres cubes d’air que renferme l’appartement. 11 faut 6 métrés cubes d’air par individu i en divisant 96 par 6 on a le nombre de personnes que cette pièce peut recevoir. On ven construire un atelier salubre ponr 30 ouvriers ; d posée , la salle devra avoir 8 mètres de longueur , 7 mettes 50 centimètres de largeur et 3 mètres de hauteur. On doit toujours multiplier la dimension en longueur par la largeur, et faire la multiplication du produit par la dimension en hauteur : le cluffre total est celui de la quantité de mètres cubes d air ““^nne dans l’espace mesuré. Il est facile ensuite d’en faire la répartition en le divisant, comme on l’a vn, par 6; opération qui donnera le chiffre précis des personnes auxquelles on veut donner eui contingent d’air atmosphérique. Il ne faut pas oublier de tenu compte du volume des corps solides que renferme lappaitement ; il diminue la quantité de l’air atmosphérique dans une
DroDortion éciuivalente à sa niasse.
Mais ce chiffre de six mètres cubes n’est pas suffisant pour les chambres à coucher et pour les dortoirs. On ferme avec soin, pendant la nuit, les portes et fenêtres : il en resuite que Pair étant renouvelé beaucoup plus difficilement, il en faut un quantité au moins double pour les sept heures que 1 on acco de au sommeil. On calculera donc sur le chiffre par individu et par heure. Veut-on coucher 16 jeunes g® kns un dortoir-' celui-ci devra contenir, non 06 mètres, ma
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I 192 mètres cubes d’air, chiffre qui résulte de la multiplication I) de 16 par 12. Dès lors le dortoir devra avoir 8 mètres de lon- I gueur , 6 de largeur et 4 de hauteur, nombre qui , selon la loi i de multiplication qui a été posée, donnera le chiffre 192. Il est i inutile de faire observer que ce qu’une dimension aura en moins , i l’autre deATa l’aA^oir en plus.
j Ce chiffre de six mètres cubes par individu et par heure est un minimum ; il ne serait pas suffisant pour un hôpital. Un malade passe dans son lit, non-seulement le jour, mais encore I la nuit ; et de plus, ses émanations vicient davantage l’air atj mosphérique que celles d’un homme sain. On calculera sur le ! chiffre de 20 mètres cubes d’air par malade. D’après cette donnée , si on veut une salle salubre pour 20 malades , elle devra : contenir 400 mètres cubes d’air , et avoir dès lors une longueur j de 21 mètres et une largeur de 8 mètres. Une hauteur de 2 mèj très pourrait suffire à la rigueur , mais le plafond serait trop I bas ; 4 mètres de hauteur assureront à chaque lit 40 mètres cubes d’air. Pour savoir au juste si un dortoir, une salle d’hô- I pital ou un atelier est dans les conditions de salubrité qu’il doit I avoir, on calculera d abord la quantité de mètres cubes d’air j que 1 appartement contient , puis on divisera par le nombre des j individus renfermés dans la pièce mesurée, et on comparera le I ehiffre obtenu avec la loi établie. Dans un atelier de tailleur ou de eordonnier, ehaque ouvrier doit avoir autour de lui un ! espace d un mètre earré pour se mouvoir en bberté, et ses six ; mètres eubes d’air atmosphérique au-dessus de sa tête.
I II faut , dans une écurie salubre , 20 mètres cubes d’air I par cheval et par heure, et une ventilation bien établie. Bien I n est plus facile que d’approprier ees chiffes divers aux localités
: § 10. Des conditions de salubrité des différentes
, PARTIES D UN APPARTEMENT. CuisiNE. - Une euisine iiîsa- , ubie est eelle qui est obscure, étroite, mal ventilée , et dont Ua chemmee fume; elle réunit toutes les conditions sanitaires iKlesirables lorsqu’elle est vaste, bien aérée, bien éclairée et Ijpourvue soit d’une cheminée, soit d’un fourneau qui fonctio’nne bien Trop rapprochée de la salle à manger , elle y en^e des émanations incommodes, surtout aux heures des^ repas.
Qg SALUBRITÉ DES CUISINES.
Oïl connaît Tusage de beaucoup de maisons en Angleterre et dans le midi de la France pour éviter cet inconvénient ; les cuisines sont situées au rez-de-cbaussée ou dans des caves parfaitement aérées, qui communiquent avec la salle à manger par un escalier de service ; les fournisseurs et les domestiques peuvent y entrer sans avoir la moindre communication avec l’appartement du maître,
Nous ne considérons point comme un objet peu digne d’un traité de salubrité, quelques remarques sur les pierres d’évier, souvent si mal construites. Il importe, sous le rapport hygiénique, qu’elles aient une déclivité suffisante, et quelles soient garnies, à leur extrémité ouverte, d’une grille qui laisse coûter facilement les eaux ménagères. C’est surtout dans l’intérieur des appartements qu’il ne faut pas permettre les dépôts de matières organiques en état de fermentation; ce sont autant de foyers d’infection qu’il faut éloigner de nos demeures.
Une cuisine doit être blanchie à la chaux au moins une fois tous les deux ans ; ses murs s’imprègnent facilement de fumée et des émanations dont s’accompagne la fermentation des viandes. Aucune des pièces de l’appartement ne doit être maintenue dans un état de propreté plus parfait- On prescrira le lavage fréquent , à grande eau , des carreaux ou de la couche de bitume qui en tient lieu. Quelques cuisines sont pourvues, à tous les étages, d’une excellente eau qui eoule dès qu’on ouvre un robinet ; c’est un avantage précieux. La propreté n’est maintenue dans les ménages qu’au moyen de beaucoup d’eau ; peu de villes peuvent mettre à la disposition de leurs habitants la quantité d’eau qui serait nécessaire pour leurs besoins hygiéniques.
Aux conditions de salubrité de la cuisine, se rattachent celles des ustensiles qu’on y trouve pour la préparation de nos aliments; la plupart sont en cuivre, et il est arrivé souvent , trop souvent , que l’état de malpropreté dans lequel ils se trouvaient , a été la cause d’accidents graves et même de la mort. Très peu de temps suffit pour la formation , dans une casserolle ou un chaudron, d’un oxyde de cuivre, qui est un des poisons les plus violents. Le cuivre est un ennemi do
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I; mestiqiie infiniment dangereux et dont on ne saurait trop se défier. On s’oppose, il est vrai, aux funestes conséquences I de son oxydation, en faisant étamer les chaudrons et les |i casserolles à l’étain fin; il n’en est pas moins inquiétant de penser que la mort peut dépendre d’une érosion inaperçue de I cette couche métallique si mince. Ce sont, au reste, les di- I vers assaisonnements dont on se sert pour la préparation, des I mets, et non les substances alimentaires elles-mêmes, pendant leur cuisson, qui oxydent le cuivre: aussi peut-on, cà la rigueur , se dispenser de l’étamage des chaudrons de très grande I dimension dans lesquels on fait bouillir les légumes , sous la condition d’une surveillance incessante et de la plus grande propreté.
Chamme a coucher. _ Il n-y a pas d'observations particulières a faire sur les conditions de salubrité du salon de la salle a manger, des cabinets do travail . etc. Ce que imus poumons dire a cet égard appartient aux procédés de ventilation dont Il a ete question déjà; mais il n’en est pas ainsi de la chambre a coucher ; sa position est exceptionnelle Le renouvellement de l’air dans les chambres à coucher se fait difficilement pendant la nuit; elles sont closes le mieux possible. Ce ne serait point assez que de réeler lem-s i- ™ns sur 1^1 cbitfre de 6 métrés culs d’ti^tnî'^r dividn a besoin par heure; cette quantité doit être^nulti phee par le chiffre du nombre d’heures qu’on y cède 'au sommeil, c’est-à-dire par sept ou huit. On leur doLera donc une capacité suffisante pour que chaque personne puisse trouver 40 a 60 métrés cubes d’air atmosphérique. Les alcôves son peu salubres; elles confinent l’air dans un espace resserré
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de fleurs. C’est surtout pendant le sommeil que l’absorption des effluves odorants est faeile et dangereuse.
C’est peut-être trop de petits détails ; ils ont cependant bien leur importance. Ajoutons à cette esquisse rapide de l’iiygiènc de l’intérieur de nos habitations, une recommandation en faveur de l’usage si commode et si sain des tapis. Ce luxe utile est porté fort loin en Angleterre ; il commence à se répandre en
FrâUCC*
Tflais il est dans l’intérieur de nos habitations un objet d’étude d’un haut intérêt sous le rapport de la salubrité, et auquel nous devons une attention particulière ; ce sont les fosses d’aisance et les latrines.
§ 11. Latrines; désinfectiois des fosses d’aisance; VIDANGES. De toutes les odeurs qui peuvent vicier l’air dans l’intérieur des appartements, la plus désagréable et la plus difficile à éviter, est celle des matières fécales dégagée parles fosses d’aisance. Aucun aspect n’est plus repoussant que celui de latrines mal tenues; les miasmes et les gaz qui s’en exhalent ne sont pas seulement incommodes , ils sont souvent délétères au premier degré. Le service des vidanges est l’un des points les plus importants des attributions municipales ; il importe beaucoup à toutes les classes de citoyens. On sait combien le curage des fosses a été funeste aux ouvriers qui en sont chargés; il a été souvent l’occasion de l’un des genres d’asphyxies les plus dangereuses. Plus souvent encore les matières fécales liquides s’échappent des fosses mal bétonnées corrompent l’eau des sources voisines, et déposent dans le sol des gaz fétides qui, de proche en proche, gagnent jusqu a la surface. On voit à combien de titres la salubrité est interessee dans cette étude; nous n’avons indiqué que les principaux;
il s’agit d’émanations non-seulement incommodes, mais encore
insalubres au premier chef. j
Considérés d’une manière générale, les moyens d éviter des
inconvénients aussi graves se rapportent à deux «^t^ications principales : 1” renfermer les déjections stercorales dans un itse voir imperméable, et empêcher le dégagement de leurs émanations, dans l’inté.-ieur des appartements, par l’interposition d un
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obturateur solide ou d’im niveau d’eau- 2“ détruire chimiquemeut les gaz stercoraux, soit au fur et à mesure de leur production , soit seulement au moment de la vidange. Le problème à résoudre , c’est, d’une part, de mettre un obstacle invincible a toute fuite de gaz stercoraux , dans l’intérieur des habitations, j et d’autre part , de rendre la vidange inolfensive , soit pour la vie des ouvriers qui nettoient les fosses , soit pour l’odorat des habitants des maisons du voisinage. Tels sont aujourd’hui les progrès des sciences physiques et chimiques sur ce point, qu’on est en droit d’exiger sa solution complète de 1 1 administration municipale. Il faut que la vidange puisse être
I faite, même en été, et même en plein jour, sans que l’odeur
! la plus légère décèle la nature de ses opérations. Il faut que
le réservoir (quel que soit le système adopté) dans lequel tombent les déjections solides et liquides, soit fermé d’ une manière I si hermétique, qu’aucune issue de liquides ou de gaz soit pos- I sible. Il faut, enfin, qu’il y ait empêchement absolu à tout I dégagement de gaz par la lunette , et qu’il n’y ait pas plus d’odeur dans le cabinet d’aisance , le bouchon des latrines étant levé, qu il n y en a dans le salon le mieux tenu. On était loin
de tels résultats il y a un siècle j mais nous avons aujourd’hui le droit d’être exigeants.
Le mot latrine n avait pas , chez les anciens , l’acception que les modernes lui ont donnée; un passage de Plaute prouve qu’ils 1 employaient dans le sens de notre mot bassin : ce poète parle de la servante quœ lalrinam lavat. Suivant Claude Perrault , il est vraisemblable que Plaute s’est servi du mot lalrina dans cette acception -. sella familiaris eratveluti lalrina particularis. Les anciens avaient plusieurs expressions pour désigner les latrines : forka , sellas familiaricas , sellas perforatas ad excipienda alvi excrementa accomniodalas . On connaissait à Rome un dieu des latrines : deus sterculius. Cette absence d’un nom spécial , unie au silenee absolu des auteurs sur les latrines paricuieres, prouve que les maisons des anciens en étaient dépourvues, les palais des rois exceptés. Vitruve qui nous a laissé un SI bel ouvrage sur l’architecture dans l’anLiquité, ne dit nas un mot des latrines. Celles des Romains étaient publiques : un esclave avait pour lonclion le soin de laver et de vider les
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bassins qui tenaient lieu de nos latrines; il portait les déjections stercorales soit dans les égoûts, soit au Tibre. Ces latrines ou bassins publics {latrinœ sterquüianœ ) éloXent en assez grand nombre , et placés en divers lieux de cette ville immense ; les Romains qui n’avaient pas d’esclaves , les fréquentaient ; c’étaient des cabinets couverts ( sei/as familiares, Varron) et j munis d’éponges. Mais il y avait des cabinets d’aisance dans le palais des empereurs; Héliogabale fut tué dans des latrines. Celles qu’on a trouvées dans les ruines du palais impérial , au mont Palatin , sont entièrement construites en marbre , et des incrustations calcaires montrent que la paroi était couverte d eau à quelques pouces de hauteur. (M. Dict. des sciences médicales:
Latrines.)
On ne sait à quelle époque les latrines ont été adoptées dans les maisons particulières des modernes ; leur usage ne paraît pas remonter très loin. Cependant une ordonnance de François r% de l’an 1539, prescrit de pratiquer des latrines dans les maisons , et de les faire vider , pendant la nuit , dans des tombereaux fermés.
Les latrines se composent du siège , des tuyaux de chute et
d’une fosse.
C’est dans un lieu particulier, nommé cabinet d aisanee, que le siège est placé; il est en maçonnerie revêtue d’un ciment et d’un bois dur, vernissé ou peint à l’huile. Un obturateur ou bouchon ferme hermétiquement la lunette ; celle-ci , dans les maisons bien tenues, est l’orifiee supérieur d’un entonnoir vernissé que termine un syphon en poterie ou en fonte , disposé de telle sorte, qu’un niveau d’eau permanent en convre ex lemité inférieure. Dans un autre système , l’obturation de la petite extrémité de l’entonnoir a lieu au moyen d’une plaque metaUique , qu’un ressort déplace lorsqu’il y a lieu d’ouvrir la communication de la lunette avec le tuyau de chute ; un filet d eau arrose aussitôt après l’orifice inférieur de la lunette. Ces deux moyens sont fort bons pour intercepter tout passage aux gaz.
Ces préeautions ne sont pas nécessaires aux latrines publiques
ici les déjections sont reçues soit par un courant deau soi par un tonneau mobile et fréquemment vidé. Rien n est plu salubre que l’usage des syphons ; il y en a de di eieii s sj. e mes , tous atteignent assez bien leur but.
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On construit presque toujours les tuyaux de chute en mauvaise poterie qui se brise souvent ; ceux de fonte sont infiniment préférables 5 ils coûtent un peu plus, mais ils durent beaucoup plus longtemps.
Ce ne fut guère qu’en 1810 que la construction des fosses d’aisance commença à présenter des garanties de salubrité, sous le rapport de leur dimension , de leur disposition intérieure et de leur imperméabilité. Le Conseil de salubrité de la Seine, consulté, établit en prineipe qu’il fallait séparer, dans la fosse même , les matières solides des liquides , et indiqua des moyens simples et eflieaces pour obtenir ce résultat. Dans le procédé de Giraud ( 1786), un réservoir en bois placé dans les caves reçoit les matières solides et liquides; ces dernières s’écoulent par un robinet dans un second vase placé au-dessous. Gourlier (1788) séparait la fosse en deux parties, au moyen d’une cloison transveisale ; 1 une , située au-dessous du conduit de décharge , recevait les parties solides; l’autre était destinée aux matières liquides, dont 1 extraction se faisait au moyen d’une pompe. M. Cazeneuve ( 1818) atteint le même but au moyen de deux tonneaux placés 1 un sur 1 autre : sur le eôté du fond du tonneau supérieur, est un tuyau métallique percé de petits trous, qui livrent passage aux matières liquides , dont le second tonneau est le
réceptacle. On connaît d’autres procédés, ceux de MM. Samson, Derosne , etc. Leur principe est fort bon.
Il est constaté que, lorsque des dispositions particulières n’ont pas été prises, les gaz fétides delà fosse, dont la température est elevee par une fermentation continuelle , montent abondamment par les tuyaux de conduite, et, franchissant l’ouverture mal fermée du siège du cabinet d’aisance , se répandent dans intérieur des maisons, surtout lorsqu’un appel au gaz se tiouve établi par une cheminée ou par une toute autre cause. 11 s agit, pour porter remède à l’insalubrité des fosses, oud’ empêcher ascension des gaz, ou de diriger ces émanations au-dessus du toit de la maison , ou de les détruire dans la fosse même au moment de leur production : ces moyens divers conduisent avec
dans nue ventilation conuel le et a double courant , avec appel en sens inverse : d’une paît , 1 air extérieur se précipite dans l intérieur des fosses par
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les tuyaux de chute ; d’une autre part, les gaz des matières, attirés dans un tuyau d’appel, sortent au-dessus du faîte des habitations. Tel est le système de M. D’ Arcet ; il rend les fosses et les latrines parfaitement inodores lorsqu’il est bien exécuté; des tuyaux en fonte, substitués aux conduits en poterie, rendent impossible toute infiltration au travers des murs. Les appareils D’ Arcet sont peu employés , malgré leur simplicité. Un autre moyen est plus usité ; il consiste à adapter un syphon recourbe à l’ouverture du siège; un niveau d’eau arrête les émanations fétides et ne permet pas leur dispersion au dehors : c est le système Large. Un troisième moyen , d’invention nouvelle , rend inodores les latrines et les fosses d’aisance en détruisant les gaz fétides au moment même où ils se produisent : c est le système de MM. Salmon , Payen et Buran. La désinfection est produite instantanément par le noir animalisé jeté dans la fosse après chaque introduction de matière ; dans un autre procédé, les matières fécales et les urines sont reçues par une caisse en fonte qui est remplie de noir animalisé.
Les cuvettes d’aisance , dans le système Derosne , sont disposées de telle sorte, que les urines s’écoulent par un tuyau, tandis que les matières fécales tombent sur un plan incliné i ecouvert de charbon. Elles sont désinfectées à l’instant ; l’appareil paraît exiger des soins qui en limiteront beaucoup 1 usage. Dans le système Huguin, un cylindre de fonte , percé d un grand nombre de cônes, laisse passer continuellement l’ urine, et retient les matières fécales, qui en sont enlevées facilement sans qu’elles puissent répandre la moindre odeur.
Tels sont les moyens d’assainissement que les sciences physiques mettent à la disposition des constructeurs ; dans quelle proportion sont-ils employés ?
Les latrines sont faites avec soin dans la plupart des p'andes et belles maisons neuves qui ont été bâties depuis quinze ou Yiimtans. Elles sont, nous l’avons dit, en général, irreprochcddes; construites d’après un bon système de ventilation ou le principe du niveau d’eau , elles deviennent complètement inodores. Mais on ne peut dire même chose de celles des maisons d’ouvriers et des innombrables latrines des -sieilles m es , où rien ii’a été changé à l’ancien mode ; on se ferait ditlicile-
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meut une idée exacte de la fétidité de ce lieu si fréquenté , cependant, de l’habitation. Tantôt les latrines sont placées dans 1 escalier , tantôt elles sont une dépendance de la cuisine , et sont, dans l’un et l’autre cas , des foyers d’infection d’autant plus incommodes, qu’à leurs inconvénients obligés vient se réunir, d’ordinaire, un grande malpropreté. Les tuyaux de conduite sont en poterie : les fosses sont, pour la plupart, très mal construites ; leurs angles ne sont point arrondis -, elles ont la forme d un carré allongé, et sont faites avec si peu de soin , que les matières liquides s’infiltrent facilement , non-seulement au travers du sol , mais encore dans l’épaisseur du mur auquel le sac est adossé. Le Conseil de salubrité a proposé un mode de construction très convenable, que nous recommandons aux entrepreneurs. Voici quelles en sont les dispositions principales : 1" la paroi inférieure de la fosse sera formée par une couche de béton gras, un peu clair, préparé avec un gravier régulier et de grosseur médiocre et d’environ cinquante centimètres d’épaisseur; on aura soin d’en bien lisser la surface et de faire disparaître toutes les fissures qui pourraient s’y établir ; 2° les murs des parois latérales seront commencés sur le béton frais, dans lequel de fortes pierres auront été engagées ; 3° les murs seront composés de fort moellons, qu’on placera par assises régulières ; ils devront avoir de quarante à cinquante centimètres d’épaisseur et être revêtus d’une couche de béton de vingt-cinq à trente centimètres; 4“ le carrelage du fond de la fosse sera fait avant la dessication du béton ; ce serait mieux encore de daller le fond de la fosse sur mortier chaud ; 5° on enduira l’interieur de la fosse, jusqu’à la hauteur où pourront s’élever les matières liquides et solides , avec un ciment composé de briques et de chaux vive bien fusée ; une première couche, d’un demicentimetre d’épaisseur, sera étendue d’abord, et, lorsqu’elle sera presque sèche , on la recouvrira d’une seconde couche un peu moins consistante, de teUe sorte qu’on puisse la polir comme U plàtie ; 6 les angles de la fosse seront garnis de bourrelets déprimés et non saillants; 7° enfin , on cimentera les joints du carrelage ou dallage avec du ciment lithoïque.
Nous n’avons point à nous occuper des gaz délétères qui s échappent abondamment des fosses d’ aisance , et des asphyxies
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d’espèces diverses qu’ils peuvent causer; quelque importante que soit cette étude, elle touche plus directement à la médecine proprement dite qu’à l’hygiène publique. Mais le curage des fosses appartient essentiellement à nos attributions , en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger la santé des ouvriers employés dans cette opération.
La vidange a été , pendant longtemps , une charge onéreuse pour les villes ; elle était exécutée aux frais des propiiétaiies des maisons, qui en faisaient jeter le produit dans l’eau des fleuves. Des industriels obtenaient le privilège d’enlever les immondices des rues et de vider les fosses d’aisance de la ville ; ils ; étaient payés par les propriétaires. D’autres leur succédaient ; ils opéraient le curage en plein jour, à toutes les époques de l’année , et transportaient les matières dans des fosses larges et | profondes hors des faubourgs ; et les uns comme les autres n’avaient en vue que l’indemnité qui leur était allouée. Plus tard , seulement , on comprit le parti qu’on pouvait tirer , comme engrais , des matières extraites des fosses ; le service des vidanges fut mis en ferme, et figura dès lors au chapitre des recettes des villes.
Pour se faire une idée exacte du service de la vidange , il convient peut-être de rappeler , en peu de mots , la manière d’être des matières dans l’intérieur de la fosse. Elles sont liquL des ou solides; seule , l’urine n’a qu’une odeur faiblement désagréable; sa fétidité devient très grande lorsqu’elle est mêlée aux matières stercorales. Sèches , les matières solides sont peu odorantes ; mais elles sont presque toujours tenues en suspension dans une grande quantité de liquides infects. La piopoi tion des unes aux autres mérite l’attention; si la fosse est bien construite, c’est-à-dire imperméable, elle contient de 50 à 60 pour cent de matières liquides, et seulement de 40 à 50 pour cent de matières solides. A Paris , où on fait grand usage des cuvettes à injection d’eau, et où l’abus de verser de grandes masses d’eau dans les fosses d’aisance est porté si loin, la proportion des liquides est plus considérable ; il est de 90 a 92 pour cent.
Le curage des fosses est interdit pendant les trois mois les plus chauds de l’année, juin , juillet et août ; il a lieu la nuit ,
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depuis onze heures jusqu’aux approches du jour. Un des procédés les meilleurs, bien qu’il ne soit pas parfait à beaucoup près , est celui de la pompe ; on extrait par aspiration les matières , qui sont conduites de la fosse dans les tonneaux placés sur un char, dans la rue , au moyen de longs tuyaux flexibles. Ainsi , les matières fécales n’ont aucun point de contact avec l’air pendant leur trajet, et ne peuvent être répandues sur la voie publique , même eu minime quantité. Un flotteur annonce que le tonneau est rempli ; on ferme hermétiquement celui-ci, et on adapte aussitôt le tuyau au tonneau suivant. Eeste un point ijnportant , l’émission des gaz. Un petit tuyau part du tonneau et va se rendre dans un petit appareil rempli, à sa partie inférieure, d'eau chlorurée. Les gaz des tonneaux parcourent ce trajet , sont lavés soit par le chlorure, soit par la chaux dont est garni un diaphragme qui partage la capacité du petit appareil, et se répandent à l'air libre, dépouillés de toute odeur fétide. Par un autre procédé , un tuyau ramène les gaz de l’intérieur du tonneau dans l’intérieur de la fosse. Le système de la pompe ne permet pas de vider les fosses complètement; beaucoup gardent 40 ou 50 centimètres de matières demi-solides, qu’il faut extraire ensuite par le procédé ordinaire. On assainit cette dernière partie de 1 opération au moyen de quelques kilogrammes de chlorure de chaux.
Les moyens actuels de désinfection des fosses d’aisance ont une tiès grande supériorité sur les anciens ; leur efficacité peut êtie eonsidérée, aujourd’hui, comme certaine. Aucun n’a plus de puissance que le noir animalisé; mais ce produit est encore d un prix trop élevé pour qu’on puisse l’employer à des vidanges complètes, il est excellent pour les terminer. Lorsque les matières liquides ont été extraites au moyen de la pompe ou du seau , le noir animalisé est répandu sur toute la surface inférieure de la fosse et ineorporé dans la matière qu’il peut absorber ; le mélange est complètement inodore. Ce procédé de vidange a une grande supériorité sur tous les autres ; la découverte de son principe, l’action puissamment désinfectante du noir animalisé appartient à M. Salmon, à qui l’Académie des sciences décerna e prix Monthyon. M. Salmon calcine les matières animales
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avec des substances terreuses; i)ar ce moyen, le charbon acquiert une ténuité qui le rend très propre à dessécher les matières molles pour en faire un produit solide. Ce procédé a été exploité par MM. Payen et Buran. Des expériences nombreuses démontrèrent toute l’importance de cette découverte; le noir animalisé agit avec une très grande énergie sur les matières fécales ; la plus petite quantité de poudre de charbon suffit pour leur enlever toute odeur lorsqu elles sont sèches. L’ odeur méphytique est anéantie à l’instant, et les matières fécales désinfectées deviennent un engrais excellent, qui peut être transporté, sans inconvénient , en plein jour , pendant la saison la plus chaude de l’année, et déposé partout, sans qu’aucune émanation infecte décèle son origine. Nous conseillons beaucoup ce système ^ de vidange. MM. Socquet et Kraff ont proposé de désinfecter les fosses au moyen du peroxyde de fer hydraté ; le Conseil de salubrité de la Seine a reconnu que ce liquide détruisait parfaitement l’acide hydro-sulfurique , mais qu’il était sans action sur r odeur infecte qui provient des matières organiques .
Le système des fosses mobiles a de très grands avantages, qui l’ont fait adopter, à Paris, dans beaucoup d établissements publics et de maisons particulières; il n’exige pas de construetions spéciales , dit le rapporteur du Conseil de salubrité de la Seine. On peut le placer partout , dans les écuries , dans les remises , dans les caves ; on déplace et on enlève les
appareils, même en plein jour, en moins de demi-heure, sans |
qu’il y ait le moindre dégagement d’émanations fécales. Il n y ^ a plus d’absorption possible de liquides infects par les murs des j caves, et il n’est plus nécessaire que les fosses soient toutes étanches. Avec ce système si commode, on na plus d asphyxies à redouter ; ce qu’on appelle le plomb cesse d exister. La séparation des matières fécales solides de l’urine se fait avec la plus grande facilité dans les appareils. Ce système augmente la quantité de l’engrais fourni par les matières solides, dont il ne laisse rien perdre; utilisées promptement, elles ne sont plus abandonnées à la putréfaction spontanée, qui en convertit plus des neuf dixièmes en gaz inutiles. On enlève et on vide les tonneaux comme des barriques ordinaires. Le Conseil de salu nitc de Paris pense qu’on peut envoyer a la Seine toutes les matities
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liquides provenant des vidanges, au moyeu d’égoùts , sans le moindre danger, et sans augmenter l’infection de ces canaux. Le système des fosses mobiles a pour lui la sanction du temps, et celle d’expériences faites en grand nombre et sur la plus vaste écbelle.
Nous ajouterons cà cette étude sommaire des latrines, au point de vue de la salubrité, l’indication du système breveté de MM. de Cappot et Fleury. Les fosses ordinaires sont creusées dans le sol, et en contact immédiat avec lui par tous les points de leur surface extérieure; on les vide de bas en haut. Dans le nouveau système, c’est un réservoir en pierre, à parois épaisses, qui en tient lieu. Ce grand colfre ou récipient est placé, soit dans une cave voûtée , soit dans un rez-de-cbaussée ; il est parfaitement isolé ; on peut circuler autour. Un tuyau d’évent y amène 1 air atmosphérique. Un gros robinet placé à sa partie inférieure, et qu’on ouvre ou ferme à volonté, établit une communication entre ce réservoir et un tonneau qui est clos hermétiquement. Ainsi, la vidange se fait de haut en bas. Un tuyau conduit l’ air atmosphérique du tonneau dans une gaine qui va s’ouvrir au-dessus du toit. Le tuyau de chute n’offre rien de particulier ■ on lui adapte un réservoir ou cendrier, destiné à. retenir au passage les corps étrangers qui auraient été jetés ; par la lunette. Ce procédé est une combinaison du sy.stème des fosses mobiles avec les réservoirs ou fosses immobiles Ou fait la vidange sans qu’il y ait aucun dégagement possible soit de gaz , soit de matières , au moyen de tonneaux sur 1 ouverture desquels joue une plaque métallique, qu’on pousse ; ou retire a son gré. On circule librement autour du réservoir ' qui est dégagé de tout côté, et placé au-dessus du tonneau ’ qu onenleve dès qu’il est rempli, après avoir fermé le robinet de communication. Cet appareil ne paraît point exiger de réparations , il est solide ; le tuyau d’évent ne pai4 pas res necessaire, et le cendrier est inutile lorsque les latrines nt a syphon. Son inconvénient , c’est la difficulté, pour ne pas d.re 1 mipossibilité , de l’adapter aux maisons pourvues I de fosses d apres le système ordinaire. Excellent pour la vidante I. ne dispense pas de l’emploi du sjphou ou de l’obtunteu,
’ «ont l’obiet estd’empècber ,a fuite di’gas, par la l^ttl Z;
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l’intérieur de l’appartement. D’autres procédés de vidange sont mis en pratique avec avantage ; nous indiquerons le système atmosphérique et l’appareil Huguin ; ils sont fondés sur ce principe, que la vidange doit être entièrement inodore.
Ce n’est point encore le lieu de parler des urinoirs et des latrines publiques; nous n’avons point épuisé les conditions de salubrité des maisons.
§ 12. De l’éclairage dans les habitations.— Il y a aussi, dans l’éclairage intérieur des maisons , des conditions hygiéniques cà observer , et une action sur l’air atmosphérique dont il faut tenir compte. Son but est de suppléer à l’absence de la lumière solaire; son moyen, c’est la combustion de divers corps gras solides , d’huile ou de gaz hydrogène carboné. Ces corps combustibles ne brûlent pas de la même manière.
Ils ont des effets communs : c’est d’absorber une partie considérable de l’oxygène de l’air de l’appartement qu’ils éclairent, d’élever très sensiblement la température et de dégager des gaz qui se mêlent à l’air atmosphérique , dont les proportions sont déjcà modifiées ; ces émanations sont souvent incommodes, quelanefois irritantes , et parfois dangereuses.
Une chandelle des six au demi-kilogramme perd onze grammes, par heure, de soupoida, selon M. Péclet. et ^
le même temps, un tiers de l’oxygène de 0 métré, 322 de tolume d-air. Sa combustion a lieu avec dégagement d hydrogéné carboné d’oxyde de carbone de gaz acide carbonique. Elle a eûco“ d’autres produits : ce sont des acides stéarique , luargavique , oléique et sébacique ; de l’oléone, de la stearoiie et de rmargàrone! de l’acide acétique , de l’eau , une huile roi tile légèrement odorante, de l’huile empyreuraatiqiie et du charbon Beaucoup de chandelles exilaient, en brûlant une odeur
nauséabonde; elles coulent avec facililé , c’est-àyire se fondent promptement sous l’action de la «haleur. L oMj lon d en lever très souvent la partie carbonisée de la mccho avec mouchcttes est uii inconvénient de plus. Cependant ce iiioyeii déclairage très répandu a
il" "1 ne se décompose qu’au
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lieu même où elle s’euflamme; il y a peu de fumée , et cette fumée est moins acre que celle du suif. Cette combustion produit peu de charbon; il y a peu d’huile empyreumatiquc,' et il n’y a point d’acide sébacique. Une bougie absorbe une égale I quantité d’oxygène qu’une chandelle , et donne moins de lu- ! mière. Ce moyeu d’éclairage est dispendieux. Il eu est un autre I qui tient le milieu ; c’est la bougie stéarique, dont nous ferons I connaître la composition dans un autre chapitre; elle bride I bien et dégage une assez grande quantité de lumière. La eombustion de ces bougies avait des inconvénients graves , quand on faisait entrer de l’arsenic dans leur composition ; mais il
y a longtemps que ce mode de préparation insalubre est interdit.
Les huiles éclairent fort bien , beaucoup plus que ne font les bougies et les chandelles ; aussi leur usage est-il presque général et le seul qui soit adopté dans beaucoup d’ateliers. De petites lampes très portatives permettent d’en varier beaucoup le mode; elles sont munies, dans plusieurs cas, de réflecteurs métalliques qui donnent plus d’intensité à leur lumière. Ce sont des huiles grasses d’œillette , de chenevis, et surtout de colza et.de noix, qu’on brûle dans ces appareils ; leur combustion produit une fumée épaisse et noire , composée d’bydrogene carboné , d’acide carbonique et de charbon , et d’autant plus abondante que la lampe est plus mal faite. Une lampe bien confectionnée en dégage peu. Ce mode d'éclairage n’a aucun inconvénient pour la santé ; nous n’avons nullement à nous occuper des principes sur lesquels sont établies les lampes dites a la Carcel , les lampes à système modérateur , les lampes
astrales, etc. C’est le résultat seul et la question de salubrité qui! faut mentionner ici.
On ne fait gnere «sage du gaz hydrogène carboné, comme moyeu d éclairage, dans l’intérieur des appartements ; mais les magasins et les boutiques l’ont adopté. Il donne inriniinent pins 1 e lumiere que l’huile et la chandelle ; sa llainme est claire et brillante. Mais quelques iiicoiivéïiieiits atténuent ces avantages : beaucoup de charbon se dégage pendant la combustion e va se déposer sur les corps voisins, qu’il noircit rapidement, gaz n est pas bien lavé , et ce cas est frequent , il
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exliale une odeur très désagréable. Ses émanations sulfureuses noircissent promptement les vernis et les surfaces métalliques; leur action sur le système nerveux de quelques personnes irritables s’est manifesté par des accidents graves , mais heureusement peu communs. Enfin , quand le gaz, s’échappant par une fissure ou par un bec imprudemment laissé ouvert, entre pour un onzième dans la composition de l’air atmosphérique , il y a danger imminent de détonation et d’explosion. Ces inconvénients , bien que possibles, sont peu de chose auprès des immenses avantages de l’éclairage au gaz; on peut, au reste, les atténuer beaucoup . et nous dirons ailleurs comment. Selon M. Dumas , un bec de gaz de houille consomme 158 litres de ce même gaz par heure ; il y a pendant ce temps absorption de 234 d’oxygène et production de 128 litres un tiers d’acide carbonique, ainsi que de 169 grammes 660 d’eau. Ce moyen d’éclairage est peu salubre dans l’intérieur des appartements ; il est excellent pour la voie publique et pour les grands établissements, où beaucoup de lumière doit se répandre dans de vastes
espaces.
D’habiles chimistes ont déterminé le degré de chaleur que dégagent en brûlant le suif, la stéarine, la cire, les hudes o-rasses et le gaz hydrogène carboné. Dans un appartement dont r atmosphère n’est pas renouvelé, une chandelle des six, au demikilogramme, peut porter, en brûlant, 27 m. 29 cubes ^ ®
à + 1000 centigrades; l’élévation de la chaleur, selon M. Peclet, est de deux degrés par minute. Une bonne lampe Carcel dégagé, dans l’espace d’une heure, assez de chaleur pour faire passer 45 mètres 48 cubes d’air de 0 à -h lOOO centigrades, e pz la houille produit , en brûlant , une chaleur très considérable. Ces notions de physique ne sont point sans application h j^iénique , et la salubrité peut en tirer parti. Les centaines bougies et de becs d’huile qui brûlent dans les grandes leunions , dans une salle de bal , par exemple , sont 1 une des causes principales de lintolérable chaleur qu’on y éprouvé.
S 13 Chauffage DES MAISONS pauticulières: CHEMINÉES.
L’une des parties les plus importantes d’une maison sou le rapport sanitaire, ce sont les cheminées ; rien ne mérite davantage l’attention que le système de chauffage.
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Une cheminée est faite pour remplir deux indications de salubrité , la ventilation et le dégagement du calorique. Quel que soit son genre de construction , elle doit être bâtie en matériaux incombustibles, pour que la flamme n’ expose à aucune chance d’incendie. Il faut qu’aucune poutre , qu’aucune boiserie n’approclie de trop près la gaine , et ne soit à portée de l’air chaud et chargé d’étincelles qui traverse ce conduit.
On peut construire les cheminées en pbàtre , en briques, en tôle ou en cuivre ; ces matériaux ne présentent pas , cà beaucoup près, les mêmes avantages. Il y a beaucoup d’inconvénients à se servir du pbàtre pour les bàtirj il est attaqué très promptement par l’eau de l’atmosphère et par celle qu’entraîne la fumée. Calciné bientôt , il tombe en fragments ; enfin , les cheminées à parois peu épaisses ont très peu de durée '
Les cheminées de cuivre ont des inconvénients plus grands encore. Elles éprouvent , lorsqu’elles sont chauffées par la bouiUe, une^ altération de nature dangereuse ; leurs parois se recouvrent d une croûte de sulfure de cuivre qui passe à l’état de sulfate anhydre , et que le courant d’air chaud entraîne facilement au dehors. Ce sulfure se dépose sur les toits du voisinage; les eaux pluviales dissolvent ce sel et l’entraînent dans les citernes, qui le recueillent en quantités assez grandes ^ autres fois ce sulfure retombe , soit dans les cheminées où U s est produit , soit dans les cheminées du voisinao-e se mêlp a. aliments qu’on prépare sur le foyer et leur ^
un goût et une odeur désagréables. En examinant la ZnZTet la suie tombées de l’une de ces cheminées métallil! constaté la présence d’un sel de cuivre soluble en^ ® a considéraMc. Ce fait grave a été démontré par M KuMm'*'” qni considère l'emploi de la honille comme Ta e“se d l” ’
cctle sorte, lenr suppression “TT d “midT ne construira donc point de chemin,w n s'altèrent beaucoup plus promptement nue” T”’*’ tcuites en briques et en LcXe “e n‘‘ “ , T de promptitude u,i dépôt de noir dé LnéeTc °”T.
I-cur tirage est moins actif, elles perdent enfl
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leur calorique. Les meilleures cheminées sont celles dont le foyer est en fonte et la gaine en briques bien réfractaires.
Les cheminées de nos maisons doivent être isolées dans toute l'étendue de leur parcours; c’est une condition sanitaire de rigueur. Sous aucnn prétexte, des tuyaux de cheminée partant de foyers différents , ne communiqueront entre eux ; cette autre loi n'a pas moins d'importance. On a yu, dans des maisons ou eUe n'avait pas été observée, des gaz délétères passer d un appartement dans un autre , et devenir la cause d’asphyxies morteUes; fait qu’Olivier, d’Angers, a constate. Si plusieurs cheminées sont réunies sur un point resserré, on donnera a leurs tuyaux des hauteurs inégales ; s'ils étaient contigus et au même niveau , les vapeurs qui s'en dégagent pourraient ctre rabattues par les vents de l’nn dans l’antre : l’observation de
ces conditions sanitaires est facile.
Letiraee d’une cheminée est un point important; il est , en o-énéral, d’autant plus actif que la gaine a plus de hauteur. Rien de plus désagréable qu’une cheminée qui fume; cet e incommodité suffit pour rendre inhabitables des appartements tre bien disposés d’ailleurs. On fait usage , pour la détruire de procédés divers, dont l’examen n’a que des rapports indiiecls ave un traité de la salubrité; l’un des plus usités beaucoup d'activité à la combustion, au moyen de deux tuyaux qui , partant des deux côtés de la cheminée , viendront s ouvri
sur les parties latérales du foyer.
Une dieminée bien faite doit renvoyer ’
consommer peu de combustible et le bien brûler La conibus- «on dégage non-seulement du calorique des matières qui briitent mafs encore des gaz de nature diverse, et dont quelquesuns 'sont des poisons. 11 faut que les gaz nuisibles aien leui issue au dehors par la gaine ; mais une cheminée qui mal les renvoie dans l'intérieur de convénient est fort grave. Il pourra avoir circonstances suivantes : lorsque lair, dans lappaitement sera plus dilaté que celui de la cheminée, '“JJ" communiquera avec la cheminée dhin “Wf « ^ supérieur ou ii l’étage inferieur. Dans u ^ ^
des gaz délétères peuvent se répandre . dans l appait
quantité assez considérable pour produire l’asphyxie.
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Lorsque le foyer d’une cheminée fonctionne , il y a un dégagement considérable de chaleur par la combustion, c’est-àdire par le fait de la combinaison de l’oxygène de l’air atmosphérique avec le corps combustible. Ainsi chauffé, l’air se dilate, devient spécifiquement plus léger que l’air environnant, s’élève par la gaine , et fait place à une nouvelle couebe d’air, qui éprouvera les mêmes phénomènes de dilatation et d’ascension dans la gaine, après avoir alimenté la combustion. Le dégagement du calorique, but spécial que l’on recherche, a lieu par rayonnement , et surtout par le courant atmosphérique qui s’établit , soit que le corps combustible se combine avec l’oxygène dans un appareil clos, soit qu’il brûle à l’air libre.
La combustion est entretenue dans la cheminée par le courant d’air, nécessairement froid , qui s’établit des interstices de la porte ou des fenêtres jusqu’au foyer. Cet air frappe les personnes qui se chauffent, avant d’arriver à la cheminée. Si on met obstacle à son introduction dans la chambre , en calfeutrant hermétiquement les portes et les fenêtres au moyen de tampons ou de lisières, la combustion n’est pas alimentée par une quantité suffisante d’oxygèue; elle se fait mal et la cheminée fume. Franklin, pour remédier à cet inconvénient, a imaginé une cheminée qui faisait appel à l’air extérieur en circulation autour du foyer. Les appareils à chauffage de Gauger et de Désarnold ont aussi pour but d’utiliser l’air chaud et le calorique rayonnant ; mais ils coûtent fort cher , et n atteignent leur but que d’une manière incomplète. Ce reproche ne saurait être adressé à la cheminée hygiénique du foyer ventilateur de MM. Rogeat. Construit en fonte de fer et en tôle , cet appareil remplace la bretagne , les chenets et la garniture de la cheminée à la Rumfort; son prix est à la portée des fortunes les plus modestes. L’air extérieur est amené sous le parquet, par un conduit de 15 à 20 centimètres de diamètre, jusqu’au centre du foyer, dont il fait le tour, et se répand dans l’habitation après avoir traversé un tiroir supérieur rempli d’eau, dout il s’approprie en partie la vapeur Une ouverture fermant à coulisse , à chaque chenet , rernplii la fonction d'un soufflet à air chaud, pour activer lacombus-
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lion à volonté , et enlever la colonne de fumée. Une plaque a cliarnièrc se rabat devant le foyer, pour empêcher à la fumée de se répandre dans l’appartement au moment où on y allume le feu 5 on la relève ensuite pour permettre au calorique de rayonner; enfin, un registre placé à la naissance donne la faculté de ralentir la combustion à son gré. On peut brûler, dans la cheminée hygiénique de MM. Eogeat, du bois, du coke ou de la bouille. Avec cet appareil la cheminée ne saurait fumer. . , i, -n
Il y a des combustibles de différents genres, le bois, la houille,
les lignites, etc. On les brûle tantôt à l’air libre, sur le foyer des cheminées, par exemple , tantôt dans des appareils fermés , tels que les poêles et les calorifères.
Il y a différentes espèces de bois de chauffage, des bois durs et compacts (le chêne, le hêtre, l’orme, le frêne), qui ne brûlent qu’à la surface, ayant au centre un charbon très volumineux, et des bois blancs, mous, légers , poreux (le pin le sapin), qui brûlent avec une grande facilité , et en donnant un feu clair et brillant. Tous ces bois s’enflamment et brûlent avec d’autant plus de facilité qu’ils sont en tranches plus minces. Leur état de dessication ou d’humidite a une grande influence sur la combustion : les bois verts ou flottes brûlent mal , donnent beaucoup de fumée et chauffent bien moins que les bois secs.
La combustion du bois donne beaucoup de chaleur , et ne s’accompagne d’aucun inconvénient au point de vue sanitaire. Considéré chimiiiuement et d'une manière généra e , e ois est formé d’une matière très combustible, nomince cellulose , et composée elle-même de 0.444 de carbone, de 0,556 d liytogène et d’oxygène , dans les proportions necessaires pour fane de l’eau, enfin d’une matière incrustante , variable selon la qualité du bois. Le charbon de bois , plus usité pour les usages culinaires que pour le chauffage, ne contient plus que du carbone , mêlé à quelques matières étrangères et a de 1 bv drogène; il donne, pendant sa combustion, une grande quantité d’acide carbonique. Celui qu’on brûle dans les terrines a Un libre, soit qu’il ait brûlé déjà dans le feu des^
; braise ) , soit qu’il soit neuf , dégage beaucoup d acide cai
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nique et d’oxyde de carbone. De tous les procédés de chauffage, c’est le plus insalubre et le plus dangereux 5 il a donné lieu fréquemment cà des asphyxies mortelles. C’est moins l’acide carbonique dégagé pendant cette combustion qui est délétère, que l’oxyde de carbone. Tondes plus redoutables poisons sous forme gazeuse.
La houille est le combustible des ateliers, celui de l’ouvrier et du pauvre , et le seul qu’emploient beaucoup de manufactures : elle bride fort bien , en éprouvant une fusion grasse , et en dégageant beaucoup d’hydrogène carboné. On appelle coke , la houille privée de ses principes volatils par une première combustion ; il brûle sans flamme, en dégageant abondamment de
Tacide carbonique et du gaz oxyde de carbone. C’est ce qui explique quelques asphyxies qu’on a observées par l’emploi de ce combustible ; ces accidents sont infiniment rares , et à peine doit-on eu tenir compte , si on considère l’immense emploi du charbon de terre comme moyen de chauffage , et son innocuité habituelle même dans de très petits appartements, presque hermétiquement fermés. On sait que la combustion de la houille s’accompagne du dégagement très abondant d’une fumée noire et épaisse, qui retombe dans Tair des grandes viUes sous forme de parcelles noirâtres ; l’atmosphère de Londres et de Rive-de-Gier en est littéralement imprégnée.
La combustion d’un kilogramme de bois sec ou de coke nécessite une dépense de 10 mètres cubes d’air atmosphérique- Il en faut 20 mètres cubes pour réduire en cendre un kilogramme de houille.
Nous avons dit ce qu’était la combustion à l’air libre, c'esta-dire dans les cheminées; celle qui se fait dans des appareils clos, c cst-a-d.re dans des poêles et dans des calorifères, n'est pas moins répandue ; il y adifférentes espèces de poêles. Cenx-
eu te ou de faïence ; dons les uns comme dans les antres , l'air échauffé par la combustion se rend du foyer dans un tuyau qui le conduit a la ciiemniée. Un poêle en têdc ou en fonte ■ 1 e nage est bon , ee qui est le eas ordinaire, dégage une très gi-ande quantité de chaleur, par tous les points des parois dii ojer et de la partie du cornet qui en est rapprochée . il a une
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surface de chauffe très considérable. Le courant d’air qui alimente la combustion est rapide ; il a lieu par la grille inferieure et par les joints delà porte du fojer. On place sur la paroi supérieure un rase rempli d’eau , dont l’évaporation lente remédie à la dessication de l'air; cette dessication, au reste, n’est qu’apparente. Si l’air paraît sec, dit M. Péclet , cest au étant plus chaud , il dissout une plus grande quantité de vapeur. Nous n’avons point îi nous occuper en particulier des différentes formes de poêles; cette étude appartient a l’economie domestique. Nous devons être brefs , par la même raison, sur les calorifères. Il en est de diverses espèces : ceux-là sont places dans les pièces mêmes qui doivent être chauffées et ventilees (salles à manger , salles d’asile, écoles primaires); ceux-ci sont bâtis loin des lieux qui doivent être chauffes, par exemple, dans des caves ou dans des res-de-chanssée. Et les uns et les autres ont un revêtement en briques , destiné à diminuer la quantité de chaleur qui se dégagerait sans utilité d’une enveloppe métallique. Tantôt de l’air brûlé parcourt les differentes paities de l’appareil et sort par les orifices ou bouches de cbaleui , tantôt c’est l’air extérieur qui s’échauffe en traversant des tujau métalliques fortement chauffés eux-mêmes.
Ces divers procédés de chauffage sont fort salubres ; nous ne dirons pas la même chose de l’usage des chaufferettes, qui a tant d’inconvénients pour la santé. Il prédispose ««’i des membres abdominaux, aux catarrhes utérins, al entent
chronique, et s’accompagne d’un dégagement de gas acide carbonique et d’oxyde de carbone , qui peut avoir des income-
Latempérature dans l’intérieur des appartements doit être d’environ 1 5» ; à ce point elle est fort considérable. Si on suppose un froid de 5« au-dessous de 0, on réglera le chauffage de façon à obtenir une différence de 2Q0.
S 14. Quelques autres soins se rapportent à la salubrité des
'"tuTservice domestique produit chaque jour des eaux de lavage plus ou moins fétides . auxquelles il faut P'ocure écoulement facile. Des tuyaux, avec cuvettes, les conduiseut de
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la cuisine sur lu voie publique; il serait mieux qu’ elles fussent transportées immédiatement de l’intérieur de chaque maison dans l’égoût ou dans le ruisseau d’eau courante qui dessert la rue. On ne doit point jeter ces eaux ménagères dans la cuvette des latrines.
Comme tout foyer d’infection doit être écarté de nos demeures , la police , dans les grandes villes , ne permet pas d’y élever des animaux , tels que des porcs, des lapins, des pigeons, etc., dont les déjections peuvent devenir une cause d’insalubrité. Elle interdit, avec raison, dans les habitations, tout dépôt de matières animales ou végétales en putréfaction, et prescrit de transporter les immondices hors des barrières , dans des lieux désignés, et situés à 100 mètres des routes royales et à 200 mètres des habitations.
Les chances d’incendie sont placées à bon droit parmi les agents d’insalubrité ; elles sont comptées en première ligne parmi les inconvénients que la législation reproche à certains établissements industriels. En dépit de toutes les précautions , le feu se développe souvent dans les maisons au sein des villes; un service particulier de pompes est établi pour en arrêter les ravages. Il est un objet d attention extrême pour l’administration municipale ; elle veille avee beaueoup de soin sur le bon état des pompes, sur la célérité de leur arrivée au lieu du danger, et sur la manière dont elles fonctionnent. Aldini et d’autres ont inventé des tissus incombustibles au moyen desquels les pompiers peuvent pénétrer, jusqu’cà un certain point, dans les appartements qu’ont envahi les flammes.
On sait par quel moyen fort simple le feu des cheminées peut être arrêté. Il est le résultat de la eombustion soudaine et vive de la suie, qui revêt en couches épaisses l’intérieur de la gaine; on le fait cesser en projetant sur le foyer un demikilogramme de fleur de soufre. Le gaz sulfureux qui se dégage abondamment faU tomber par plaques la suie enflammée.
Un moyen préservatif plus important encore, c’est le ramonage , opération essentielle, et qui doit être faite à fond dans chaque cheminée, au moins une fois par an.
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§ 15. Des vieux quartiers et de l’iiariïatiotï du pauvre DANS LES VILLES. — La pauvretc a des conséquences qui s’enchaînent et dont l’ouvrier ne peut se dégager : il n’a pas le choix de son logement; ses moyens d’existence sont insuffisants; son salaire n’est pas en proportion avec ses besoins. S’il établit son domicile dans de misérables masures de quartiers obscurs et malpropres, c’est qu’il y est appelé par la modicité du taux des loyers. On ne voudrait point de lui ailleurs. Son logis ne lui importe guère ; il lui suffit d’avoir un couvert quelconque.
Très peu d’ouvriers mettent quelque prix aux conditions de salubrité; très peu se doutent de l’influence, sur le travail, d’une habitation dans une maison largement ouverte cà la lumière et au soleil, delà respiration d’un air pur, et de la jouissance, chaque jour , d’une grande quantité d’eau pour la propreté de leur personne et de leur ménage. C’est la pauvreté qui les ‘ entasse dans des maisons infectes ; mais bientôt 1 insalubrité | d’un tel séjour augmente la pauvreté, malgré la modicité du loyer.
Cependant l’habitation d’appartements malsains et malpropres déprave l’ouvrier, en même temps qu’elle altère profondément sa constitution physique; il y a une corrélation directe entre les habitudes domestiques et les mœurs. Mal logé, mal vêtu, sans propreté sur sa personne, 1 ouvrier jterd tout respect de lui-même. Il est rentré fatigué et épuisé j
chez lui, et n’y trouve point de repos; il a besoin dêtre récréé et restauré, mais tout ce qui l’environne annonce les , privations et la misère. Sa maison, telle quelle est, ne saurait ^ lui plaire; aussi n’y reste-t-il que le moins qu’il peut : pressé d’en sortir , il établit son domicile dans les cabarets ou dans les lieux de débauche, devient paresseux, querelleur, ivrogne , et tombe souvent dans les plus grands vices. On sait quels lieux habitent les classes dangereuses dans les grandes villes ; r aspect hideux de ces repaires est l’ expression des mœurs de la population dépravée, dont ils sont le domicile. 11 y a des exceptions sans doute à cette observation , mais le fait n’en est pas moins constant.
Au contraire, lorsque l’ouvrier a une habitation decente e salubre, il contracte le goût de l’ordre et de la piopicté, tou
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chez lui l’attache, et il aime à y rester. Comme il ne fait pas de dépense au cabaret, ses économies lui profitent ; il se nourrit mieux et il est mieux vêtu. Tl est toujours très probable qu’un ouvrier soigneux de sa personne est un bon travailleur. Ses outils et son métier sont en parfait état; son appartement n’a pas de luxe, mais rien n’y blesse la vue ou l’odorat. Par cela même que cet ouvrier respire en quantité suffisante un air sain, et qu’il a beaucoup d’eau pour ses besoins journaliers, il se porte mieux et gagne davantage. Content dans son domicile , il a plus de respect pour la propiâété et pour les lois , et est plus attaché à l’observation de ses devoirs.
Qui n’a pas vu ce que sont les quartiers abandonnés à la populace, dans les grandes villes, ne saurait s’en faire une idée: ce n’est pas même assez que de les voir et de traverser ces rues infectes, il faut pénétrer dans 1 intérieur des maisons, et examiner ce qui se passe dans ces bouges. De sales grabats couvrent le plancher; ils sont occupés par des individus de tous les âges et des deux sexes. Un même lit reçoit ici une mère et son fils adulte; bà, un mari, sa femme et sa belle-sœur ; ailleurs, la sœur et le frère, l’ un et l’autre déjà avancés dans la vie. Un médecin, dans une grande ville d’Angleterre, M. Toynbee, a vu, croupissant dans un même grabat , un homme d’environ cinquante ans, sa femme du même âge, une jeune fille phthisique et une autre fille de dix-sept ans, dont le cou était couvert d’en-
gorgements scrofuleux. Un autre lit recevait la nuit une femme paralytique , un jeune homme, fils de cette malheureuse, et une jeune fille de douze ans. Ailleurs , un homme et sa femme , une fille adulte, un enfant de seize ans et une jeune fille de treize, couchaient ensemble dans le même lit; la mère avait un catarrhe chronique, le père une constitution ruinée, et l’enfant une large ulcération scrofuleuse au cou. Ces faits, et beaucoup d’autres analogues, sont consignés dans un rapport officiel adressé, en 1844 au gouvernement anglais, sur l’état sanitaire des principales vdles de la Grande-Bretagne. Uneimraoralité extrême est lerésultat de cet entassement d’individus des deux sexes dans une même chambre; 1 homme devient étranger à tout sentiment de décence de dignité personnelle; il se ravale à la condition de la
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Il y a toujours beaucoup d’eufants dans les quartiers pauvres des grandes villes ; il y en a davantage que dans les quartiers riches , toutes proportions gardées ; cependant la mortalité est considérable chez eux. Elle l’est bien davantage à cet âge de la vie quelle ne l’est dans les quartiers bien éclairés par le soleil, et bien ventilés.
Deux considérations , l’air et l’eau, demandent une étude spéciale dans les quartiers d’ouvriers.
On sait ce que sont d’ ordinaire ces quartiers. Ils se composent de rues étroites, tortueuses, sans soleil, sans ventilation, toujours humides et couvertes de boue pendant neuf mois de l’année. Leurs maisons sont construites au mépris de toutes les règles de l’hygiène; à une allée sombre et fétide succède une cour étroite et sale. Un escalier à marches étroites et sans lumière conduit à de petites chambres, dont le plafond est bas, qui reçoivent pai de xjetits trous , appelés fenêtres , l’air méphitique de m lue, et qu’infectent les émanations des fosses d’aisance, et beaucoup d’autres d’une qualité nou moins délétère. Ces masures sont adossées les unes aux autres, et entassées de façon à lefuser tout passage à l’air. Cependant grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants, se pressent dans ces demeures si insalubres. Vingt, trente , quarante ouvriers travaillent dans une chambre sans ventilation, et dont la température est de 20 à 25" supérieure à ceUe de l’air extérieur; on y suffoque positivement. Il est impossible d’entrer dans ce foyer d’infection; souvent le médecin qui visite le pauvre ne peut supporter l’odeur fétide de la chambre ; c est auprès de la porte ou de la fenêti e qu il éci it sa prescription. Mais, dans quelques grandes villes d’ An gkterre, la classe ouvrière n’a pas même toujours la faculté d habiter ces misérables appartements ; elle travaille littéralement dans les caves, dont elle a envahi un très grand nombre. Il est facde de dire ce que devient l’air atmosphérique sous de telles conditions; c’est un poison, et un poison d’ autant plus dangereux, qu on ne saurait lui échapper ; l’ouvrier le respire le jour , la uuit toutes les heures, h tous les instants de sa courte et mala ivc
cxistciicc •
Les dispositions de détail, dans les maisons des quaitieis pa vres, sont dignes de considération. Beaucoup deces masures n ont
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pas des latrines en nombre suffisant ; chez la plupart , le cabinet d’aisance est dans la cuisine , quand il y a une cuisine j il ferme mal ou ne ferme pas du tout. Rien n’a été fait pour empêcher quelque peu le dégagement des émanations fétides ; les fosses , non moins mal construites, laissent filtrer au loin les matières putrides; enfin l’allée, la cour, l’escalier, et le palier sont souvent couverts des déjections des enfants ou des adultes. Même incurie pour les fenêtres : étroites et peu nombreuses, elles sont d’ordinaire partagées en deux châssis, dont le supérieur ne s’ouvre jamais. C’est un grand vice pour la ventilation .
Une autre cause puissante d’insalubrité dans les maisons d’ouvriers, c’est r insuffisance d’eau pour les usages domestiques; cet inconvénient est fun de ceux qui exercent sur la santé des classes ouvrières la plus funeste influence. Il est des quartiers pauvres dans lesquels on ne trouve qu’une pompe pour le service d’un grand nombre de ménages. On vend l’eau dans beaucoup de villes et à un prix tel , que l’ouvrier est obligé d’y regarder. S’il peut aller chercher son eau à une fontaine publique, la distance est d’ordinaire si grande, qu’il ne peut profiter de cet avantage sans perdre beaucoup de temps. Cette insuffisance d’eau ménagère devient une cause de malpropreté sous toutes les formes, et par conséquent d’insalubrité. Le pauvre ne prend pas soin de sa personne et de celle de ses enfants, et il abandonne son ménage aux immondices. Une ville bien administrée doit pouvoir fournir aux classes indigentes de l’eau, non-seulement d’excellente qualité, mais encore en quantité considérable: il faut, en outre, que l’ouvrier trouve la fontaine ou le puits sous sa main. Quand il a beaucoup d’eau à sa disposition, il contracte des habitudes de propreté , qui rendent nécessairement sa santé meilleure: s il en a peu, s’il rencontre beaucoup de difficultés à s’en procurer, il apprend à s’en passer. Propreté, tempérance, travail, telles sont , après la respiration d’un air pur, les conditions principales du bien-être des classes laborieuses.
On a vu quels étaient les quartiers pauvres dans les grandes villes : doivent-ils donc être abandonnés aux causes d’insalubrité qui y abondent, et n’est-il aucun moyen de les améliorer
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SOUS ce rapport? non, sans doute. L’intervention delà législation est indispensable ; elle peut beaucoup ; c’est à la loi de protéger les classes laborieuses , elle leur doit bien plus de sollicitude qu’aux classes riches. Un ouvrier est, en général, apathique et tort ignorant en matière sanitaire ; il faut que l’Administration soit prévoyante pour lui. Quand l opinion d une autorité compétente, d’un Conseil de salubrité , par exemple, a déclaré malsaine l’habitation d’un quartier , il faut que le maire et son conseil, aidés par la loi , entreprennent la régénération sanitaire de ce cloaque , en ouvrant de larges rues, et en condamnant les masures infectes à une démolition immédiate. De sages oïdonnances de police prononcent la destruction des aliments qu’on apporte avariés dans les marchés 5 mais une maison qui n a ni ventilation ni lumière , et dont l’atmosphère est délétère, expose aussi à r empoisonnement; toute la différence , c est qu elle est beaucoup plus nuisible. Aucune maison ne devrait être bâtie sans qu’un rapport préalable d’experts eût déclaré à 1 autoiité si l’emplacement réunit les conditions sanitaires convenables , si le sol est suffisamment sec, s’il y a dans le voisinage des eaux abondantes et pures, si la maison ne sera pas placée sous le vent d’émanations insalubres , si , d’après le plan de 1 entiepieneur, les appartements de la maison seront bien ventilés ; enfin, si les fosses d’aisance sont bien bétonnées, et les latrines bien fermées. Cette loi défendrait aux propriétaires de louer des maisons dont l’insalubrité aurait été constatée; elle ne permettrait pas la location des caves comme appartements. Ce n est pas au pauvre ou à l’ouvrier quelle doit s’adresser; c est au piopriétaire ou à l’entrepreneur. On prend beaucoup de souci de la manière dont sont logés les animaux dans les jardins zoologiques : leurs cages sont soumises cà un règlement sanitaire bien observé ; ils reçoivent fréquemment la visite d hommes éclairés qui veillent à ce qu’ils soient bien nourris et proprement tenus. Mais les classes pauvres ne jouissent pas de tant de faveur, et on ne voit pas les hauts fonctionnaires visiter, en détail, les quartiers d’ouvriers. Cependant une loi sur la police sanitaire des maisons importe, non-seulement aux quaitieis pauvres, mais encore aux quartiers riches d une grande \ille , qni ont beaucoup à redouter, pour leur propre compte, lesfo^clS
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criülection permanents dans leur voisinage. Améliorer la condition sanitaire des classes indigentes , c’est rendre un service immense cà la généralité des citoyens.
Ainsi donc , la maison du pauvre, celle de l’ouvrier demandent une attention particulière ; elles abondent en principes d’insalubrité. Tout a été fait pour la commodité, l’utilité et l’agrément dans celle du ricbe : on y trouve réunis tous les moyens les meilleurs d’y faire arriver, par larges masses, un air sain et la lumière, et pour maintenir dans l’intérieur des appartements une température égale et douce. Ces précieux avantages , si importants à la conservation de la santé , sont interdits aux habitations d’ouvriers ; nous l’avons dit, la misère relègne les pauvres dans des maisons mal construites, mal ventilées, mal tenues, sans portiers, sans cours, et situées dans des quartiers sombres et malsains : elle les entasse dans les mansardes , dans des combles, et parfois dans des bouges dont l’habitation est infiniment moins salnbre que celle des cachots. Il appartient à une bonne police mnnicipale, ainsi qn’à la philanthropie des Conseils de salubrité, de faire cesser des inconvénients aussi graves. On doit au pauvre une habitation , sinon pourvue des jouissances du luxe , du moins parfaitement salubre ; les ouvriers doivent le savoir , il dépend d’enx d’être propres 5 c’est leur intérêt, c’est celui de leurs familles. Nous avons fait ailleurs cette observation , qu’à Paris et dans quelques grandes villes industrielles , leur condition matérielle s’était beancoup améliorée, surtout sous le rapport des maisons qu’on y bâtissait pour eux.
Un des chapitres suivants montrera les ouvriers dans leurs ateliers , dont il fera connaître les genres divers d’insalubrité.
DES RUES ET DES PLAGES PUBLIQUES
Les maisons , réunies sur un alignement donné et le même } pour toutes, constituent les rues ; celles-ci réclament une étude particulière sous le rapport de la salubrité.
§ 1, Hauteur des maisons. — Au point de -vue hygiénique, une rue est un grand canal ouvert au passage de 1 air , et dans lequel chacune des maisons qui le forment déverse ses foyers
divers d’infection . . < i. v
La largeur des rues ne doit point être abandonnée à 1 arbitraire; elle importe beaucoup à la santé publique. Des rues démesurément larges livrent un accès trop facile au soleil ; elles sont extrêmement froides en hiver, et la chaleur y est insupportable en été. Rebâtie sur un plan régulier par Néron, qui l’avait brûlée, Rome avait de grandes places publiques et des rues que plusieurs chars pouvaient parcourir de front; cependant ses habitants se plaignirent beaucoup : ils souffraient extrêmement de l’ardeur du soleil dans les vastes espaces qui séparaient leurs demeures , et regrettaient leurs anciennes rues si sombres et si étroites. Il faut donc un moyen terme. Si des rues étroites sont bordées de hautes maisons, la ventilation s’y fait mal; elles deviennent humides, froides, malsaines, et pour les assainir il faut absolument les élargir. Il y a beau coup de phthisies, de scrofules et d’hydropisies dans les quartiers de cette sorte, et il y règne, assez souvent, des maladies épidémiques qu’on ne voit jamais, ou presque jamais, dans les
rues très larges. ,
Un rapport doit exister entre la largeur de la rue et 1 élévation des maisons ; cette relation de 1 une à 1 autre est un poin essentiel pour la conservation de la santé pulilique. La deci-
sion royale du 19 août 1783 règle la largeur des rues et la 1 hauteur respective des maisons; on y lit les dispositions suivan- I tes : « Article l®^ Aucune rue nouvelle ne pourra être onverte qu'en vertu de lettres-patentes; elle ne pourra avoir moins de trente pieds de largeur ; toutes les rues dont la largeur est i au-dessous de trente pieds seront successivement élargies au 1 fur et à mesure de la reconstruction des maisons et bâtiments sitnés sur ladite rue. >> L’article 5 détermine la hantenr qu’on pourra donner aux maisons , et prescrit des peines sévères pour les cas de contravention. Le propriétaire paiera mille écus d’amende, sa maison sera rasée et l’emplacement réuni au domaine de l’Etat; les ouvriers maçons, charpentiers, etc., sont condamnés à mille livres d’amende et à la perte de la maîtrise. La hauteur des maisons en maçonnerie, de la ville et des faubourgs de Paris , autres que les édifices publics , sera et demeurera fixée , savoir : dans les rues de trente pieds de large et au-dessus, h soixante pieds lorsque les maisons seront construites en pierres et moellons, et à qnarante-huit pieds senlement lorsqu’elles seront faites en pans de bois; dans les rues depuis vingt-quatre jusques et y compris vingt-neuf pieds de largeur, à quarante-huit pieds, et dans toutes les autres, à trente-six pieds le tout, et y compris les mansardes , attique , toit et aui ü’es constructions quelconques au-dessus de l’entablement. Il y a de sages dispositions dans cette ordonnance de 1 783 ; mais plusienrs sont difficiles à comprendre. On ne voit pas pourquoi la largeur des rues est subordonnée , non à la hauteur de la maison, mais à la nature de ses matériaux, qui est ici un objet secondaire. Peu importe pour le but qu’on se propose d’atteindre , que la maison soit en bois , en moellons ou en pierres de taille; son élévation est le seul objet à prendre en considération lorsqu il s agit de déterminer la largeur absolue de la rue. La loi de 1 792 fixe cà cinquante-quatre pieds la hauteur des maisons dans les rues de trente pieds de largeur, et à quarante-cinq dans les rues moins larges. Elle est rarement observée, et peut-être serait-il nécessaire d’en revoir toutes les dispositions. LaFrance a besoin d’une loi obligatoire , non-seulement pour Paris, mais encore pour toutes les villes; elle abandonne, à tort, l’une I des questions les plus importantes de l’hygiène publique ’à l’iu-
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curie et au peu de lumière , en matière de salubrité , de beaucoup d’administrations municipales.
Cette loi , commune à toutes les cites , mettrait un frein à la dangereuse cupidité des entrepreneurs ; si elle paraissait nécessaire en 1783, qu’on juge de sa contenance, maintenant qu’un essor si extraordinaire a été donné aux constructions. Ce ne sont pas, en effet, des maisons que l’on bâtit à Paris et dans quelques autres grandes villes ; ce sont des rues et des quartiers entiers. Tous les jardins disparaissent, toutes les grandes cours se rétrécissent, quand elles ne sont pas tout-à-fait supprimées ; tous ces nobles bôtels, entre cour et jardin, dont on admirait le confortable , sont abattus et transformés en ruches énormes , composées de six ou huit étages de cellules. Peu soucieux d’enlever h la rue l’accès du soleil et de la lumière, et de la changer en un couloir, l’entrepreneur élève sa maison aussi haut qu’il le peut sans trop compromettre la solidité de l’édifice. Ce qu’il veut, c’est retirer le plus d’argent possible de l’exploitation, en habitations quelconques, d’uu empla-
cement donné.
Le Conseil de salubrité de la Seine a déterminé la meilleure proportion à établir entre la largeur de la rue et la hauteur des maisons : la largeur de la rue doit être égale à la hauteur de la maison la plus élevée; en d’ autres termes , on ne doit, en aucun cas, bâtir sur une rue une maison qui ait plus de hauteur que la rue n’a de largeur. Lorsque cette porportiou a ete observée, on a établi une ventilation fort convenable, non-seulement pour la rue, mais encore pour les maisons, qui reçoivent plus de soleil, d’air et de lumière, et qu’il devient des lors
plus facile de maintenir propres.
Ces règles de proportion ne sont point absolnes, et elles ne conviennent pas également à tous les climats. Ainsi, plusieurs des villes principales de l’Italie, Milan et Gènes, par exemple , ont une rue centrale fort large, et des rues latérales extrême ment étroites, à dessein, bien qu’on y remarque de magnifiques palais. Le soleil est un ami dans les pays froids ou tempérés, et un ennemi dans les climats chauds ; on fait tout ici pour le recevoir ; là, au contraire, on lévite ^ "
peut. Presque toutes les villes de l Orient et de . rique son
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ainsi, leurs rues sont étroites, sombres et sinueuses, tout exprès pour leur donner, comme qualité, ce qui serait un défaut chez nous. Malheureusement elles atteignent fort mal leur but , et l'insalubrité , dans leur enceinte , est portée cà son comble.
Les places publiques importent aussi à la salubrité; lorsqu’elles sont vastes et multipliées , elles font pénétrer dans l’intérieur des villes beaucoup d’air et de lumière. Ce sont des promenades fort convenables pour toutes les classes d’habitants, pour les enfants surtout, qui peuvent s’y livrer aux amusements de leur âge en toute sécurité, à l’abri du mouvement des passants et des voitures. On leur donne ordinairement la forme d’up quadrilatère allongé ; il en est d’ovales : plusieurs ont une régularité parfaite, qui est un de leurs premiers avantages, quant à l’optique. On voit à Londres, au milieu de vastes squares, des jardins fermés par des grilles et réservés pour l’usage des habitants des maisons voisines; c’est un inconvénient peut-être: il ne faut pas de privilégiés sur le sol des places publiques. Des plantations d’arbres, dans ces promenades, sont un objet, nonseulement d’agrément , mais encore d’assainissement ; elles concourent, pendant le jour, à rendre l’atmosphère plus salubre. Sous l’action de la lumière solaire , les parties vertes des arbres dégagent de l’oxygène et absorbent l’acide carbonique. Un autre avantage des arbres sur les places publiques, c’est de procurer de l’ombrage, toujours si désirable pendant les ardeurs de 1 été. La plupart des places sont trop étroites; beaucoup sont de grandes cours qu’entourent de hautes maisons. Toutes peuvent être considérées , pour les rues qui viennent y aboutir, comme un fourneau d’appel cà double courant , agissant d une manière continue soit le jour, soit la nuit. Elles sont donc un puissant moyen de ventilation.
L alignement des rues concerne la voirie , et nous ne le rappelons ICI que pour mémoire.
Considérées dans leur ensemble , les rues sont divisées en P usieurs classes, selon qu’elles ont plus ou moins de largeur.
ans es gi andes, villes qui sont bâties avee quelque régulan , une rue centrale traverse la cité, presque en totalité de l uuç de ses extrémités à l’autre; c’est la grande artère centrale a circulation. Des rues transversales, moins larges, la
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coupent à angles droits, et divisent en compartiments tout le périmètre de la ville.
§ 2. Pavage des eues. — Le pavage des rues est une question de commodité et de salubrité 5 il faut que la voie publique |
soit d’un parcours facile; qu’aucun obstacle n’y gêne la circu- j
lation des citoyens ou des voitures , et qu enfin le sol uni , consistant et sec autant que possible, n’expose pas les passants aux cbanees d’une chute. Une rue qui n’est point pavee est couverte de boue dans les temps humides, et de poussière en été; des ornières profondes la sillonnent, et elle est souvent impra- ; ticable. Paver la voie publique , c’est la revêtir d’une croûte imperméable aux eaux pluviales, et assez compacte et solide pour résister aux frottements les plus répétés , ainsi qu au choc > des voitures les plus lourdement chargées. Cette couche de matériaux . extrêmement durs et très adhérents entre eux , est lege rement bombée au centre, et déprimée sur les parties latérales pour l’écoulement des eaux pluviales ; elle a une pente legere dans le sens des égouts qui s’ouvrent au dehors. Sa surface ne saurait permettre le séjour des flaques d’eau , des amas de boue diffluente ou des eaux stagnantes ; elle doit être lisse sans être glissante. Quelques aspérités peu sensibles , formées par nature de ses matériaux ou par leurs joints , facilitent la marche des passants, et offrent un point d’appui résistant aux pieds des chevaux. Malgré son extrême utilité , le pavage 11 est |
pas d’invention très ancienne ; il a commencé a etre mis en ,
usage sous le règne de Philippe Auguste : mais plusieurs smcles , se sont éeoulés avant qu’ü devînt général; il est porte aujourd’hui, à un très haut degré de perfection.
Il y a plusieurs systèmes de pavage , appropriés presque partout aux ressources que présentent les localités ; comme tous sont fort coûteux, on emploie, pour diminuer les frais, ceux des matériaux qui sont à portée. On ne saurait donc accorder une préférence absolue soit à l’un , soit à l’autre; le problème à résoudre, c’est de combiner l’économie dans la dépense avec ^
la durée du pavé. ,
L’un des systèmes les plus répandus, c’est celui du grès d -
bité en culies et plaeé sur une couche de sable; le grès a une
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très grande dureté ; il résiste longtemps sans éprouver d’avaries notables. D’autres pierres, très compactes, servent au même usage ; elles sont siliceuses ^ granitiques , volcaniques , basaltiques et quelquefois calcaires. Toutes les roches ne sont pas bonnes pour cette destination j il en est meme très peu qui présentent les qualités désirables. On se sert, dans quelques villes, pour le pavage , de briques posées de champ : quoique très résistantes, elles n’ont cependant pas la solidité de la pierre de Volvic, des polygones basaltiques ou des granits. A Milan, à Gênes et dans quelques autres villes d’Italie, la rue principale présente un double ruban de dalles compactes, sur lesquelles les voitures roulent avec une extrême facilité. 'les villes dont les environs sont couverts" de cailloux roulés, doivent à cette circonstance géologique un détestable système de pavage. On place de champ ces corps ovoïdes, qu’on serre fortemLt les uns contre les autres, et dont les extrémités pointues , mal liées entre elles par une couche de graviers , devient le sol sur lequel le pied du passant doit se poser. Rien n’est plus fati-ant que la marche sur un pavé de cette sorte , surtout lorsqu’on porte une chaussure mince; on a corrigé, autant qu’il se pouvait les inconvénients de ce caUloutage , par l’adoption de trottoirs des deux côtés de la rue.
Le bitume étendu eu couche mince est un autre système et undes meaieurs; il est résistant, élastictue, duraHefraur ace toujours lisse, ne retient pas les eaux pluviales et est bientôt secbe apres les pluies. Il demande peu de réparations
esTforTcXrT son «aWissemeni
est toit coûteux. G est un pavage de luxe qui ne résisterait
guère, probablement, à une circulation habituelle de voitures
P =amment chargées. Il est excellent pour les trottoirs
On a essayé du pavage en fonte, au moyen de pièces carrées
“St:::
aux pieds des chevaux. Ce nrorêrl^ . , lesistant
succès. “ ou jusqu’ici peu de
Il en est de même du pavage en cubes de bois très dur
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Londres, pour qu’on puisse avoir une opinion sur son degré d’utilité.^ il y a divers procédés d’engrenage pour les cubes de Lois, qui n’ont point partout la môme forme, mais dont la largeur est d’environ de 20 cà 25 centimètres. Ce pavage est beaucoup plus solide qu’on ne l’aurait présumé. Il fait de la voie publique une sorte de parquet ; on y marche fort commodément, et les voitures y coulent sans bruit avec une remarquable facilité Dans les temps de pluie , ce pavé se couvre d’une couche légère d’un détritus végétal ; il ne retient pas plus la boue qu’un autre , ce que nous avons eu occasion de vérifier à Londres et cà Paris; mais la dépense est très considérable , et peu de viUes
sont assez riches pour l’adopter. ^
Un excellent pavé est celui qui dure beaucoup , coûte médiocrement, et présente partout au pied du passant une surface unie résistante et facile cà nettoyer , soit par les eaux pluviales soit par la pelle et le balai des ouvriers commis a ce soin. L’avantage qu’il doit, avant tout, offrir aux passants, c’est la securité de la marche; un pavé à ornières ou à cailloux anguleux , de même qu’un pavé trop glissant , expose à des chutes dangereuses , et doit être, dès lors, réprouvé par la salubrité.
Les trottoirs qu’il n’est pas besoin de définir, sont une bande de terrain étendue de l’un et de l’autre côté de la rue , qu eUe surmonte de quelques centimètres ; elle est dallée en pierres compactes ou revêtue d’une couche de bitume; on y marche avec une grande facilité, mais les solutions de continuité inévitables ont été souvent l’occasion de chutes fâcheuses. Un des avantages des trottoirs, c’est de mettre les passants à l’abri de tout contact avec les voitures. Une loi rendue' en 1845 a rendu leui établissement obligatoire dans toutes les grandes villes sous certaines conditions. Elle était indispensable; nombre de proprmtaires se refusaient par un motif quelconque cà les faire construire devant leurs maisons ; fractionnés dès lors en tronçons inégaux , üs présentaient plus d’inconvénients que d’avantages.
§ 3. Des égouts. - Les égoùts ont avec les rues d mt me coLxioiis; ils en suivent le parcours, et ont pour fontm^ de servir de voie d’écoulement aux immondices liquides de maisons, ainsi qu’aux eaux pluviales. Dans les cloaques , i .
a pas d’issue à ces matières , elles eaux stagnent sur place. On donne le nom d égoûts à des conduits découverts quelquefois, mais 01 dinairement souterrains et voûtés, qui, partant d’un point donné de la voie publique, vont se rendre, après un trajet plus ou moins considérable, à un courant d’eau qui transporte au loin les eaux plus ou moins infectes auxquelles ils donnent passage. Ils ne peuvent rempbr cet office s’ils n’ont une pente quelconque ; de leurs deux ouvertures , celle qui communique avec le fleuve est la plus basse. Quelques-uns, mais c’est le petit nombre, aboutissent à un puits perdu, ou à un sol dans lequel leurs liquides se perdent - ce sont de puissants moyens de salubrité. Les égoûts reçoivent les eaux pluviales qui inondent le sol pendant les orages, et y laisseraient des mares profondes si elles ne rencontraient une voie d’écoulement. C’est dans ces conduits que se rendent les eaux ménagères de chaque maison, ainsi que celles qui ont servi aux manufactures cà émanations incommodes ' ou insalubres aux hôpitaux , aux amphithéâtres, aux abattoirs a grand nombre d etablissements qui produisent, chaque jour ’ des eaux plus ou moins fétides. Quelques-uns reçoivent les matières fecales liquides ; les eaux de pluie entraînent dans presque tous le gravier et les détritus divers des rues. Comme ils ont ipre que partout peu de déclivité, les liquides qui les traversent ■coulent avec lenteur dans les circonstances ordinaires “
e. s'accumule soult
jusqu a la Toute. Dans beaucoup d’ égoûts, une croûte consis tante se forme à la surface des matières, et y retien resdeletères; nue matière incrustante, irès comX etptas
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JQ2 DES ÉGOUTS.
Leur histoire remonte fort loin. Les Romains, qui en comprenaient tonte l' importance , ont construit en ce genre des travaux non moins étonnants par l'extrême solidité des matériaux, que par le grandiose des proportions. Un immense égout, llati
sous Tarquinrancien, subsiste encore en très grande paitie, i
avait pour fonction principale le dessèchement du sol, alors très marécageux. Divers embranchements partaient de ee cana central, et remplissaient les fonctions de nos égouts modernes. Tout le génie patient et majestueux du peuple-roi se deploK dans ces travaux souterrains, non moins dignes de notre admiration que leurs aqueducs et leurs temples. Agrippa construisit de nombreux égoûts : il en fallait beaucoup aune vi e on la population était si considérable , et qui consommait une si grande quantité d'eau. Ce qui n'est pas moins digne délogé, Lst le soin extrême qu’apportaient les Komains a bien entre tenir ces canaux; leur police à cet égard aurait du servir de modèle aux nations modernes i le difficile n’est pas toujours de faire, c’est d’entretenir.
Paris a un bon système d’ égoûts ; ils reçoivent les «aux ménagères et les eaux pluviales répandues sur la J» par de nombreux orifices , et les transmettent a la Seine dan nntérieur même de la ville par de grandes entrées , fermées par des grilles verticales , en fer , garnies d un cauenas. Il y a
maintenant dans Paris de 75,000 f
l'entretien a été mis a la charge de la ville par ks ‘r te du ConseU du 21 juin 1781 et du 22 janvier 1/85. a été bien faite Vr Lecler du Brillet , et surtout par MM. Paient-Duchàtelet et Chevalier. Quelques-uns sont construits entièrement en pierres de taille; d’autres ne le sont qu “ le haut est en meulières; tous ceux qu’on a bâtis depuis 18 sont en meulières, excepté à leurs orifices, où se trouve un gro bloc de pierre taillé en caniveau. Leurs dimensions yauent de puis 2 mètres carrés jusqu’à 0,50 centimètres carres^ On snp-
^irime ceux dont la voûte a peu
l’occasion de le faire se présente. On doit a » •
souterraines existent dans presque toutes les
vent directement les eaux ménagères et les matiucs fécal ,
moyen de canaux qui partent la plupart des maisons. Ces égoûts sont construits en Lriques dures, liées les unes aux autres soit à l’aide d’un mortier , soit à l’aide d’un ciment. Ils sont maintenus dans un grand état de propreté; la Tamise y pénètre pendant les grandes marées. Les dépenses faites pour l’entretien et la réparation de ces canaux sont couvertes par le produit d’une taxe prélevée sur les habitants des maisons qui envoient leurs eaux ménagères dans les égoûts. Henri VIII institua une commission chargée de la surveillance de ces galeries souterraines ; d’autres édits analogues furent rendus par Edouard VI, Elisabeth, Georges !•=■■, la reine Anne et Georges III. Cette commission existe toujours. Les égoûts occupent une grande place dans le rapport officiel des commissaires du gouvernement anglais chargés de constater l’état sanitaire des villes de la Grande-Bretagne.
La science de la construction de ces canaux périt, comme tant d autres, dans le naufrage du monde romain, et ne se reconstitua qu’après beaucoup de tâtonnements et de temps. Quand la civilisation se réorganisa sons des formes nouvelles , il fallut bien pourvoir à la salubrité des villes , ou du moins à leurs besoins les plus pressants. On fit quelques égoûts découverts ; on transporta les eaux infectes dans les fossés extérieurs. Ce n était remédier au mal que d’une manière imparfaite ; la nécessité fit imaginer les canaux voûtés. Ce n’est point du premier coup qu’on sut donner une bonne direction à ces conduits bien ménager leur pente et bien choisir leurs matériaux • il y eut nombre d’égoûts très mal construits , ou dirigés à contresens. Plusieurs circonstances particulières, l’agrandissement continuel des villes, la situation des hôtels ou des palais habités' par les puissants du jour, changèrent plusieurs fois le parcours c es égouts. Cependant l’art de la salubrité fit des progrès et d expériences en expériences, on arriva à un système meilleur’ L administrateur qui dote sa ville d’égoûts bien faits, lui rend un service plus signalé que s’il l’enrichissait de somptueux t ifices et se créé les titres les plus légitimes à la' reconnaiscZ"i T de ses concitoyens. De tous les travaux publics vill '"■Tl Idus recommandable; il est bien qu’une
ronne? ’ "'t dans de
•Donnes conditions de salubrité.
Cette reconnaissance , si bien acquise aux maires des grandes YÜles qui se sont signalés sous ce rapport , nous la devons à un médecin dont les courageuses et utiles recherches, sur les égoûts, sont un grand service rendu à la science et au pays. Parent-Duclîàtelet s’est consacré à cette étude , si ingrate et si repoussante en apparence, avec un dévouement qu’on ne saurait trop louer; ses écrits sont un répertoire exact et curieux de tous les faits dont se compose l’histoire hygiénique des égoûts.
Il est juste d’associer à ces éloges le Conseil de salubrité de Paris, qui a été consulté si souvent sur 1 assainissement de ces canaux; cette question paraît, fixée maintenant.
Un égoût bien construit doit réunir les conditions suivantes ;
1“ une capacité proportionnée à la quantité des eaux pluviales et des eaux ménagères qui doivent le traverser (on tiendra compte, pour la déterminer , des localités , ainsi que de la fréquence et de l’abondance des pluies d’orage); 2° une déclivité ou pente sufiisante pour que les eaux puissent y prendre leur cours de l’orifice extérieur à l’orifice de dégorgement, (ceux qui n’ont pas cette pente fonctionnent très mal; ils s engorgent avec une grande facilité, et deviennent des foyers d infection); 3 un parcours et une direction réglés sur le niveau du bassin qu ils doivent desservir depuis le point de départ jusqu à la rivière {l’oubli de ce soin a souvent entraîné à de grands travaux de rectification); 4° une hauteur suffisante pour que les ouvriers employés au curage puissent y travailler debout (c’est l’omission de cette précaution qui a rendu si difficile , pour ne pas dire impossible, le curage de certains égoûts).
Considérés en eux-mèmes , les égoûts sont composés ainsi ; 1° le canal lui-même, fait en maçonnerie revêtue d’un ciment hydraulique bien lisse et bien adhérent ; 2° le sol ou radier sur lequel doivent couler les eaux ; 3“ les deux ouvertures , 1 une, la plus haute, pour l’introduction des eaux, et l’autre pour leur sortie ; 4” les orifices ou regards , ouvertures qui font communiquer sur divers points l’intérieur de l’ égoût avec la rue ou la place pûblique dont le canal suit le parcours.
11 importe beaucoup de bien choisir les matériaux constituants de r égoût , et tous , à beaucoup près , ne sont pas propres à cet usage. Ainsi , ou ne doit point employer pour ce
genre de construction des pierres friables , poreuses , calcaires , sur lesquelles les acides des eaux ménagères ne manqueraient pas d’exercer une action corrosive. Une pierre qui forme le sol de l’égoùt auprès du pont d’Arcole, à Paris, a été creusée par des eaux très acides , d’un atelier de teinture , à tel point qu’il s’y est formé une rigole très profonde. Les matériaux des égoûts doivent être résistants , compactes et inaltérables ; les meilleurs sont les pierres siliceuses. Un point essentiel, c’est qu’il n’y ait dans l’intérieur de l'égoùt, ni fissures, ni saillies, ni angles rentrants ; rien ne doit y arrêter les eaux , et aucune fuite de ces liquides infects ne doit être possible.
Quelque bien construit qu’un égoùt puisse être , il s’engorge à la longue , et l’éventualité de son curage doit être prévue; on la retardera par une surveillance continuelle. Quelques-uns en ont beaucoup plus besoin que d’autres : ceux qui sont négligés ne se laissent plus traverser par les eaux ; des barrages se forment dans leur intérieur, et, pendant les temps d’orage, les eaux pluviales , ne pouvant y être reçues, refluent en masses abondantes sur la voie publique.
A Paris , tous les égoûts de service sont lavés , à grande eau , une fois par semaine, et plusieurs le sont deux ou trois fois. On s’y prend de différentes façons : ceux qui ont beaucoup de pente et dans lesquels il n’y a pas d’encombrement de matières , sont nettoyés de l’orifice supérieur à l’inférieur, par le simple contact de l’eau. Ceux qui contiennent beaucoup de boue sont pourvus de vannes, qu’on rempbt d’une grande quantité d’eau (dans laquelle les ouvriers délaient la vase, dont l’écoulement ‘ devient facile. Il ne reste plus sur le radier que du gravier qu’ü est facile d’extraire. Un égoût est dans des conditions d autant plus salubres, qu’il peut être lavé plus souvent; il faut y aire couler beaucoup d’eau ; les villes qui ont des bornes-
dontaines en grand nombre disposent d’un moyen très efficace de curage.
Il y a plusieurs moyens de désinfecter les égoûts et de les netoyer : 1 un des plus simples, quand il est praticable , c’est d’v faire passer une très grande quantité d’eau, qui délaie et entrame les immondices. Un courant d’air permanent n’est ms »0.„s utile. Pour Pa„blir et le .uaiutenirf U fo„rdoôrr
large dimeusion à l’orifice extérieur, et multiplier ces ouvertures extérieures qu’on nomme regards. Si ces moyens sont insuffisants , on aura recours aux procédés de ventilation artificielle , et on fera usage des chlorures désinfectants.
Quelques précautions de détail doivent être indiquées ici ; il faut garnir d’un grillage ou de barreaux de fer, l’ouverture extérieure qui est le point de départ de 1 égoCit sur la voie publi que 5 on les enlèvera toujours avec facilité quand on aura à s’occuper du curage. Ce n’est pas dans le sens vertical , cest dans le sens horizontal que doit se trouver la dimension la plus * grande de cette ouverture ; il est facile de l’étendre beaucoup , dans ce sens , et de la dissimuler , en quelque sorte , sous un rebord du trottoir.
Il faut éviter, autant qu’il se peut, de faire traverser les ; égoûts par des conduites de gaz. Si on ne peut se soustraire a cet inconvénient, on enfermera le tuyau à gaz dans nn manchon en fonte. Au faubourg St-Honoré , à Pans, des inbitrations de gaz s’étaient fait jour dans un conduit encore en construction 5 un ouvrier, voulant prouver quil n ya^ai aucune fuite d’hydrogène carboné , jeta , par l’œil d un regard de l’égoût , nn morceau de papier allumé ; a 1 instant , ditM. Chevalier, le gaz enfermé dans cette galerie s’enflamma, i y eut détonation; trois tampons des regards de l’egout sautèrent en l’air; mais il n’y eut heureusement à regretter que i quelques vitres cassées dans les maisons voisines. ^
Ce sont les dispositions des localités qui doivent déterminer, , dans chaque ville, la direction et le nombre des égouts. La ,
règle générale serait d’établir un canal couvert dans chaque rue, ;
recevant les eanx ménagères de chaque maison par un pe i conduit particulier, et venant déboucher dans un égoùt central.
Il faut cependant qu’on le puisse; ni Paris ni Lyon n on la faculté de donner une pente suffisante à leurs égoùts , qui ont à peine un millimètre de déclivité par mètre de longueur , et qui ne sont tenus li])res que par le travail d’hommes qui parcourent ces galeries une ou deux fois la semaine. es impossible d’abaisser le niveau de la Seine et de la Saou , ainsi que celui de nappes souterraines qui, sur p us points de Paris , sont assez rapprochées de la surface u
pour gêner l’établissement des caves. Beaucoup de maisons , d’ailleurs, sont cà une grande distance de la voie publique,beaucoup sont en contre-bas du sol ; beaucoup ont leurs fosses d’aisance construites au-dessous même du sol des caves.
Les procédés du curage sont du ressort de la voirie ; Parent- Ducbcàtelet les a décrits avec soin, et nous devons renvoyer à son livre. Selon ce médecin, les ouvriers qui travaillent aux égoûts, se portent fort bien et vivent tout aussi longtemps que d’autres. Il veut, avec raison , qu’ils soient bien nourris, bien vêtus, qu ils évitent l’ivrognerie, et qu’ils ne travaillent qu’ après avoir enveloppé leurs pieds , leurs jambes et la partie inférieure des cuisses, de bottes en cuir imperméable, ou, ce qui vaut mieux encore, en caoutchouc. Au reste, les chances du curage varient selon 1 état de l’air atmosphérique dans l’intérieur du conduit. Il est des égoûts qui sont infectés et d’autres qui ne le sont pas. Le genre d asphyxie dont ces travaux peuvent s’accompagner, a beaucoup d analogie avec celui des fosses d’aisance ; on a vu que les gaz délétères des égoûts étaient surtout un gaz ammoniacal et l’hydrogène sulfuré.
§ Enlèvement des boues et des neiges. Voirie.
Les rues , pendant les temps humides et de pluie , sont couvertes d’une boue diffluente, qui est une cause d’insalubrité et un obstacle à la circulation; il est facile de maintenir très propres celles que traverse un ruisseau d’eau courante ; mais peu possèdent cet avantage. Il y a donc lieu , dans les grandes villes , à 1 organisation d’un service de nettoiement des rues.
Sa nécessité a été sentie depuis longtemps, quoique la pratique regu lere de ce nettoiement se soit fait attendre. Déjcà, vers la fin U quatorzième siècle, le prévôt de Paris infligeait des amendes a ceux qui déposaient dans les rues des fuerres, fiens, boes, or lires, e c. L extreme malpropreté des rues de Paris , h cette
poque > 6st révélée par ces paroles d’une ordonnance de Lnarles VI , rendue en 1388 :
■ Es pavemens des chaucices qui y sont ( dans Paris), lesquels ■ sont moult empiriez et teilement decheuz en ruine et doma- • giez , qu en plusieurs lieux l’on ne peult aler à cheval ne à " Charroy, sans très grant périls et inconvénients., et avec
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» ce icelle ville a esté tenue longtemps , et encore si orde, et si » pleine de boes , fiens , gravois et autres ordures que chacun
» a laissié et mis communément devant son huis que c’est
» grant horreur et très grant déplaisir à toutes personnes de » bien et d’honneur; et sont ces choses en très grant esclande,
» vitupère, et déshonneur d’icelle ville, et un grant grief ou >. préjudice des créatures humaines demourans et fréquentans .. en nostre dite ville, qui par l’infection et punaisie desdites « boes, fiens et autres ordures, sont encourues ou temps passé en « griefs maladies, mortalitez et infirmitez de corps , etc. »
Toutes les rues qui ne sont pas arrosées par une eau courante ne sont maintenues propres qu’avec une extrême difficulté ; plus leur niveau est bas , et plus la circulation des passants et des voitures y est active, plus la boue est abondante dans lasâison des pluies. Mais ces conditions fâcheuses ne sont qu’une raison "de plus pour attaquer avec ténacité la malpropreté de la voie publique. Dans beaucoup de villes , 1 administration municipale confie exclusivement le nettoiement des rues aux pluies d orage; c’est oublier l’un de ses premiers devoirs.
Le service de propreté des rues se compose de l’enlèvement journalier et régulier, non-seulement des boues ou des neiges et glaces , mais encore des immondices de chaque ménage , qui doivent être déposées sur un point désigné de la rue , à une heure donnée, avant le passage des tombereaux. Tous les habitants des boutiques sont tenus de balayer devant la maison qu’ils habitent; une partie de ce soin échoit de droit aux portiers. Viennent ensuite des tombereaux , peu différents , quant a leur construction, des tombereaux ordinaires, mais dont les planches sont jointes assez exactement pour ne laisser échapper aucun liquide. On les emplit de rue en rue, avec une pelle ; c’est leur conducteur qui est chargé de ce travail. Toutes ces immondices sont transportées à grande distance hors des villes , et jetées dans un lieu désigné. Si le tombereau est chargé de neiges , de glaces ou de boues diflluentes, on le vide dans la rivière, voie d’émission la plus voisine et la meilleure. Le Conseil de salubrité de la Seine a émis l’opinion que l’évacuation des boues, au moyen d’embarcadères sur la Seine , lui paraissait le sjstèmc e plus simple , le plus facile , le moins onéreux pour l’ Administra-
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tion, le plus utile pour l’agriculture, et surtout le plusavanta- I geux pour la salubrité publique. En adoptant ce système, les
1 boues de Paris, embarquées sur la Seine, iraient féconder au loin
; des terres ingrates. On se débarrasserait ainsi d’une multitude de foyers d’infection disséminés à deux ou trois kilomètres de rayon des grandes villes j qn ne verrait plus la voie publique encombrée de tombereaux d’un aspect dégoûtant: le service serait plus , prompt, plus facile , et non-seulement il serait moins onéreux pour l’Administration , mais il arriverait encore que le prix des 1 boues solderait, au moins, la dépense de ce service.
Ces observations ne sont pas applicables seulement à Paris beaucoup d’autres villes peuvent en profiter. Il y a des inconvénients, quant à la salubrité, à permettre le dépôt permanent I autour des villes, de leurs boues et de leurs immondices j c’est constituer des foyers d’infection dans des campagnes , dont I l’état sanitaire mérite une grande considération.
A Bruxelles, dans les temps de pluie et de neige, la quantité de boues qui sont enlevées de la voie publique , varie de 250 à 300 mètres cubes j on se sert pour cela de tombereaux jaugeant, les uns 0”,7I centimètres cubes, d’autres I mètre 30 centimè- I très, et les plus grands 2 mètres 60 centimètres. Ces boues sont transportées sur une esplanade assez étendue, qui est comprise dans 1 enceinte de la ville. Elles y sont amoncelées en un tas disposé de telle manière, qu’un côté de sa base s’ appuyé sur le quai d’un embrancbement du grand canal de jonction de 1 Escaut à la Sambre. Les cultivateurs viennent enlever ces boues lorsqu’ eUes sont desséchées, et s’en servent, à l’état de terreau , comme engrais pour les terres fortes et pour les prairies. La ferme des boues rapporte, à Bruxelles, 36,000 fr ^ Le simple balayage des boues diffluentes dans lès rues nui n ont pas de cours d’eau, a plus d’inconvénients que d’avanL ges . d ordinaire le point le moins malpropre de la voie publique est celui que l’indolent balai des ouvriers employés à cette esogne, na pas encore atteint. Bamassée en amas jusqu’auîpres du rebord de la dalle des trottoirs ou des quais, la boue se recouvre dune croûte quia trompé plus d’une fois le pied du ! passant. De tous les moyens de nettoiement, le meilleur c’est ; une grande masse d’eau courante qui se prédpite, ctrgée de
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boues délayées, jusqu’au dehors des égoûts. Après celui-là , vient le service des tombereaux , parcourant régulièrement , à des heures données , toutes les rues de la cité , et en nombre proportionné aux besoins.
On arrose, en été, la voie publique, dans les villes bien tenues ; c’est une bonne opération quand elle est exécutée avec intelligence. On sait comment on ^nocède ; des chevaux promè- . nent un tonneau, dont la partie postérieure répand l’eau par j
mille jets sur la surface du sol. L’atmosphère est rafraîchie , et ■
le dégagement si incommode de la poussière est réprimé. Il est | encore un autre moyen de pourvoir à l’ état sanitaire des rues et des places publiques.
§ 5. Urinoirs; latrines publiques. — Il s’est établi dans les grandes villes, et surtout dans quelques-unes , une habitude non moins blâmable sous le rapport de la salubrité , que blessante pour la décence : les hommes croient avoir le droit d’uriner en plein jour sur la voie publique encombrée de passants. Beaucoup prennent à peine quelques-unes des précautions qu’indique l’honnêteté , et plusieurs s’en dispensent toutà-fait. Cette habitude grossière, si honteuse pour la civilisation, a des inconvénients de plus d’un genre ; on est souvent embarrassé pour circuler dans les rues quand on a au bras une femme et pour soustraire sa sœur ou sa fille a un dégoûtant aspect.’ Incessamment imprégnés d’urine dont les sels attirent des nuées d’insectes , les murs de nos maisons exhalent une odeur fétide, et deviennent des foyers d’infection. Cet inconvénient est moins sensible dans les villes dont les maisons ont leui entrée eonstamment fermée; il est porté au plus haut degre chez celles dont les allées sont ouvertes pendant le jour. Pyomhie d’individus sans vergogne ne prennent pas même la peine d entrer dans une allée , et s’adressent, en plein jour, au premier pan
de muraille qui se présente a eux.
cê nUpoiattout En général , le peuple tient peu a la pro-
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i cloaques. Nous ne connaissons rien de plus repoussant qu’un ! tel usage ; rien n’est à nos yeux plus indécent. Nous voudrions I qu’il fût réprimé par l’Administration j nous désirerions que 1 tout agent de police eût le droit d’arrêter et de conduire dei vaut le commissaire, tout individu surpris eu flagrant délit I d’uriner en plein jour, dans une rue fréquentée. On serait bien I peu pénétré des principes de la salubrité , si on trouvait que nous I entrons ici dans des détails trop infimes.
Cependant il y a des exigences de circonstance qui rendent indispensable la rencontre d’un lieu pour les déjections, siir- , tout dans les villes d’un immense parcours , comme Paris et Londres. Toutes les éventualités doivent être prévues : il faut un de ces lieux dans le voisinage des théâtres et de quelques autres établissements. Cette nécessité a suggéré l’excellente pensée j de la construction d’urinoirs et de latrines publiques, disposés I de telle sorte, que la décence est parfaitement respectée, et que i la salubrité ne l’est pas moins. Tl y a deux sortes de latrines h publiques : celles-là sont des cabinets d’aisance rétribués, qui I sont tenus avec propreté et le plus grand confortable possible;* celles-ci sont gratuites, publiques dans toute l’acception du mot, et construites avec moins de recherche, quoique avec la même 1 intelligence des conditions de salubrité.
Le système à choisir pour que le récipient des matières féeales une devienne pas un foyer d’infection, varie selon les localités.
^ Lorsque les latrines publiques sont établies sur un quai (ce sont |i les mieux disposées), il n’y a pas de réservoir; les matières tombent dans le courant du fleuve , qui les entraîne. Si elles sont situées sur une place ou dans une rue très fréquentée, on fait ■nécessairement usage des fosses mobiles, au moyen desquelles tout dégagement d’émanations fétides devient impossible.
Il ne faut pas croire que la construction des latrines publiques soit facile, même sur l’alignement des quais; elle présente à 1 architecte de très grandes difficultés à résoudre Un h des premiers points à établir, c’est la chute des matières I dans un courant toujours pourvu d’une quantité d’eau suffisante; il faut qu’en aucun cas les déjections ne tombent sur ! le sol. L’aménagement intérieur mérite beaucoup d’attention.
S il y a iilusieurs sièges, aucune communication ne doit exister
\\2 lathines publiques.
de l’un à l’aatre. Les individus qui les occupent simultanément i ne doivent point se voir; il faut encore qu’ils ne puissent être aperçus d’aucun point de la voie publique. C’est aux abords des ponts qu’on place d’ordinaire ces cabinets.
Les latrines publiques sont construites en pierres de taille Le siège n’est point percé d’un orifice circulaire ; c’est le rebord en pierre d’une ouverture allongée et assez étroite. Il n’y a pas de tuyau de chute, hors quelques cas exceptionnels. Le plancher est dallé ; c’est quelquefois une grille en fonte ou en fer qui en tient lieu ; un toit eu pierre recouvre le cabinet, qu’une lanterne à gaz éclaire pendant la nuit.
Nous avons vu les latrines publiques de Londres, de Paris et de quelques autres capitales; nulle part elles ne sont faites avec autant de solidité et d’intelligence qu’à Lyon, où eUesi ont atteint la perfection du genre. A Londres, beaucoup d’uri-| noirs (qu’il ne faut pas confondre avec les latrines publiques) | présentent , à leur partie supérieure , un filet d’eau courante qui lave constamment le tuyau d’émission. • .,
On a cherché à protéger de différentes manières les murailles | des é°-lises et des établisse ments publics , contre la grossière habitude qu’ont nombre d’individus de les souiller de leur urine ; elles ont peu d’efficacité. La mesure la meilleure, c’est l’mter-^ vention vigilante de la police. Ce n’est point toujours par la| persuasion seule qu’on peut faire l’éducation des masses , en| matière de salubrité; sans des ordonnances municipales ap-| puyées sur une pénalité, nos villes deviendraient d’impurs cloa-^( ques. Nous ne réclamerons nullement l’indulgence de nos, lecteurs pour l’étude que nous venons d’aborder : il n’y a point de fait indifférent en hygiène, il n’y a point de detail oiseux J pour nous, lorsqu’il s’agit de déterminer les meilleures condi-^ lions sanitaires d’une grande ville , et surtout lorsque, a la ques-| tionde salubrité, viennent se joindre des considérations fournies^^
par la décence publique.
SAUJÎÎIirrÉ DES ATELIERS.
CHAPITRE V
DES^ÉDIFICES DESTINÉS A RECEVOIR UNE POPULATION AGGLO- MÉRÉE , ÉTUDIÉS AU POINT DE VUE DE LA SALUBRITÉ.
Les bâtiments qui sont destinés à receYoir sous le même toit un grand nombre d’individus ont des conditions spéciales de salubrité,- ce qui convient aux habitations particulières, ne leur est point applicable sans modification. Il leur faut des procédés différents de chaulîage et de ventilation ; ils ont besoin d’une plus grande quantité d’air atmosphérique ,- enfin ils sont, en général, exposés à l’action de foyers d’infection plus nombreux OU plus puissants. Chacun de ces édifices a une destination spéciale , dont il faut tenir compte dans l’application des mesures sanitaires qui doivent leur être appropriées : les uns sont habites par des enfants, les autres par des adultes; il en est qui gardent leurs habitants seize ou dix-huit heures sur vingt-quatre; d’autres ne sont occupés que pendant quelques heures de la soirée. Dans beaucoup, l’air est vicié, non-seulement parles émanations d’un nombre considérable de personnes , mais encore par des gaz qui se dégagent pendant la pratique de certaines professions. Ceux-bi renferment un grand nombre d’individus a qui il n’est pas permis de respirer une autre atmosphère • encore plus peuplés , ceux- ci sont encombrés par des lits de malades, et réclament l’ensemble le plus complet et le mieux entendu possible des moyens de salubrité. Les habitudes et le genre de vie ou de profession des individus que reçoivent les ifices publics ne sont pas des circonstances indifférentes • une caserne ne doit point être tenue comme un séminaire , et l’bvgiene d un vaisseau n’est point celle d’un atelier de filature foutes les fois qu’un grand nombre de personnes habitent sous un même toit, des conditions de salubrité deviennent in-
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dispensables. Elles varient selon la durée du séjour de ces individus dans la demeure commune, et encore selon l’àge, la profession et bien d’autres circonstances qui seront indiquées en leur lieu. L’étude des causes d’insalubrité qui sont particulières à chacun des grands établissements publics , conduit naturellement à l’indication de mesures sanitaires spéciales ; ce sont ces modifications qu’il est temps de passer en revue. Nous nous renfermerons dans 1 exposition des faits généraux.
§ 1 Salubrité des ateliers et fabriques. Il n y a pas longtemps qu’on s’est occupé des conditions sanitaires des fabriques et des ateliers; encore ne l’ a-t-on fait que dans un assez petit nombre d’établissements des grandes villes industrielles. Partout ailleurs, ni la loi ni la poliee administrative ne prennent le moindre souci de la santé des ouvriers ; eUe est abandonnée à l’inexpérience ou à la cupidité des entrepreneurs : tant d’insouciance a porté de tristes fruits; alors même qu’on a fait la part de l’exagération , la condition misérable d’un grand nombre de travailleurs n’en est pas moins un fait prouvé. Des enquêtes officielles et les recherches de quelques hommes spéciaux l’ont montrée ce quelle était, et le mal a paru si grand que l’administration s’en est préoccupée. Elle a voulu savoir ce qui se passait dans les ateliers ; une loi a réglé le travail des enfants; d’autres, qui ne sont pas moins nécessaires, ne sauraient tarder.
La vie de l’ouvrier est moins longue que celle des hommes qui sont dans d’autres conditions; ce fait encore est incontesté r elle est souvent compromise par des maladies souvent inhérentes à la profession, et iilus souvent lentement amenée par la misère. A une vieillesse anticipée, vient s’unir, pour beaucoup de travailleurs, le mal d’une constitution débile ; et ce n’est point tout encore : la mortalité est bien plus grande chez les enfants d’ouvriers que chez ceux des riches.
C’est un tel état de choses qu’il faut changer. Il fut un temps, encore bien rapproché de nous , où la mortalité chez les enfants trouvés était effrayante ; peu de ces malheureux survivaient. Ils sont protégés maintenant par tant de précautions et par des mesures hygiéniques si bien entendues , que leurs chances de
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Tie sont, à peu de différence près, celles des enfants légitimes. C’est une révolution analogue qu’il faut obtenir dans la condition des ouvriers; ils ont droit à être bien nourris, bien vêtus, bien logés : le travail doit leur obtenir, non-seulement le strict nécessaire, mais un peu plus. S’il n’est pas possible de les faire tous riches , on doit , et on peut , leur procurer un air pur , des eaux pures et abondantes , enfin les conditions de salubrité indispensables au maintien de la santé , sans laquelle il n’y a pas de travail profitable. Ces principes ne sont pas une utopie de philanthropes, ou une flatterie adressée à la classe ouvrière; ils n’ont rien qui ne soit parfaitement réalisable. Les administrations municipales peuvent beaucoup à cet égard : il ne s’agit, pour elles, que de vouloir, et de vouloir toujours.
Les ateliers présentent des différences très nombreuses : ceuxlà ont de grandes dimensions . et reçoivent beaucoup d’ouvriers des deux sexes et de tous les âges ; ceux-ci sont des chambres qui contiennent seulement un ou deux métiers. Les uns n’ont d’autres causes d’insalubrité que celles qui résultent du fait de la réunion d’un certain nombre d’individus sous un même toit; les autres fatiguent leur population par leurs émanations incommodes ou malfaisantes. Ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions ; on ne saurait même poser comme règle "énérale qne tout atelier doit être bien chauffé, bien aéré ou bien ventile. Il en est qui sont placés , à dessein , dans des rez-dcchaussee on dans des caves obscures, humides et sans renouvellement d’air : on choisit ces locaux tout exprès pour con server à certaines matières premières de la souplesse de la moiteur et de rélasticité. D'autres ont une température extrêmement elevee, a raison des opérations qu’on y pratique Les grands ateliers qu’habitent quarante . elqurnie ou soixante ouvriers, ne sont pas insalubres, si l’air esTsiSsar men renouvelé, et s’ils sont convenablement chauffés Une petite fabrique ou une chambre occupée par un seul métier est très souvent dans de mauvaises conditions sanitaires en effet’
^ '"«"Pl’ortiMe, l’atinosphère est rendue fetide par des émanations de tous les genres. Un lit, les objets et provisions de ménage, un poêle, se disputent l'espace- enfin latrines sont presque toujours très mal tenues. Mais quand
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un grand atelier est insalubre , il pont Être considéré , par les popiüations industrielles, comme une calamité. Les émanations du corps des ouvriers qui y sont entassés sont fâcheuses, en raison du nombre des individus réunis sous un môme plancher, de l’espace qu’ils oecupent, et de la durée de leur séjour dans
la fabrique. , , . , v ^ Vn,
Une des premières conditions pour la salubrité d un ateliei ,
c’est la ventilation. Des dimensions de la fabrique telles, que
chaque ouTrier soit assuré de la jouissance , par heure, de six
mètres euhes d’air atmosphérique, ne sont pas suffisantes, si le
reaonyellement de l’air n’est point facile et régulier. 11 a heu par les joints des portes et fenêtres, et par les cbemmees. En hmr le feu de la cheminée ou du poêle fait appel a 1 air extérieur,’ce qui n’a point heu en été; mais, dans la saison temnérée on peut ouvrir les fenêtres et les portes. On peut rambiner avec avantage le chauffage et la ventilation, ™ de calorifères et de prise d’air à V extérieur ; cest ce qui a etc ftit dans de grands ateliers. Le chauffage à 1'- chau^ ; fort usité eu Angleterre; il a été préconisé, ™ re- M Léon Duvoir-Lehlanc. Si on ne veut qu obtenu le le nouvellement suffisant de l’air, on emploira avec beaucoup d’avantage, soit les soupapes qui établissent en permanence des liles d’ai; extérieur, soit les plaques de smc perfore don nous avons parlé , soit les canaux en toile métallique. Quan
*%*faut^''mettre d’abord en ligne de compte l’ilge de 1 ouvrier. Dans beaucoup de villes iiidiistrielles. ^ ™ 8™ emploi des enfants dans les manufaetures i d une i» . . dent, et d’autre part, leur travail est a bas P ^ sidération peut être indiquée ; les ouvriers de cette
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dociles, el ou peut en abuser avec impuuité. Renfermé daus des mesures déterminées, le travail des enfants est fort convenable et ne saurait exercer aucune influence fàclieuse sur la santé ■ abandonné à la cupidité des entrepreneurs, il devient une des causes les plus dangereuses de la mortalité. Des enquêtes multipliées sur ce point ont révélé des faits de la nature la plus affligeante : on a vu que certaines filatures de coton ou de laine taisaient nue consommation énorme d’enfants, mis au travail
üsant, et obliges souvent <à se tenir debout, dans un air méphique pendant quinze ou seize heures. Placés dans de telles nditions , ces petits malheureux sont atteints par des infirmités précoces ; beaucoup meurent à la peine, et^eux qui sur m ent sont dévoués à une vieillesse anticipée. Ces abus si «raves ont etc portés au plus haut degré dans les .meTde vCr ne, ils ont excite des réclamations si vives, que la législation
ies d^uTr:
il- UC mut ans au moins • rlf> Lnif i la durée” de ce tr’avan‘?“ ‘T' T
sous la même condition d’i« ''‘T’
‘savail ;st considérrnl'raifd^ '“T" ““ aux enfants égés de moins de treize ans”' ’
qu’une nu’eMrciwT'li'en T' donniers, tisserands vivent mohis’ir t™’ “‘“‘«“>'s. cor-
les autres ouvriers , et n’ont m en général, que
différence dans la durée movo ^ ^"®«i Lonne. Cette
M. Lombard , à deux années ertroi par
ateliers de cette classe qu’il y a le " ^»us les
moins de renonvellement d’air atmoÏérf.r"’'’™-"^ ’
La trop grande durée du traviil u ^ ,
i""-™cc très fâcheuse ;ir i‘a"samé r”*
ta santé des ouvriers ;
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elle épuise les forces et ne laisse point un temps suffisant poulie repos et pour le sommeil. Ilfaut qu’elle ait de raisonnables limte ; cerlains artisans sont à l’ouvrage pendant sente même dir-hiiit heures sur vingt-quatre; e’est beaucoup trop. L homme ne peut supporter la fatigue que dans des bornes ’
eu dehors desquelles il compromet gravement sa saute. Bu travail modéré , mais régulier , conduit d'ailleurs a de plus grands résultats qu’un travail forcé et intermittent. Cettecon- Idération n’a point assez frappé quelques industriels , dont la cupidité inintelligente laisse à regret quelques heures de repos à Lrs malheureux ouvriers. Quatorze heures de travail, counérpardes intervalles de repos, sont une proportion très basante; elle doit être moindre de quatre heures pour les
^Tfaut que l’ouvrier soit bien nourri dans sou atelier ; tout état qui nriui fournit point une alimentation saine et abondante est un mauvais métier. Hombre d’artisans ont grand appétit et peu de moyens d’y pourvoir; ils nar l’insuffisance des salaires , à faire usage f
Luvaise qualité. Beaucoup, même dans
vivent de pommes de terre et de soupes maigres. On peut s Weu uoLr à la rigueur, en ne mangeant que du pain noir e en buvant de l’eau, c’est ce qu’on voit dans les prisons; mais l’ouvrier qui travaille a besoin, pour entretenir ses forœs, d’une aUinentation stimulante. La viande lui ainsi que l’usage modéré d’une boisson fermente^ On nejait
rtX rsefla—t et ^ul «ie^eabU aliments Ï rissent grand nombre d’artisans , sans espoir ÿ un av en.r
“ult'des professions qui ne sont insalubres que par leur lemnénturc tort élevée; telles sont celles des boiilaugers , cui
Hiers torgeroiis, chauffeurs de machines ’t
r ^es Immmes vivent dans une atmosphère de 20 a lO , et
quelquefois bien plus Imrs
r.rc=.“-— r;—
santé.
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Dans certains ateliers, les ouvriers sont exposés à des accidents graves , par suite du jeu ou de la rupture des machines Ainsi, des couteliers-émouleurs ont été hlessés grièvement par les fragments de leurs meules, qui se hrisaient et volaient eu éclats. Entraînés par les engrenages des machines à carder et à ^er, d autres artisans ont été hroyés littéralement, ou mutilés
uue manière affreuse. On a peine à se faire une idée de l’extreme facilité et de la promptitude avec lesquelles les doigts le hordhhre des vêtements, ouïe bout flottant d’une cravate sont accrochés par les dents des roues. Toute résistance est impossible; 1-avaat-bras et le bras suivent la main, et bientôt an accident effroyable est arrivé.
Grand nombre d'ateliers sont insalubres par la poussière ou par es gaz qu'on y respire. Cette pous.sière est d'espèce diverse, tantôt minérale, tantôt végétale, tantôt animale te e,az ne sont pas moins variés : ceux-là ne sont qu'incommodes • eux-ci sont positivement dangereux. Ce n'est point ici leTei: de faire 1 histoire particulière de l’iuilueuce de chaque proies ion sur la santé de l'ouvrier, et nous ne devons poU aUer u-dela des aperças généraux ; un chapitre spécial passera eu revue les etablissements industriels qui sonf incommodes ou positivement insalubres. Les moyens de nrotéoer I» , es ouvriers varient nécessairement selon chaque “professTon'? mi,^ iCneore, nous ne devons pas sortir
Tl est des métiers qui exposent le visage et les veux au rhnr de parcelles minérales ou métalliaues • il ph'L i ^ d’autres qui condamnent l’ouvrier à vivre dm.
imprégnée de gaz délétères. On a proposé dans 1 usage fort raHnnn^i u • ^ ? clans le premier cas,
masque Robert permet de pénétre^ de sé”'' temps, dans un lieu remnli dp f a un certain
c’est uue sorte de bonnet n ^ méphitiques,-
lices au-devant des yZ deux 01^1
Ua tuyau de cuir teL e’ épaisse.
».«< 1. .Sî;
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et couverte entièrement par une étoffe de laine grossière. L’usage de cette trompe est fondé sur le fait suivant, observé dans les lieux remplis de fumée ; la couche d’air qui est la plus rapprochée du sol, contient toujours une moins grande quantité de cette fumée que les couches élevées; c’est donc la que la respiration doit s’alimenter. Le masque Robert a des mcouveuients; il entretient autour de la tête une grande chaleur, et la trompe est fort incommode. On l’a modifié très avantageusement : la trompe a été supprimée et remplacée par une sorte de cage , bourrée d’éponge, et recouverte de futaine; c’est le masque des pompiers. On imbibe l’éponge de liquides divers , que 1 air traverse en se dépouillant de ses principes déleteres.
De tous les moyens d’assainissement des ateliers , les meilleurs sont ceux qui consistent dans l’anéantissement des émanations insalubres, au fur et îv mesure de la production de ces gaz létèresi nous aurons occasion de répéter celte chimie et la phjsique ont rendu, sons ce ^
.n-ands sei-rices à l’industrie. On sait combien étaient malsai , les ateliers dans lesquels on bat le coton ; une tante et un duvet cotonneux couvraient tons les poi ver du corps des ouvriers, et pénétraient dans les narines dlnsla gorgeet dans les oreilles ■. l’invention d’une mécanique le batteur-ventilateur, a mis fm à cet
olus insalubre que les labriques de soude artificielle . elles vei sent dans l’atmosphère des torrents d’acide 10'd™cW»nq«éi les a assainies au moyen de condenseurs qui ^ J ^
passade. Le condenseur de M. Rongier, app iq ^ -
soude qu’on appelle fours doubles, parce qu on y produit
“nesrcependaut une cause d’insalubrité encore plus funeste
aux'otSrs que les émanations du
soufre ou des acides métalliques i c est la "‘'s*-'''
à prendre leur domicile dans “ uourrir
malsaines, dans des quartiers inlects, et 1
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d’aliments non-seulement grossiers ou avariés , mais encore en quantité insuffisante : elle les détourne de l’emploi journalier des moyens de propreté, qui ont sur la sauté une si grande action , et les fait vivre dans une anxiété morale qui tourmente et abrège leur existence. L’ouvrier qui a quelque aisance travaille davantage, se porte mieux et vit plus longtemps; le nombre et la gravité des maladies , ainsi que la mortalité, augmentent régulièrement chez les classes laborieuses , avec les privations et la misère. Un chef d’atelier qui asseoit ses chances de gain sur le bien-être de ses employés , calcule beaucoup plus juste que celui qui spéeule sur leur indigence. Donner à un ouvrier la faculté démanger, par jour, au moins deux soupes grasses et de la viande, ainsi que celle de boire une quantité modérée de vin, c’est faciliter beaucoup son travail. Il n’y a point d assainissement complet des ateliers , quoi que puissent inventer la chimie et la physique , si l’ouvrier manque de
§ 2. Salubrité des établissements d’instruction pu-
I BLIQUE : collèges, MAISONS d’ÉDÜCATION , ÉCOLES PRIMAIRES,
: SALLES d’asile. — Un père qui place son enfant dans un collège royal , n’a pas seulement à s’enquérir des moyens d’instruction offerts par cet établissement; son attention doit sé porter sur d’autres points non moins essentiels , la salubrité de a maison dans laquelle son fils va passer huit ou neuf années de sa vie. D’babiles professeurs et un bon système d’études ne suffisent point pour constituer ce qu’on doit appeler un bon collège : les détails de la vie matérielle doivent y être aussi bien entendus que ceux de la vie intellectuelle. L’organisme physique des enfants ne doit point être sacrifié au développement du cerveau; nos fils doivent sortir de ces établissements, non-seuement instruits, selon la mesure de leur aptitude , mais encore e surtout bien portants, et sainement constitués. Un bon college doit faire l’éducation du corps au même degré que celle e a pensee, et donner la santé en même temps que la science, ^out est donné à la culture de la pensée, le développement d action du cerveau a lieu aux dépens des forces physiques des autres organes i l’enfant devient savant, mais il deniLii chétif ,
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valétudinaire, pille et sujet à des maladies de la nature la plus grave. Un bon système d’éducation comprend réquilil)re qu’il faut constamment maintenir entre les facultés intellectuelles et les facultés physiques ; il a de puissants moyens à sa disposition pour modérer l’excitation, trop vive ou trop prolongée, de ces cerveaux si mobiles et si impressionnables. C’est l’emploi raisonné d’heures d’exercices , de récréations et de repos. La gymnastique , largement appliquée , est un correctif de la plus haute buportance contre 1 action énervante d études trop fortes 5 rien ne délasse de la fatigue de l’esprit aussi parfaitement que celle du corps. D’une autre part, l’enfant ne répondra à tout ce que ses maîtres sont en droit d attendre de lui , qu autant qu il sera en bonne santé; en d’autres termes, qu’ autant qu’U vivra dans une atmosphère salubre , qu’il sera bien vêtu , bien chauffé et nourri d’aliments sains et abondants. U y a beaucoup adiré sur l’hygiène des grands établissements d’instruction publique; nous nous bornerons à établir les faits principaux.
Il faut examiner, dans un collège, sa situation, les cpialités de l’air, celles de l’eau, la disposition des salles d’études, des classes, du réfectoire, des cours, des dortoirs, des latrines et des fosses d’aisance; l’alimentation sous le rapport du nombre et delà qualité des repas, le nombre d’heures distribuées aux études , à la récréation et au sommeil ; enfin, la tenue de l’infirmerie et l’organisation du service de propreté. D’autres considérations d’un ordre plus spécialement moral, ont beaucoup d’influence sur l’avenir physique des enfants; de ce nombre est la continuité de la surveillance. Dans tous les lieux où ils sont reunis en grand nombre , quel que soit leur sexe , et quel que soit le nom de l’établissement, collège, pensionnat, école primaire, salle d’asile, prison pénitentiaire, les enfants ne doivent jamais être seuls ni le jour ni la nuit; il faut auprès d eux un surveillant intelligent, non-seulement dans la salle d éludés et au réfectoire, mais encore pendant leurs jeux et dans leurs
dortoirs Cette règle est capitale .
Quand un collège a une population très nombreuse, ou a répartit en quartiers selon la force des études, qui marche d 01dinaire avec la différence des i\ges. Cette sage division 11 est pas sans importance sous le rapport de la salubiité. Des en au
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sept à huit ans n’ont ni les mêmes habitudes, niles mêmes jeux, ni la même force que des jeunes gens de seize à xingt ans,- leur corps plus frêle réclame plus de soins. Il y a plusieurs périodes dans le développement moral comme dans l’accroissement physique , pendant la durée de la vie du collège. La division en quartiers s’harmonise avec cette loi; elle s’oppose d’ailleurs à l’encombrement dans les salles d’études, au réfectoire et dans les dortoirs.
Un collège situé à mi-coteau ou sur une colline , dans une campagne , a un avantage incontestable de ^position , s’il possède des eaux pures et abondantes. On y respire un air bien plus sain que celui des villes , et les enfants ont à leur disposition des promenades très profitables à leur développement physique. Ils ont grand besoin d’air, de soleil et de lumière, éléments de salubrité qu’on trouve aux champs bien mieux qu’ailleurs. Mais d’autres considérations appellent les collèges dans les villes ; ils I y sont , au reste , fort bien s’ils réunissent de bonnes condi- I fions sanitaires. L’exposition des bâtiments au levant est la i meilleure; celle au nord est la moins favorable. Il importe que 1 le mur d enceinte du collège ne soit pas dominé par des maisons J d’une grande hauteur, qui prennent leur jour sur les cours , et qui leur enlèvent une grande partie de la lumière solaire. Il r n’est pas moins essentiel qu’il n’y ait pas , dans le voisinage immédiat du collège, de grands massifs d’arbres, source constante d humidité , des eaux stagnantes ou des fabriques à émanations incommodes ou insalubres: en un mot, un établissement d’instrucüon publique doit être situé de telle manière , que la ventilation y soit bien faite , et que le soleil y trouve un large et facile accès.
On a vu, ailleurs, quelles étaient les conditions d’une bonne eau potable; sa qualité ne doit rien laisser à désirer dans un college Sa quantité n’importe pas moins : il en faut beaucoup pour les besoins domestiques de l’établissement, pour le lavage des daUes et carreaux , pour le service de propreté, si utile à la santé des enfants, et qui a une si grande influence sur l’avenir. On a dit, avec beaucoup de raison, que la propreté est une demivertu : devenue une habitude , elle appelle presque toujours f autres bonnes qualités , par exemple, le goût de l’ordre et le
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soin de sa personne, qui est un ehemin à un grand progrès moral. Les enfants, dans chaque quartier, doivent se laver le visage au moins une fois par jour , et les mains plusieurs fois , non compris les cas d’urgence. Un maître d’études présidera à ces ablutions , et prononcera une petite peine disciplinaire contre les délinquants. La propreté est à l’ordre du jour dans un régiment , et tout soldat est soumis , sous ce rapport , cà une inspection incessante ; la moindre tache sur ses vêtements lui fait encourir une punition. C’est un exemple à imiter dans les établissements d’instruction publique , quoique avec un peu moins de sévérité. Tout collège bien tenu doit avoir des bains dans son enceinte.
Les considérations de salubrité qui sont relatives aux salles d’études et aux classes , ont pour objets principaux les dimensions de ces appartements relativement à leur population habituelle, la ventilation et le chauffage. Une salle d’études est destinée à recevoir trente élèves ; quelle doit être sa capacité d’après la loi des 6 mètres cubes par individu et par heure ?
6 mètres euhes, par élève, produiront 180 mètres pour les trente élèves 5 mais il faut que cette salle soit pourvue de ventilateurs assez puissants pour renouveler toutes les heures cette masse d’air de 180 mètres cubes. S’il n’en était pas ainsi , sa capacité générale de 180 mètres ne serait pas suffisante. Voici des proportions très convenables (on suppose les trente élèves de cette salle placés à deux tables et sur un rang par table) : longueur , 0,80 par élève ; pour quinze, ci 12,00. Distance aux extrémités de la salle, 4,00; total, 16 mètres. Largeur : deux taldes de 0,70 de largeur, 1 ,40. Distance des murs latéraux, 1,60 ; distance entre les deux tables, 2,00; largeur totale, 5 mètres; hauteur, 4 mètres 60. Une salle d’études ainsi disposée contiendra un volume d’air de 368 mètres, c’est-à-dire 12 métrés par enfant , au lieu de 6. Rien n’est plus facile que d’approprier ces chiffres à un nombre quelconque d’élèves dans une salle d’études , au moyen d’un 'calcul de proportion.
Un bon système de chauffage n’est guère moins essentiel M. Péclet pense que dans les maisons d’éducation, un apparei il nique doit être établi pour le chauffage et la ventilation es dortoirs, des salles d’études, des classes, des salles de récréa-
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tion et du réfectoire,- il le préfère à cette multitude de poêles I dont ou fait usage : selon lui , un calorifère à fumée ne convient [ point, parce que, les bâtiments occupant une trop large surface,
I il y a de trop grandes pertes d’air chaud. Comme le chauffage ne t doit pas être continu, le système à vapeur avec quelques poêles I à eau chaude, serait le plus convenable; des poêles chaufferaient 1 les pièces qui ne doivent pas être ventilées : mais l’établissement ÿ de cet appareil unique pour la ventilation et le chauffage est fort ri coûteux, et bien rarement possible. Le moyen le plus simple et le || plus economique, suivant M. Péclet, pour chauffer une salle I: d etudes, consiste à se servir d’ un poêle en métal ou en terre cuite I recouvert d’une enveloppe en tôle ouverte par le haut. On le place il dans la partie de la pièce qui est opposée à celle où se trouve r la cheminée. L’intervalle du poêle et de la double enveloppe r communique avec l’extérieur, et le tuyau du poêle traverse la j: salle pour se rendre dans le tuyau de la cheminée. Dans les I' classes , comme l’espace est occupé en grande partie par les gra- 1 dms, 1 entree de l’air chaud et la sortie de l’air vicié auraient né- I cessairement heu d’un même côté, et dans la partie la plus basse, j . Peclet consedle de placer le poêle à double enveloppe en avant de la chaire du professeur, et de faire aspirer l’air pur par
' To- d’orifices situés cà une hauteur de 0“ 40‘=
I a ü 50 , et qui aboutiraient cà la cheminée. Ce professeur iu-e competent sur ces matières, préfère le chauffage^intérieur à^ea^’u I chaude et basse pression, au chauffage cà vapeur, parce que Tes I appareils sont plus simples et plus faciles cà diriger, parce qu’ils
d'êTrfnXfe «n‘ P<=u besom
pl«s eonsidécbles dans
i salles de
-créai, „„ des grands froids; i, est rarenent nécessaire
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d'entretenir beaucoup de chaleur dans ces pièces , les jcnx si ani-
^ -I _ +înrmAnf lîpll -
més des enfants en tiennent lieu.
Il est également peu nécessaire de chauffer les dortoirs ; cette partie si essentielle de l’intérieur des collèges et des maisons d’éducation , mérite d’ordinaire des reproches très graves. Il n y apas assezd-air, les plafonds sont bas, les lits si rapprochés qu'ils se touchent en quelque sorte. Les enfants passent chaque Lt au moins sept heures dans le dortmr : d faudra,! des lors 42 mètres cubes de capacité pour chaque ht. En admettant 3 mètres de hauteur; un lit devrait correspondre à 3 mètres de surface du plancher , et d' ordinaire cet espace en reçoit 3 ou 4. Un dortoir est destiné à nueUe capacité doit-il avoir pour être salubre, d apres 1^
L des 12 mètres cubes d’air, pendant la nmt et P“'
Cette capacité devrait être de 360 mètres répartis *
dimensions , hauteur , largeur et longueur. Mais ee ^
doit être renouvelé , et ces dimensions ne sont que le stiiet ne cessaire. Voici des proportions plus ™ ^
lits placés sur deux rangs : longueur; quin e hts de 0 Jo
l'un" ci 12". Distance, 1“ entre ^
Inno-ueur 28“ Largeur pour deux lits, 3 , j vt
t m, mur 0” 60“° d^ance entre les deux rangs de lits, ht au mui, ^ ’ hauteur, 4“ 50^ Cette ca-
9“ • total de la largeur ,6 4U . nauieui , , . • „
— ,Su;
pLI a min: de 28" de longueur, et plus de 6" 40“ de largeur ,
établissant une ventilation convenable. M. ‘
faire le cliaulloge et la ventilation ™
placé en dehors,etenétablissaM^
du sol. Pour la ventilation d C e, il
foyer dans la cheminée d appel , et de i oonve-
de 1" 50“ à 2”. 11 propose, comme la disposition la plus corne
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nable pour les dortoirs, de placer dans l’axe un certain nombre de poêles à eau chaude, chauffée par un foyer placé en dehors. Chacun d’eux serait mis sur l’orifice d’un canal qui communiquerait avec l’extérieur, et serait garni d’une enveloppe qui formerait autour de lui un espace annulaire, dans lequel l’air s élèverait en s’échauffant. Quelques petites cheminées en bois , appliquées contre les murs et ouvertes à une petite distance du sol, feraient écouler 1 air comprimé parle mouvement de l’air chaud. Le chauffage de l’eau pourrait avoir lieu le soir, et la ventilation s’effectuerait par le refroidissement du liquide. Pour la ventilation d’été, on fermerait les orifices inférieurs des cheminées, et on ouvrirait d’autres orifices, percés sur leurs faces latérales cà 1“ .50' de hauteur. Pour un dortoir contenant quarante lits, deux ou trois poêles, renfermant ensemble 300 litres d’eau, sulBraient parfaitement.
Un moyen simple, selon 31. Péclet , d’obtenir une ventilation suffisante , c’est de placer, dans une cheminée ouverte par le bas un combustible brûlant avec lenteur , par exemple de la houille sèche ; des lampes pourvues de tuyaux de zinc rempliraient le même office.
Ces moyens sont exceUents sans doute, mais ils ont l’inconvenient grave d’exiger beaucoup de surveillance ; il faut penser chaque jour à leur emploi. L’usage, aux carreaux de fenêtres e a ffiile métallique ou des plaques de zinc perforées, serait P us sur ; ce qui vaut beaucoup mieux encore, c’est d’avoir des
dortoirs qui aient les dimensions données par l’hygiène. Tous
oivent etre éclaires pendant la nuit, et situés, non au reze-chaussee, mais aux étages supérieurs : un plancher est pré erable aux carreaux, qui tfou, pas d mcouvéLut, cepeudaut Mis sont recouverts duu tapis, ou du moins si chaque lit a le sien. Lapins extreme proprehS et un ordre parfait Vus l'aii guemcut et dans la tenue des lits , sont des conditions de ri-
Mcme observation pour le réfectoire ; il est bon que cette pièce soit chauffée, pendant les grands froids de Hiiver du m ms, et revêtue d’un parquet en planches i des dalles ,r lé sol rendent 1 appartement froid et humide, et leur eonlaet est sensible aux pieds des enfants. '
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Il est rare que les fourneaux de la cuisine soient bien disposés ri ms les collèges; on les chauffe souvent au charbon de bois, et c’est un inconvénient; le double courant qui s’établit si fadlement parla cheminée, renvoie dans la cuisine ““ l’oxvde de carbone produit pendant la combustion. M. Péclet conseille des fourneaux dont il donne la description , et qui sont chauffés à la houille : il s’y fait toujours un appe res puissant de dehors en dedans, et la chaleur perdue est utilisée pour chauffer l’eau nécessaire aux differents services.
Très peu de coUéges ont un bon système de latrines et de fosses d’aisance; c’est cependant un point bien important pour la salubrité. Les cabinets ne sont pas tenus avec propreté; ils ne sont point pourvus de syphons , et laissent dégager au dehors es équations des matières fécales. Ils doivent être compl tement inodores , ainsi que les fosses, dans les etablissements
d’instruction publique : un simple ^
nronretc apprendra ce qu’il faut penser de la tenue du collé e.
L Ll dara les cabinets d’aisance du collège , doit etre revetu d’ une ’plamie de plomb ou de sine , disposée en pente vers un tirqiü communique avec le tuyau ^ nose ses pieds sur deux plaifues épaisses qui lui seivent oe !t dninui Ou garnira les murs soit d’un ciment impermea-
m: soit de plaques de zinc, ce qui "
n l’anelaise, maintenus dans le plus parfait état de pio prête
"contiennent parfaitement h un collège. U faut à c aque .h^t un robinet coulant a votou^ pou ^^deji
lavages soit du sol, soit delà ^ dit
système de vidange , nous ^ coUéf^e doit choisir le
aUleurs, avec cette ^
Cf “ rtrfnt èJohtenu aujourd’hui sans
^uelqucs collèges !"et
les maisons voisines, e proviseurs ont
la lumière du soleil n y ' «oger pendant l’été, et
la très bonne attention t c es sau-
d’en faire souvent ^ ..eiitilées ; il est bon .
raient être trop spacieuses et ti \
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qu’elles soient plantées d’arbres, dont la végétation est un moyen d’assainissement de l’atmosphère.
Les aliments sont, en général, parfaitement convenables dans les collèges royaux; il y a, sous ce rapport, quelques observations à faire : une pourriture salubre et abondante est due
aux enfants , mais , cette condition première observée , il ne faut pas que le service de table aille jusqu’à la recherche et , jusqu’au luxe. A dîner et à souper, un plat de viande bien apprêtée, un plat de légumes , une soupe grasse, un peu de vin coupé avec de l’eau, un pain bien cuit, un peu de dessert ; du pain et de l’eau pour le goûter et pour le déjeûner, composent un ordinaire suffisant. Dans les maisons pénitentiaires, i les enfants ne mangent de la viande qu’une seule fois par sei; maine; leur régime alimentaire se compose de soupes maigres, i dun peu de légumes, d’eau et de 375 grammes d’un paiusa- ! lubre, mais grossier. Cependant ces jeunes détenus se portent foi t bien ; leur santé n est nullement altérée par la sévérité de f ce régime. Nous ne le conseillons certainement pas aux collèges royaux , mais il est bon , peut-être , de l’opposer aux plaintes peu raisonnables qu’élèvent souvent les enfants, et les parents
, quelquefois, sur la qualité et la quantité des abments dans I les collèges.
On sait combien la santé des élèves a gagné depuis l’introduction de la gymnastisque dans les établissements d’instruction publique , elle a combattu avec le plus grand avantage 1 influence enervante des études. Variés selon les indications qu on se propose de remplir et proportionnés aux âges, ainsi qu aux degres de force physique des individus , les exercices gymnastiques donnent plus de vigueur et d’élasticité à la pensée 1 en accroissant l’énergie de l’organisme. Un enfant peut supporter un travail intellectuel de dix ou douze heures survingV
i suffisTnts^d^^ intervalles cfnW «t de repos. Huit heures de sommeil,
' ce nestpoinUrop; on dort beaucoup et bien dans la jeunesse et rien ne repare mieux la dépense faite, pendant la 4ille en
' forces inteUectuelles et physiques. ’
L’infirmerie doit être , de toutes les parties du collège la nlus I-pre. „ieu, tenue et 1„ p,„e : ici les
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salubrité devraient être portées jusqu’à la perfection. Il en est ordinairement ainsi, et, presque partout*, les religieuses qui sont chargées de ce service le remplissent avec un zèle irréprochable.
Les conditions sommaires qu on vient de lire sur la salubrité dans les collèges, sont applicables aux autres établissements' d’ instruetion publique, institutions pour les jeunes gens , pensionnats de demoiselles , écoles primaires, séminaires, salles d’asile; il n’y a que quelques modifications de détail à observer dans l’application des principes.
M. Péclet a rédigé, en 1842 , d’après l’ordre du ministre de l’instruction publique , une instruction sur le chauffage et l’assainissement des écoles primaires et des salles d’asüe;nous en résumerons les dispositions prineipales. L’appareil doit présenter les conditions relatives au chauffage et à la ventilation , et satisfaire à quelques antres convenanees. Il faut qu’il soit d’une extrême simplicité, facile à réparer, à l’abri de tout accident; qu’il utilise la ebaleur le mieux possible; enfin qu’il soit placé dans la pièce elle-même, parce que le maître doit le diriger. On emploiera un calorifère dans lequel l’air sera chauffé, sans autre intermédiaire que celui de plaques métalliques. M. Péclet décrit avec exactitude eet appareil , dans son Traité de la chaleur; l’air chauffé se répand d’abord à la partie supérieure de la salle , et descend, par couches horizontales de même température , jusqu’au niveau des orifices d’appel , et par conséquent la température est sensiblement uniforme , dans toute la salle , à la même hauteur. Les calorifères doivent être plaœs aupri de l’estrade et surveillés par le maître; les tuyaux traversent la salle et y répartissent une chaleur uniforme. Pour les salles d’asile, il serait nécessaire, selon M. Péclet, de chauffer e de ventiler la salle et le préau. Dans la salle, le calorifère devrait être placé à l’extrémité opposée aux gradins occupes par les enfants, et il conviendrait de faire sortir l’air par des orifices très nombreux , percés dans les contre-marches des gra ms. L’instruction de 1842 complète ces indications générales.
S .3. Salurrité des prisons. - De tous les édifices publics, ceux qui ont le droit le mieux établi à la jouissance complété de toutes les coiiditions de salubrité, ce sont, sans contredit.
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prisons et les hôpitaux. La population nombreuse qui les habite n a pas eu le choix d’y venir ou de n’y pas venir ; elle est condamnée à y vivre, pendant un temps donné, par de graves maladies ou par les arrêts des tribunaux. Plus son malheur est grand , et plus il importe que des causes d’insalubrité ne viennent pas l’augmenter. Quand la justice humaine prive un homme de sa liberté, elle n’entend pas qu’cà la peine de l’emprisonnement , vienne se joindre la perte de la santé. Un prisonnier se trouve dans une situation toute spéciale par le fait de sa captivité; non-seulement il n’est plus libre , mais encore il est obligé de contracter des habitudes entièrement nouvelles, et se trouve dans des conditions morales et physiques très différentes de celles
qui lui étaient ordinaires ; du moins , faut-il que sa prison soit entièrement salubre. Le but de la loi est dépassé et l’humanité outragée, si, par sa disposition matérielle ou par son régime disciplinaire, la maison de correction compromet la santé du détenu. S il était possible d’en rendre le séjour plus sain que celui des habitations particulières^ il faudrait le faire : le seul bien matériel qui reste à. un prisonnier, c’est sa santé; qu’on le respecte donc, c’est un devoir sacré.
A ce titre , les prisons sont sous la surveillance toute spéciale des Conseils de salubrité, auxquels il appartient de décider, après un examen approfondi , si elles réunissent , au degré suffisant, toutes les conditions sanitaires désirables. Puisuue l’air atmosphérique ne peut parvenir au prisonnier qu’au travers des baireaux et sans soleil, qu’il soit du moins bien pur. Si le detenu ne doit boire que de l’eau, qu’elle soit de la qualité la eiUeuie : si la justice des hommes l’oblige de se nourrir d’un
S ’ ^o^i’^issant et bien pré-
P e. Des que la société, représentée par les tribunaux prend a sa charge le condamné, c'est à elle de veiller à ce „u dar»
see e‘t’biralTTn°'7‘^'’ ™ ™
“a:s^rpri":;;d're;j::L7„^
maison de détention est une absurdité m' ’ les dunensions d’nne prison , des saUes d’un hôpital , d'une
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caserne, de tous les édifices dans lesquels se trouvera une agglomération d’hommes, doivent être calculées d’après le chiffre de leur population présumée. Lorsque beaucoup de personnes habitent un lieu d’une capacité donnée et clos , il se fait, en peu de temps , un changement important dans la proportion des éléments constituants de l’air atmosphérique. Sous l’action incessante des organes respiratoires , il y a dans cet air moins d’oxygène et plus d’acide carbonique, et son insalubrité est d’autant plus grande, qu’il s’éloigne davantage de sa composition normale. Pour que la respiration ne soit pas gênée, il faut à chaque prisonnier .de 8 à 10 mètres cubes d’air atmosphérique par heure 5 il n’en est pas ainsi dans beaucoup de maisons de détention , où chaque homme peut k peine disposer de 4 ou 5 mètres cubes d’air par heure ; c’est un inconvénient ca-
pital.
La salubrité de l’air dans les maisons de détention, a beaucoup occupé l’attention du Conseil général du département de la Seine. On constrnit actuellement , à Paris , une prison cellulaire pour les prévenus; une Commission, composée de MM. Gay-Lussac, Dumas, Péclet, Pouillet , Boussingault , Andral et Leblanc, fut chargée de déterminer quelle masse d’air il fallait introduire, chaque heure, dans une cellule, pour donner à l’air une salubrité parfaite. Un membre de la Commission s’enferma dans une cellule, calfeutrée de telle façon que l’air se renouvelait, dans l’intérieur de la petitechambre, par un procédé de ventilation exclusivement analogne à celui dont on devrait faire usage pour la prison même. Ce point obtenu, on chercha à déterminer , par les moyens d’analyse les plus délicats et les plus précis , à quel degre de ventilation il fallait arriver pour que l’air sortit d’une purete complète. Cette expérience a prouvé qu’on dépasserait la limite en donnant à chaque prisonnier 10 mètres cubes par heure ; avec cette proportion, l’air sortait parfaitement pur d’une cellule fort mal construite de la Conciergerie. Pour maintenir a la xcntilation des cellules de la prison nouvelle la valeur déterminée pai la Commission , on introduira dans la cheminée centrale un appareil qui mesure l’intensité de la ventilation , chaque joui chaque heure, au besoin. Une température avec la même précision, régnera dans les cellule.' s , soit
jour, soit la nuit.
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Il faut des moyens coercitifs dans une prison : les détenus peuvent commettre des délits graves ; il eu est qui sont insubordonnés et indiscipliuables. Tout chcàtiment corporel est expressément défendu aux geôliers ; mais la peine du cachot est prononcée souvent : ce mot doit être défini. Un cachot n’est autre chose aujourd’hui qu’une cellule en pierre de taille, éclairée, aérée et placée au rez-de-chaussée. L’humanité ne permet plus aujourd’hui de jeter des prisonniers dans des trous souterrains sans air et sans lumière; il n’y a plus de cachots creusés audessous du sol dans les prisons modernes , et c’est à peine si on se sert des chaînes, comme moyen coercitif, dans quelques cas exceptionnels.
On peut se porter très bien dans une prison. Cependant, quelque bien quelle soit tenue, une maison de détention n en est pas moins un lieu dans lequel ou ne trouve pas au même degré qu’ailleurs, les conditions de salubrité nécessaires au maintien complet de la santé. La privation de la liberté entraîne a peu près celle de 1 exercice , du moins de l’exercice au grand air. Le prisonnier n y possède plus la quantité d’air et de lumière ■J dont il jouissait ailleurs ; on lui donne une nourriture saine , i sans doute, mais réduite h l’expression la plus simple, sous le lappoit de la qualité et de la quantité. Enfin, à ces causes débilitantes , il faut ajouter l’action des peines morales, beaucoup moins grandes , toutefois , dans les prisons , qu’on ne le croit ; généralement.
I Pour l’état de liberté, les chances de mort annuelles, étant I égalés h 1 , s’élèvent cà 3,84 dans les bagnes , et dans les maisons I centrales, h 5,00 pour les hommes, et <à 5,59 pour les femmes. Ainsi, l’emprisonnement abrège sensiblement la durée de la vie ;
1 nuit surtout à la santé des hommes dont la profession , avant ! eur condamnation judiciaire, était celle d’une vie active. D’après ; les observations personnelles de l’un de nous , faites depuis seize ! ans , la mortalité est plus grande chez les enfants, dans les pénitenciers, sous 1 inüuence de ces trois causes qui se lient , la I masturbation, les scrofules et la phthisie. Viennent ensuite les ! vieillards de soixante ans et au- delà ; la plupart sont usés par la I déhanché et la misère. Les chances de mortalité varient selon I le genre de la prison , abstraction faite de toute autre circons-
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tance accessoire. Dans les maisons d’arrêt, il y a beaucoup de maladies vénériennes et de gales , apportées par les prévenus , et peu de morts cà la suite d’affections chroniques ; les prisonniers ne font guère que traverser les établissements. Dans les prisons de correction et dans les prisons centrales , il y a peu de gales et d’affections syphilitiques; mais les phthisiques et les scrofuleux ont le temps d’y mourir. Les chances de mortalité sont beaucoup moins fortes dans les maisons de correction que dans les maisons centrales , à en juger du moins par celle dont l’état sanitaire est confié à nos soins ; on y voit infiniment peu de malades chez les adultes, et nous ne pensons pas avoir eu en seize années , sur une population moyenne de 300 détenus , dix maladies aiguës à traiter. Cette prison est parfaitement salubre , la ventilation s’y fait très bien, et la police des détenus est paternelle. On a dit qu’une prison n’était pas un hôpital, et qu’on y enfermait des condamnés , non pour leur bien-être , mais pour les punir. Un inspecteur général des prisons n’a pas craint d’imprimer ces cruelles paroles ; « Tout ce qu’on peut, tout ce qu’on doit exiger d’une prison, c’est quelle ne tue pas » ! Ce n’est pas ainsi que nous entendons le régime de ces étabhssements.Dien n’est plus absurde, no us l’avons dit, qu’une prison organisée de telle sorte, que les détenus y soient mieux nourris, mieux vêtus, et en quelque sorte mieux logés que dans l’état de
liberté; une philanthropie aussi inintelligente n’est autre chose que l’institution de primes au profit des criminels. Onne doit aux prisonniers que le strict nécessaire, mais ce nécessaire se compose pour nous, d’un air parfaitement pur et abondant , d aliments sains en quantité suffisante, de vêtements chauds , et du travail dans une température modérée. Une prison peut ne pas tuer , et causer par son insalubrité des maladies très graves ; c est ce que la loi n’a pas voulu. Elle condamne un prévenu , nous le redisons, à la perte de sa liberté pendant un temps donné, et non à contracter, sous l’influence d’un air malsain, des infiriiutes cruelles. Nous avons obtenu des faveurs très grandes pour les prisonniers commis à nos soins; on nous autorise a faire transférer immédiatement dans les hôpitaux, les aliènes furieux, certains malades qui ont besoin d’un traitement spécial , et tou es les femmes enceintes, lorsque l’époque de l’ enfantement appio-
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cho. Nous demandons beaucoup daus l’intérôt de nos prisonniers, et l’autorité supérieure nous accorde beaucoup. Le médecin d’une maison de détention doit à ses fonctions une infliience qu’il peut rendre très utile : toute la direction hygiénique de l’établissement lui est confiée. Quelle que soit la sévérité du règlement, il a le droit d’augmenter, quand il l’a jugé convenable, la quantité des aliments de certains détenus; il a tout pouvoir pour donner anx convalescents et aux malades du pain blanc, du lait, des mets plus variés et mieux apprêtés, du vin I de bonne qualité, et cette latitude qu’on lui laisse ne nuit point à l’ordre , et sert la cause de l’humanité.
Au point de vue de là salubrité, le corps de l’homme ne s’accommode pas au même degré du régime des prisons , selon que le sujet est un adulte ou un enfant ; celni-là résiste , celui-ci éprouve heaucoup plus fortement l’influence du milieu dans lequel il est obligé de vivre. Il faut à l’enfant une somme d’air ,
I de lumière et d’exercice qu’une prison ne saurait lui offrir ;
I en général , le voisinage des pierres de taille est fâcheux pour
lui. Cette influence de la vie des prisons devient plus défavorable encore, lorsqu’une prédisposition morbide antérieure augmente l’impressionnabilité de l’organisme, et c’est le cas ordinaire.
Il faut avoir vécu avec les prisonniers , et longtemps, pour les connaître; c’est une classe d’hommes cà part ; leur réforme est le principal objet que la société espère de l’emprisonnement , mais ce but est bien rarement atteint. L’introduction du travail obligé, dans les maisons de détention , a fait beaucoup pour le bon ordre , ainsi que pour la santé , et très peu pour la régénération morale : malgré les efforts incessants d’hommes religieux et leur surveillance continuelle , il y a une grande dépravation parmi les détenus. Leurs ignobles mariages ne sont plus possibles que par exception ; mais il est un vice désastreux contre lequel ont échoué toutes les précautions et tous les moyens de police, et ce vice, c’est la masturbation .
U est commun aux prisonniers adultes et aux enfants des pénitenciers; mais, mieux eu mesure pour lui résister, les uns échappent à ces conséquences, tandis que les autres sont énervés par leur funeste habitude, et précisément à un ilgc de la vie et
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dans des circonstances où l’économie animale anrait besoin de tontes ses ressources. C’est sous l’influence permanente delà masturbation que se développent, chez les jeunes détenus , des maladies meurtrières, dont les plus communes sont les scrofules et la phthisie. Les métiers sédentaires disposenlàl’ onanisme; cette observation a été vérifiée, au pénitencier, chez les cordonniers et les tailleurs. Pour contrebalancer, autant qu’il était possible de le faire, les résultats de ce vice., un des auteurs de cet ouvrage chercha, dans une prison dont il est le médecin , à introduire la gymnastique , qui devait suppléer à 1 insuffisance de 1 exercice et user , dans la fatigue physique , cette aberration morale dont la masturbation est le résultat. Accueilli avec faveur par l’Administration , ce puissant moyen de santé succomba bientôt sous la résistance passive de quelques employés ; il n en est resté que des promenades sur le chemin de ronde , et divers jeux dont les bons effets ont été remarquables. On essaya l’influence d’une grande impression morale . celle du spectacle des victimes de la masturbation arrivée à son dernier terme ; il n est pas de leçon plus éloquente que l’aspect de ces squelettes vivants , aux joues plombées et amaigries, au regard terne et vitreux , au teint livide et jaunâtre. On a conduit autour du lit de ces malheureux , ceux des enfants qu’on savait le plus adonnés à l’onanisme, et on leur a dit ; Voyez! Tentative inutile I ces enfants ne voyaient pas, et , pendant ce temps l’agonisant éteignait , dans un dernier acte , le souffle de vie qui lui restait.
Très peu de jeunes détenus meurent d’une maladie aiguë ; le plus grand nombre périssent d’ affections chroniques , dont la marche est presque toujours la même. Ils succombent complètement usés par le marasme, comme une lampe dont 1 huile a été consommée. Il est une maladie qui prend dans 1 enceinte des pénitenciers un accroissement fâcheux , ce sont les scrofules : rien ne lui est plus défavorable que l’insuffisance de lair, du soleil et de l’exercice; aussi ne tarde-t-elle pas a empirer dans
le voisinage des pierres de taille.
En principe, les pénitenciers sont très mal placés dans 1 enceinte des grandes villes ; leur place naturelle est aux champs : on les a faits industriels, ils devraient être agricoles. Il tau aux jeunes détenus beaucoup d’air , de lumière et dexeicice ,
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c’est ce qu’ils ne sauraient trouver que dans les travaux de la campagne. Au point de vue de la salubrité , comme sous le rapport psychologique, les établissements pénitenciers, comme les maisons d’aliénés , ne peuvent vivre sans inconvénients graves dans l’atmosphère des villes. Pour ramener à son état normal la raison humaine viciée chez l’aliéné par une lésion physique , et chez le jeune détenu par un mal moral , il faut écarter et les uns et les autres des grandes agglomérations d’hommes , et briser toutes leurs relations avec le passé pour leur reconstituer un avenir. L’établissement de l’abbé Pissiaux, auprès de Marseille , se recrute , en partie , dans le pénitencier de Perrachej il serait à désirer que le plus grand nombre des jeunes détenus y fussent conduits ; leur condition physique et morale ne tarderait pas à s’améliorer beaucoup.
Les Conseils de salubrité doivent s’occuper avec zèle des
prisons et de la manière dont les détenus s’y trouvent : c’est à eux qu il appartiendrait de constater, par des visites renouvelées plusieurs fois dans l’année , si les prisonniers sont convenablement vêtus , chauffés et nourris , si l’eau dont ils s’abreuvent est de bonne qualité , si leur pain est bien ce qu’il doit être. De teUes investigations ne font pas moins d’honneur aux administrateurs qui les ordonnent, qu’aux hommes qui les exécutent. Les plaintes des' détenus ne sont pas toujours fondées, à beaucoup présumais elles peuvent l’être, et dès lors
I autorité compétente doit en tenir compte , pour les prendre en considération, s’il y a lieu.
Le pain des détenus n’est pas toujours ce qu’il doit être , et plus d une fois , mal cuit ou fait avec des farines fermentées,
II laisse à la gorge une saveur acre et désagréable; toute fourniture doit être examinée au moment de son arrivée. Si la qualité du pain n’est point satisfaisante, tout doit être renvoyé immédiatement au boulanger, tenu, par son engagement, de remplacer immédiatement la fourniture laissée pour son compte en pain d’une qualité meilleure. On a introduit, à iaris dans le cahier des charges du boulanger, cette clause que les farines de première qualité contiendront dix parties
cÔnStinn ^ T Cette
condition et la saveur franelie des farines garantissent aux pri-
oiinieis un pain de qualité excellente.
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Il est, dans les prisons, un élément de salubrité dont nous avons eu occasion d’observer l’action puissante: cest le travail. Avant son introduction dans les maisons de détention, l’oisivité forcée entretenait beaucoup de désordres , et provoquait à des vices graves, au premier rang desquels il faut placer la masturbation. Ce n’est point tout ; elle était une cause réelle de maladies; nos souvenirs et les notes que nous avons recueilbes établissent ce fait d’une manière incontestable. Mais, depuis que le travail a été admis en principe pour tous les détenus, l’occupation active des forces physiques a réagi de la manière la plus favorable sur l’organisme. Occupé d’un métier souvent de son choix, le prisonnier s’est mieux porte; son travail lui a procuré un adoucissement matériel à sa condition, et a rendu plus courtes et plus agréables les heures de sa captivité. La mortalité a diminué dans l’établissement, et le gouvernement de la prison est devenu beaucoup plus facile. Les métiers qui plaisent le plus aux détenus sont ceux qui exigent du mouvement, par exemple, les professions de forgerons, de marbriers, de chaudronniers , etc. Un prisonnier qui travaille ne songe o-uère cà organiser des cabales ou des projets d’évasion ; il est d’humeur plus gaie, et son appétit devient meilleur. Son gain est neu de chose , mais ce salaire, tout modique qu il est, lui
exercices gymnastiques réguliers qu on d’abord , et qu’on a interdits dans la craii ne devinssent un moyen d’évasion.
SALUBRITÉ DES PRISONS
Les prisonniers adultes ont été couehés pendant longtemps les uns à côté des autres, sur une simple paillasse, posée immédiatement sur le sol; rien n’était plus insalubre et plus immoral ; nous avons réclamé souvent , et l’Administration a fait droit enfin à nos plaintes. Tout prisonnier doit avoir une petite couchette en fer, garnie d’une paillasse et mobile de telle sorte, que chaque matin le détenu puisse la relever et l’appliquer contre les parois de la muraille. Ce système est fort commode, il permet de tenir les dortoirs parfaitement propres. Le médecin de la prison a le droit d’accorder un matelas et des couvertures de supplément aux prisonniers qui lui paraissent en avoir besoin.
La propreté dans une prison est une condition fort essentielle de salubrité ; il est facile , avec une volonté ferme et persistante , de l’obtenir. Des détenus peuvent être chargés de ce soin, sous le titre de servants; ils acceptent très volontiers ces fonctions. î^ous voudrions que les ateliers, les dortoirs, le réfectoire, les escaliers et les cours fussent balayés tous les jours avec la plus grande régularité, sous la responsabilité des prévôts des salles. Nous avons exprimé, plusieurs fois, le désir que les détenus eussent à leur disposition une quantité d’eau plus considérable pour l’usage de leurs personnes, et que l’obligation de laver leur visage et leurs mains , à des heures déterminées, devînt un article du règlement intérieur. Propreté, sobriété , travail , telles sont les conditions principales du bienêtre des prisonniers.
Nous n avons pas obtenu encore une réforme satisfaisante dans le service des latrines, des urinoirs et des fosses d’aisance; il y a beaucoup à faire sous ce rapport. Quelques prisons sont bien tenues à cet égard ; mais dans beaucoup la malpropreté des cabinets d’aisance est intolérable. Cependant ü n y aura pas de salubrité parfaite pour les maisons de détention, tant que ce foyer d’infection n’aura pas été détruit. Nous voudrions aussi pour les prisons des vidanges complkement inodores , des sypbons aux tuyaux de chute des latrines, et es cabinets d aisance maintenus toujours dans un état de piopreté parfait. La disposition de ces cabinets qui a été indiquée pour les collèges, pourrait être appliquée aux prisons.
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Nous sommes persuadés que l’hygiène des prisons a pour résultat l’amélioration non-seulement de la santé des prisonniers, mais encore de leur état moral. L’habitude d’un travail régulier et des soins de propreté leur profitera dans le ])résent comme dans l’avenir, et il leur en restera toujours quelque chose.
§ 4. Salubrité des hôpitaux. — A toutes les causes d’altération de l’air respirable qui résultent de la réunion , dans un espace resserré, d’un grand nombre d’individus , viennent s’ajouter, dans les hôpitaux , des foyers d’infection d’une espèce particulière. Si les émanations du corps de l’homme en bonne santé vicient l’atmosphère , qu’on juge ce que doivent être celles des malades ; elles sont souvent de la nature la plus délétère et agissent dans jilusieurs circonstances comme un poison. Il est des maladies contagieuses sous l’empire desquelles le corps humain, profondément désorganisé , exhale des gaz qui les propagent au loin; beaucoup de fièvres graves et certaines gangrènes n’ont pas d’autre cause que l’encombrement des lits sous un même toit. Rien h est plus redoutable que les miasmes que dégage, sous toutes les formes, la population des grands hôpitaux; chaque maladie interne produit sou genre particulier d’émations, et pourrait être reconnu à l’odeur , par un sens exercé. Auprès de chaque lit est une chaise percée qui contient les déjections du malade, et contribue, pour sa part, à 1 infection générale. Les salles de chirurgie, ont, de plus, l’odeur des matières purulentes et des linges qui ont servi aux pansements; non loin de là , sont les amphithéâtres , les salles de dissection, le dépôt des morts : il résulte, de la réunion de tous ces agents d’infection, sans cesse en activité, une atmosphère générale dont l’insalubrité est extrême.
Et cependant cet air si redoutable peut être facilement assaini : toutes ces émanations si dangereuses dans leur ensemble et en particulier, peuvent être écartées ou détruites. 11 est possible d’entourer d’un air pur les malades, qui en ont tous un si grand besoin. Plus les causes de viciation de 1 air atmosphérique sont variées et nombreuses dans un hôpital, plus il importe de les eombattre avec vigilance. Tout le luxe des moyens de salubrité n’est ici, en quelque sorte, que le strict uéces-
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saire ; il doit être porté jusqu’tà la recherche. Ce sont les malades des hôpitaux qui doivent profiter, avant tout, des découvertes de l’hygiène ; ils ont un droit spécial h recueillir les premiers le bénéfice des applications de la physique et de la chimie , à l’assainissement de l’air, de l’eau et du sol. On ne saurait faire assez pour soulager les maux du pauvre gisant sur son lit de douleur, et pour multiplier en sa faveur les chances de guérison.
C’est aux hôpitaux surtout que s’appliquent les observations faites, dans ce livre, sur la nécessité d’un bon système de ventilation 5 nulle part il n’y a autant urgence de renouveler l’air atmosphérique. Tout malade doit avoir à sa disposition au moins 20 mètres cubes par heure d’un air très pur ; toute salle d’hôpital doit être si bien ventilée , que l’odorat le plus délicat n’y reconnaisse aucune odeur incommode , et que la température moyenne soit toujours de 16“.
Combien faut-il de mètres cubes d’air atmosphérique pour les besoins de la respiration? Il faut à un homme adulte un mètre cube , et à une femme 0™ 566 litres d’air atraosphé- } rique h 16». Combien de mètres cubes d’acide carbonique Il sont-ils fournis par un malade et par heure , par l’expiration?
I Selon les calculs de M. Poumet, l’expiration fournit par maï lade et par heure, pour un homme, 0” cube 0,22 litres; li pour une femme, 0™ cube 0, 12 litres et demi d’acide carbonique ' à 160. Combien faut-il de mètres cubes d’air atmosphérique î par malade et par heure , pour neutraliser les effets de ï l’acide carbonique ainsi formé? Tl faudra, par homme, pour I étendie les 22 litres d acide carbonique exhalés en une heure, 11“ cubes, et pour les 532 litres exhalés en un jour, 266“
: cubes. Enfin, combien de grammes d’eau sont-ils produits, par : malade et par heure, par les transpirations pulmonaire et cuta- ‘ née, et par l’évaporation des surfaces liquides ou mouillées qui se trouvent dans une salle? Selon M. Poumet, la transpiration ' cutanée exhale, en une heure, 60 grammes de produit liquide, 'et pour l’évaporation de ces 60 grammes, il faudrait fournir, ipar heure, 16 mètres cubes d’air à 16o. M. Dumas a trouvé l'quil brûlait en une heure, par l’acte de sa respiration, 10 grammes de carbone; selon les recherches de MM. Andral et
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Gavarret , un homme adulte bride , terme moyen , en une heure , 1
1 1 grammes 3 , et par jour, 27 1 grammes de carbone, dont chacun représente 1 litre 85 d’acide carbonique. M. Poumet a déduit les corollaires suivants de ses recherches ; pour sufïïre aux besoins de la respiration , et réduire à 2 pour 1 ,000 ( quantité normale) l’acide carbonique qu’elle dégage, comme aussi pour évaporer les produits des deux transpirations , la Ventilation des salles dans les hôpitaux , devra fournir , par malade et par heure, 30” cubes 200 litres d’air atmosphérique pur et à 16^ de température. Il faudra ajouter h ce chiffre, pour alimenter l’éclairage à l’huile et neutraliser les effets de l’acide carbonique qu’il produit , 7“ cubes 600 litres d’air par bec et par heure ; pour le même usage , l’éclairage au gaz devra recevoir 120“ cubes, 063 litres, toujours par bec et par heure.
Les travaux récents qui ont pour objet l’appréciation du renouvellement de l’air dans les hôpitaux , sous le rapport de condition de la salubrité , se distinguent par un caractère d’exactitude digue de remarque; d’habiles chimistes et des hommes versés dans les sciences physiques les ont portés fort loin; il ne s’agit plus que d’en faire l’application. On a vu , non d’après des conjectures vagues, mais d’après des calculs rigoureux et une patiente observation, combien la ventilation était impaifaite dans la plupart des grands établissements publics. M. Péclet déclare qu’tà l’exception de l’hôpital d’Alais , il ne connaît , aucun établissement de ce genre dans lequel 1 air des salles soit renouvelé régulièrement. On se contente, dit-il, de | donner aux salles une grande hauteur et d’ouvrir de temps en | temps les fenêtres; mais ces précautions sont insuffisantes, car, dans l’état de santé, il faut plus de 150 mètres cubes d’air ' à un individu par jour, et, dans les hôpitaux, la ventilation doit être beaucoup plus grande. Voici les principes que pose M. Pe- , clet ; r la ventilation doit être continue, le jour et la mut, dans ,, toutes les saisons, et être telle qu’il n’y ait pas de difféience L perceptible h nos sens entre l’air extérieur et l’air intérieur; | 2° la ventilation doit être établie, au moins, en raison de 10a \ 15 mètres cubes d’air par lit et par heure; mais les appareils j doivent être établis de manière à ce qu’on puisse doubler au j besoin ce volume; 3“ la chaleur transmise par les vities et pai ^
les murailles doit être fournie par le rayonnement de poêles h fumée, cà vapeur ou à eau chaude, placés dans les salles et servant en même temps aux usages ordinaires, parce que, la chaleur nécessaire à la ventilation étant très petite relativement à celle que transmettent les vitres et les murailles, le chauffage par l’air de ventilation exigerait que cet air entrât dans la pièce à une température trop élevée 5 4“ la sortie de l’air doit être produite par des cheminées d’appel, parce que les ventilateurs, mus par des hommes, ne présenteraient aucun avantage, et ne produiraient pas des effets aussi réguliers et aussi certains. Les foyers d’appel doivent être distincts des foyers de chauffage et être réduits au plus petit nombre possible. Chacun d’eux doit être à flamme renversée, et sans grille : onles alimentera soit avec de la houille, soit avec du coke, disposé de telle sorte que l’activité de la combustion ]3uissc être réglée au moyen d’un registre placé dans le canal qui amène l’air sur le combustible , 1 et que l’air chaud débouche au centre de la cheminée d’appel, au-dessous d’un chapiteau en maçonnerie qui le disperse dans la cheminée. Quant au mouvement de l’air dans les salles ,
' on peut l’obtenir en pratiquant un grand nombre d’orifices,
I d’une part; sous les lits, et d’autre part, dans le plafond; i une partie seulement de l’air traA>^erserait les chaises percées et s’écoulerait par des tuyaux particuliers; alors, dit M. Péclet ,
I les cheminées d’appel partiraient des combles. Ou peut aussi . faire arriver l’air chaud par un petit nombre d’orifices prati- ! qués dans le plancher, et le faire sortir en totalité par leschaises percées. La ventilation peut fort bien être obtenue par des poêles à double enveloppe et garnis de tuyaux intérieurs , ou par des fourneaux brûlant sous de vastes cheminées. Cette combustion appelle l’air extérieur, qui pénètre dans la salle par les fissures des portes et des fenêtres. Nous avons parlé autre part du très bon système de ventilation insensible établi, en Angleterre, au moyen de plaques de zinc criblées de petits trous et placées cà l’angle supérieur des fenêtres, ou en France, au moyen d’une toile métallique ; l’iin et l’autre de ces procédés sont fort bons.
Le renouvellement de l’air dans les hôpitaux est une question de vie ou de mort; il n’y a pas de salles de malades salubres s’il n’est régulier et complet; tout hôpital dans lequel l’air
atmosphérique demeure vicié, bien loin d’être un bienfait pour les classes pauvres , devient une calamité publique. Nous avons dit autre part comment devaient être situées les fenêtres pour la ventilation ; il faut qu elles soient placées en face les unes des autres , et divisées en compartiments , dont le supérieur puisse être ouvert ou fermé à volonté.
Nous savons très bien que la thérapeutique met à la disposition de l’art, des moyens de guérison très réels et très puissants. Nier la science médicale, ce serait un paradoxe; il n’est nullement égal pour un malade d’être entre les mains d’un médecin capable et prudent, ou d’un ignorant. Les hôpitaux sont le théâtre où l’art de gnérir déploie ses ressources avec le plus d’éclat; c’est là qu’il se crée de nouvelles ressources par le perfectionnement des procédés de la médecine et de la chirurgie; c’est là surtout que sa puissance n’a pas besoin d’être démontrée. Et pourtant, chose singulière! après avoir professé ces vérités, nous ne devons pas hésiter à proclamer deux faits capitaux qui, bien étudiés et bien compris, n’en sont pas la négation ; la médecine , privée du secours de l’hygiène , est frappée d’impuissance ; le salut des malades , dans les grands hôpitaux , dépend encore plus de l’hygiène que de la pharmacie.
Appliquées à tel ou tel malade en particulier , les diverses méthodes de traitement ne présentent pas les mêmes probabilités de succès ; il n’est pas indifférent , sans doute, dans un cas donné, d’employer une médication énergique ou expectante; cette vérité d’observation journalière ne saurait être contestée. Cependant elle ne paraît pas conserver toute son autorité, lorsqu’il est question de grandes masses de malades agglomérés dans un hôpital. Si on n’a égard qu’au résultat définitif, c est-à-dire au chiffre des décès, les différentes méthodes thérapeutiques semblent avoir des chances égales, et des médecins qui suivaient, dans leur pratique, des doctrines médicales très diverses, ont paru perdre le même nombre de malades. Nous donnons cette observation sans en tirer aucune conséquence, et surtout sans la présenter comme un fait d’une exactitude absolue. On ne saurait apporter trop de réserve dans de telles appréciations.
Lorsque des tables de mortalité sont dressées sur une grau e
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masse d’observations et pendant un nombre conside'rable d’années , elles méritent d’être prises en considération : il n’y a pas de hasard , en effet, pour des résultats qui se présentent tous les jours et toujours les mêmes. Toutefois encore, ne doiton pas se borner au simple examen des chiffres : dans des matières si complexes, ils ne nous paraissent pas suffisants pour tout dire ; la nature de certains faits est en dehors de l’arithmétique.
L’hygiène n’est pas tout dans un hôpital , mais elle est l’objet essentiel. Telle salle de malades qui passait à bon droit pour malsaine et presque meurtrière, a perdu tout-à-eoup sa malheureuse célébrité et mérite une réputation contraire, lorsqu’elle a été compl^ement a,ssainie dans toutes ses dispositions. Un hôpital encombré devient le foyer de maladies graves, dues évidemment à l’air pernicieux qu’on y respire : changer ces conditions , ren- [ dre sain un air infecté, c’est servir- beaucoup plus l’intérêt des ( malades que ne saurait le faire la méthode de traitement de l’effi- ■ cacité la mieux constatée. Une médication thérapeutique n’agit ' que sur des unités j l’influence de bonnes dispositions hygiéniques s exerce sur des masses, à toutes les heures du jour et de la nuit. On a donc grandement raison d’attacher une grande importance aux améliorations qui ont été introduites dans le : régime des hôpitaux.
lien est une qui n’est peut-être pas assez comprise : c’est la nécessité d éloigner des salles des malades tous les foyers d’infection j h ce principe se rattaclie cette conséquence , qu’il ne faut pas en créer de nouveaux. On ne peut pas faire qu’il n’y ait point de morts dans un hôpital, mais il est facile de prendre des mesures pour que les cadavres n’y séjournent pas au-debà du
temps legal. C’est bien sans doute de faire servir l’enseignement chmque a l’avancement de l’art de guériri il est certainement juste que les hôpitaux rendent à la société , en instruction médi- ■ cale, ce qn jls lui coûtent en dépenses. Mais où est la nécessité, auprès des salles de malades , d’amphithéMres pour les dissecons. Ne sont-ils pas , quelque bien tenus qu’ils pnissent être des foyers d émanations putrides de l’espèce la plus délétère ’> Un ^tau^ bicn dallé et bien ventilé, pour les autopsies, est tout ce qn une administration sage doit permettre. Nous n’avons
certes pas la pensée de gêner par des entraves l’enseignement de r anatomie ; mais nous ne voulons pas que l’éducation des élèves se fasse aux dépens de la vie des malades. Tout foyer d’infection, dans un hôpital, doit être pourchassé avec une infatigable vigilance, quel que soit sou nom ; avant toutes choses, la salubrité de l’air ; aucune concession n’est possible sur ce point. Il importe beaucoup qu’un hospice ne soit pas un foyer d’émanations délétères, soit pour les malades qui viennent y chercher leur guérison, soit pour les habitations du voisinage. Mal administré, il mériterait d’être inscrit au nombre de ces établissements de première classe que la loi rejette à de grandes distances hors des villes ; bien tenu, il peut être toléré dans l’enceinte des villes , quoiqu’il ne soit jamais complètement iuoffensif.
La salubrité d’un hôpital compjiend des considérations de divers ordres ; il faut avoir égard à la destination particulière de l’établissement , ainsi qu’à son exposition; on doit tenir compte ; de la disposition des salles , de leur capacité relativement à leur j population habituelle, et du nombre des étages. Tl est d’autres objets d’études non moins essentiels ; la ventilation directe ou insensible, le service des chaises et des latrines , l’aménagement des lits, l’organisation des soins de propreté , le service de la lingerie, celui de la pharmacie, etc. ; rien n’est indifférent dans les . hôpitaux, au point de vue sanitaire, et le moindre détail a son ;
importance. 1
Tl est des établissements qui reçoivent à peu près , sans dis- ! tinction, toutes les maladies, réparties ensuite dans des divisions particulières. Les maladies dites chirurgicales sont d’ un côté , les maladies dites internes sont de l’autre; des sous-divisions sont affectées aux hommes et -aux femmes, aux adultes et aux enfants. Cette classification a de grands avantages sous^ le rapport de l’ordre , et surtout de la salubrité. Un hôpital général n’est pas ; précisément dans les mêmes conditions sanitaires qu’un hospice de vieillards; une maison d’aliénés doit être nécessairement éloignée de l’agitation et du bruit des grandes villes; mais cette condition n’est pas de rigueur pour un hospice de vénériens ou de femmes enceintes. C’est également dans les champs, a micoteau ou sur une colline, qu’il convient de placei un étah isse ment de convalescents; un hôpital militaire est foit bien (an. l’enceinte des villes.
SALUBRITE DES HOPITAUX.
L’exposition à l’est est la meilleure pour tous , et celle au nord la plus défavorable, dans les climats froids et tempérés. Quelle C|u elle soit, il importe beaucoup que la lumière solaire ait le plus large accès possible dans les salles et dans les cours; elle est un moyeu de salubrité. Un bopital devrait etre éloigné complètement du bruit des rues, si incommode aux malades ; mais des nécessités de position ne permettent pas toujours de lui donner cet avantage. Ce qui n’importe pas moins, c’est qu’il soit complètement isolé par tous ses côtés ; rien de plus étrange qu’un gland hôpital dont les façades sont occupées par des boutiques et par des habitations d’ouvriers : il y a quelque chose d’inconvenant dans une telle association. Un hôpital doit être chez lui, s il est permis de s exprimer ainsi : tout l’espace qui lui appartient est la propriété des pauvres, et ne saurait être aliéné cT l’industrie sans préjudice pour l’intérêt des malades.
Toute la partie de son périmètre qu’on met en location pourrait être utilisée , soit pour l’agrandissement et l’assainissement des salles , soit pour l’établissement de promenoirs. Des considérations financières peuvent faire fléchir le principe, mais il
n en subsiste pas moins , et une admiuistration éclairée doit y revenir dès qu’elle le peut. Convient-il mieux, sous le rapport de la salubrité, de placer un hôpital sur une colline ou dans une plaine ? Il n’y a rien d’absolu cà cet égard. Un hospice voisin immédiat d un grand cours d’eau , a des avantages et des inconvénients de position ; il est placé souvent dans une atmosphère de brouillards ,- 1 air qui pénètre dans ses salles est souventLid est humide. Mais, d’une autre part, la proximité d’une rivière met a la disposition de l’établissement un puissant moyen d’asainissement et de propreté. La situation de l’hôpital cà mi-coteau OU sur uue colline est préférable , quand „„ peut les chÔisr e“
abo„dan:esTc;«e
.itecle entre les salles de ^
se: .c: t
-u’uue aggtaération de petits pavilll ’é deur^;:";^:::
par des cours plantées d’arbres , et en communication soit par une galerie , soit par les cours elles-mêmes. Cette disposition n’a rien de monumental ; elle ne flatte nullement la >ue par de belles lignes : mais l’intérêt hygiénique s’ytrouve àunbaut degré. On ne se persuade pas assez qu’un hôpital n’est pas un monument qui doit se recommander par le luxe de son architecture, et que toutes les considérations doivent fléchir , dans sa construction , devant la question de salubrité. Le plus modeste dans, sa forme extérieure est le plus parfait , s’il présente aux malades qui y sont admis plus de chances de salut qu un édifice splendide. Peu importe au malheureux ouvrier qu’accable la fièvre, ou une maladie aiguë , la richesse et le bon goût de la façade d un hospice ; ce qu’il désire, c’est sa guérison.
La répartition des salles, dans un hôpital, ne va guère audelcà de ces divisions générales ■. les maladies chirurgicales et les maladies internes, les femmes et les hommes , les vieillards et les enfants. On ne saurait, en effet , faire davantage, et un hospice n’est pas un cadre nosologique. Cependant il est une amélioration à cet égard, que nous appelons de tous nos vœux ; c’est l’établissement, dans le département des maladies internes, d’une salle bien isolée, affectée au traitement de certaines maladies contagieuses, la petite-vérole, par exemple. Si les hôpitaux rendent de très grands services, ils ont aussi de grands inconvénients; s’ils guérissent souvent de maladies très graves , ils donnent quelquefois la mort à des malheureux qui y étaient entres pour des indispositions peu graves. Nous avons vu , dans une saUe de trente lits, un enfant affecté delà petite-vérole communiquer cette fièvre éruptive dangereuse, à dix-hmt de ses petits camarades , vaccinés pour la plupart cepéiidaut , et plusieurs de ceux-ci succomber sous la violence d’un mal dont ils » auraient point été atteints sous le toit de leur mère. Ce cas si aüligeant s’est présenté plusieurs fois à notre observation ; nous avons eu plusieurs fois la douleur de voir un funeste voisinage frapper d’une petite-vérole mortelle des enfants qui se portaien
très •
Des médecins recommandahles ont affirme que, dans un môme hôpital , la mortalité est ordinairement un peu plus grande à l’étage supérieur qu’à l’étage inférieur, toutes les cou-
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ditioiis étant égales quant au nombre des malades et à la nature des maladies ; cette loi est fort singulière , et n’en est pas moins, pour ces médecins , un fait qui parait constaté , bien qu’il ne dépasse point certaines limites.
Des observations irrécusables cà leurs yeux ont, en effet , , démontré cette insalubrité plus grande aux étages supérieurs, qu’au premier étage et au rez-de-cbaussée. En 1780, à Newport deRhode-Island, sept temples avaient été transformés en hôpitaux temporaires : Coste reconnut que la mortalité était plus considérable aux tribunes que dans la nef. Deux salles de l’hôpital de Brown- Low-Street avaient les mêmes dimensions , contenaient le même nombre de malades, et étaient placées dans des conditions absolument semblables; cependant il y avait plus de morts au second étage qu’au premier. Même remarque cà 1 Hôtel-Dieu de Paris ; elle a été consignée dans un rapport de M. de Pastoret, au Conseil général des hospices ; lorsque deux salles égales étaient placées l’une au-dessus de l’autre, un plus grand nombre de malades guérissaient dans l’inférieure. M. Villcrmé a fait la même remarque cà Ulm, après la ba- I taille d Austerlitz, et à Culm en 1807; la mortalité se monù tra toujours plus forte à l’étage d’en haut, et la différence I n’était pas moindre qu’un sixième ou qu’un cinquième. 11 I résulterait de ces faits, non que les hôpitaux ne doivent pas avoir d étages, mais qu’il y aurait un peu plus d insalubrité à l’étage 3 supérieur qu’au premier étage : il faut , au reste , des condi- ' tiens parfaitement les mêmes quant au nombre et à l’espèce I de malades, et le parallèle ne peut plus être établi s’il y a , par exemple , des femmes malades à l’étage inférieur et des hommes à l’étage au-dessus.
Nous avons fait faire des recherches sur ce point curieux , ans un très grand hôpital , dont deux salles, contenant chacune cent malades, ont été confiées cà nos soins pendant dix ans; nous renvoyons ce dépouillement important des registres cie la mortalité , relativement aux étages supérieurs et inférieurs comparés , à un article spécial sur les hôpitaux , qui lait partie , dans ce volume , de l’hygiène de Lyon Les dimensions dune salle d’hôpital sont calculées sur le nombre de lits qui doivent y être placés ; il y a cependant
une observation préalable à faire : cette salle sera d’autant plus salubre , quelle contiendra un nombre moindre de lits. Quelle que soit l’élévation de son plancher et la masse d’air atmosphérique , si elle renferme un très grand nombre de malades, elle ne sera pas dans d’aussi bonnes conditions sanitaires qu’une salle, moins grandiose, de vingt ou trente lits: disséminer ceux-ci sur la surface la plus large possible, c’est diminuer les chances d’insalubrité. Au point de vue hygiénique , une salle de deux cents ou trois cents malades (il en existe), est un contre-sens; aucune ne devrait contenir plus de trente lits, et le plus grand des hôpitaux ne devrait pas en renfermer plus de quatre ou cinq cents. Six mètres cubes d air |
atmosphérique par individu et par heure nesuüisent point; il en j
faut une proportion bien plus considérable pour faire équdibre aux nombreux foyers d’infection inhérents à un hôpital. Voici des proportions très convenables pour une salle de trente lits , placés sur deux rangs. Longueur ; quinze lits de O"' 90*’ de largeur, 13™ 50*=; distance entre deux lits, l™ 20*=; pour les ; dépendances, 3™ 00*= ; longueur totale, 35™ 70". Largeur ; pour | un lit, longueur l™ 90" ; pour le lit en face, 1™ 90"; distance du lit aux murs latéraux, 1™ 00"; largeur de l’espace entre les deux rangs de lits, 2™ 00"; largeur totale delà salle 6™ 80"^, Hauteur du plafond, 5™ 50". Une telle salle contiendra l,33o™
18" cubes d’air, et donnera, à chacun de ses trente malades, la jouissance de 44™ cubes d’air atmosphérique , dont il faudra ensuite assurer le renouvellement régulier par un bon système de ventilation.
Pour déterminer avec exactitude la quantité de mètres cubes j d’air atmosphérique qui est renfermée dans une salle de malades ou dans un lieu quelconque, il faut tenir compte du volume des corps solides contenus dans cette salle, etenfaiie la déduction. En effet, ces objets, quelle que soit leur nature, représentent un volume égal d’air déplacé et chassé. Le corps d’un homme adulte, pesant en moyenne 80 kil., équivaut a 80 litres d’air; chaque lit est l’équivalent d’un mètre cube, et on ne doit point oublier les rideaux, traversins, coussins, les chaises, tables, poêles, etc. Il y aurait donc à dédmrc des 1,335 mètres cubes d’air de la salle a trente lits , 30 ois
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litres d’air correspondaut aux trente malades , 30 mètres cubes d’air pour les trente lits, etc. La capacité d’un local quelconque ne représente le nombre de mètres cubes d’air qu’il renl'erme, selon M. Poumet, qu’autant que cet air esta zéro de température, et sous la pression de 0‘",7G0‘".
Un plafond très élevé rend les salles très froides : les malades ont bien tout l’air qui leur est nécessaire , ils en ont même jusqu’au luxe; mais une autre condition, celle de la température, n’est pas servie. Des poêles et même des calorifères chaufi lent très mal ces salles gigantesques. Nous avons vu à Londres, dans quelques hôpitaux, des salles de malades dont les dimen- ; sions ne différaient guère de celles d’un appartement ; il n’y I avait aux murs qu’un simple badigeonnage , mais fort propre, chacune ne renfermait que dix ou quinze lits; le plancher était un parquet couvert de tapis entre les lits. Ces hôpitaux n’avaient point de belles lignes architecturales, et on passait devant leur façade sans y prendre garde ; mais ils remplissaient bien leur destination : cependant, à tout prendre, l’Angleterre est, sous ce rapport , fort en arrière de la France.
Les parquets sont l’une des meilleures améliorations qui aient été introduites dans l’aménagement intérieur des hôpitaux ; ils sont pour les malades, non un objet de luxe , mais une nécessité. Nous avons eu longtemps occasion d’observer les inconvénients de très grandes salles dont le sol était revêtu de dalles en pierre; elles étaient à peine tenables pour nous pendant notre visite, qu’on juge de ce qu’avaient à en souffrir les malades qui descendent de leur lit si souvent les pieds nus ! On lavait à glande eau ces dalles et les carreaux d autres salles; ce système de nettoiement était fort défectueux; il imprégnait l’atmosphère et le sol d’une humidité fétide. Tout hôpital bien administré doit avoir des parquets; ou les établit, tantôt sur la surface entière de la salle, tantôt seulement sur l’alignement des lits; l’espace intermédiaire est carrelé. Un plancher complet est le meilleur système. Les bois blancs pour les parquets ont un inconvénient ; ils durent peu et sont bientôt couverts de taches indélébiles ; on doit donc prélèrer les bois compacts. Nous résumerons en peu de mots le service de propreté dans les hôpitaux : une salle de malades doit être aussi bien tenue, sous ce rapport, que 1 appartement le mieux soigné.
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Les lits eu fer sont adoptés généralement dans les hôpitaux ; leur usage est commode ; il est plus facile de les nettoyer que les lits en Lois. Une petite planchette s’adapte en arrière à leur partie supérieure, et reçoit la tasse et les vases qui contiennent les médicaments du malade. On les entoure de rideaux, du moins en arrière et sur une partie des faces latérales. Ce ciel de lit ne doit point intercepter tout passage à l’air ; il faut, dans l’intérêt de la salubrité, qu’il y ait un espace libre ; l’un de nous a fait adopter celte utile pratique dans un grand hôpital. Dans les hôpitaux. d’enfants , les lits, toujours en fer, mais plus petits, n’ont pas en général de rideaux : c’est un inconvénient; ces petits malades en ont encore plus besoin que les adultes. Un rideau doit protéger leur tète dans tous les sens, en haut, en arrière , par côté, et surtout en avant dans les cas très fréquents d’ophtalmies et de petites- véroles. On ne saurait croire combien les mouches fatiguent les enfants gravement malades, pendant l’été. Un hospice d’enfants doit avoir deux modèles de lits: l’un, très petit, pour les malades de un à six ans , avec deux arceaux en fer sur lesquels le rideau à claire voie s adapte à merveille : 1 autre plus grand , pour les malades de sept à quinze ans , snr la forme des lits d’adultes, quoique un peu moins grand. La petite planchette en fer , à rebords saillants , s adaptera fort bien à l’un et à l’autre.
Nous n’ajouterons rien à ce que nous avons dit du meilleur système de latrines, de fosses d’aisance et de vidange , smon que le plus parfait doit être préféré; il ne faut pas qu’il y ait dans les salles le plus faible dégagement de matières fécales. Les fosses mobiles sont d’un exceUent usage; les latrines avec un syphoii au tuyau de chute conviennent fort bien. Toute chaise percée doit être construite de telle sorte, qu’il n’y ait pas de fuite de gaz possible. On les construit eu bois dur et verni; la caisse contient un vase en zinc, qui s’adapte a son enveloppe par un rebord : c’est, en diminutif, une fosse d’aisance
mobile.
Quelques observations générales sur le régime alimentaire des hôpitaux, sont sans doute à leur place dans un traité de la salubrité.
On doit aux malades des aliments, non d’une grande recher-
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î chc, mais de qualité parfaite et en quantité suffisante, selon I leur âge, leur sexe et leur degré de santé. Un conYalescent et un I enfantent besoin d’une nourriture plus délicate, lès vieillards I d’une alimentation plus stimulante. Il n’est pas nécessaire que I tout l’art d’un cuisinier se déploie dans la préparation des mets pour un hôpital ; mais il importe beaucoup que les aliments soient bien cuits, sains au corps et agréables au goût. G’est un soin d’autant plus essentiel , que beaucoup de malades ont l’estomac très impressionnable et fort difficile; tous, d’ailleurs, ne sont point condamnés à la diète; grand nombre peuvent I et doivent manger pour guérir. Cette indication ne sera point
I remplie chez eux, si on leur présente des aliments grossiers, indigestes et incommodes, non moins pour le sens de l’odorat que pour celui du goût. Quand il s’agit d’un intérêt aussi I majeur que la santé de l’ouvrier , on ne comprend pas les I considérations fournies par la nécessité du bon marché L’ali-
I mentatiou la plus économique est celle qui , par la bonne I qualité, rétablit, dans l’espace de temps le plus court, la I santé altérée de 1 ouvrier : les aliments les plus coûteux sont évi- ; demment ceux qui nourrissent le moins. Ces principes posés ,
; nous aborderons quelques questions de détail.
Le vin, dans la plupart des hôpitaux, est coupé , cest-à-
• dire étendu d’une certaine quantité d’eau, et formé du mé- ! lange, dans diverses proportions , de vins de différentes quailités. C’est le bon marché qu’on recherche; on relève des
vins faibles par une certaine quantité de vins alcooliques du Midi, et 1 addition de l’eau diminue les droits d’octroi. Il réf suite de ce mélange une boisson qui n’est pas insalubre, et ont le goût n’est point précisément désagréable, mais de quailite très inférieure. Mieux vaudrait donner aux malades une yiantité de vin moindre , mais d’un vin naturel. Ajoutons que
• dans ces mêmes hôpitaux, les médecins ont à leur disposition, ipour les convalescents, des vins vieux fort bons, et même du 'vm de Bordeaux.
En général, le pain est de bonne qualité, les farines sont 1 achetées par la voie des adjudications publiques , et examinées lavec e plus grand soin. Il y en a de plusieurs espèces : les armes de première qualité ne laissent rien à désirer; celles de
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seconde qualité sont rarement à l’abri de tout reproche. On les 1 fabrique avec un mélange de farines de blé , de seigle, de pois i et de fécule de pomme de terre. Il faudrait du moins que les , proportions de ces substances fussent déterminées d’une manière fixe ; M. Bouebardat propose de faire moudre ensemble parties égales de blé, de seigle et de fécule; le mélange produit une farine économique et de bonne qualité. La bonne confection du pain est un point essentiel : l’eau que beaucoup de boulangers préfèrent est celle qui est la plus chargée de sels calcaires; ces sels augmentent, par leur poids , la quantité du pain, et saturent l’acide qui se produit pendant la fermentation panaire. Le pain des malades doit être bien cuit, bien leve, ,
agréable au goût, et d’une digestion facile.
Le bouillon est l’un des objets principaux du régime alimentaire; il est presque toujours beaucoup trop étendu d’eau, et mal préparé, sans saveur ou d’un goût désagréable. Apres un air pur , rien n’importe davantage au rétablissement prompt et solide des malades, que de l’excellent bouillon, rien ne i restaure mieux leurs forces épuisées , et ne consolide davan- | tage la convalescence. INous ne ferons mention de la gé atine j,
que pour en repousser l’emploi.
Il y a , dans tous les hôpitaux , un régime gras et un régime maigre, plus ou moins varié, et subordonne aux prescriptions particulières du médecin, juge souverain en pareille matière. La quantité des aliments se subdivise en portions , trois quarts de portion , demi-portion et quarts de Port^on. Voici les proportions, d’après le règlement des hôpitaux de Pans, pour la portion entière : pain blanc, 4.5 décagrammes aux lom mes 37 aux femmes; 11 décagrammes de riz ou de vermicelle- deux soupes de 25 centilitres de bouillon chacune; 25 décagrammes de viande cuite et désossée; 1 8 décagrammes de légumes frais cuits, ou 6 décagrammes soit de pruneaux, , soit de raisiné. La proportion pour les doses inférieures est fa-
cile à établir. . ^ ... .
Le régime alimentaire, dans les hôpitaux, doit être aine i
sous le rapport de la quantité et surtout de la qua ite. n parlé plusieurs fois de la convenance de confier la prépaial.o des aliments, dans ces grands établissements, a de m
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blés chefs de cuisine; cette proposition n’avait rien de ,ridiciüe. Il faut aux malades, non le luxe de la table, mais le confortable , du vin naturel , du bon pain , de l’excellent bouillon, du lait pur, des légumes bien cuits et convenablements assaisonnés , et de la viande irréprochable ; ce que nous demandons n’excède pas les limites du possible. Le régime alimentaire, dans les hôpitaux d’enfants, est beaucoup trop négligé : il se compose assez souvent des restes de la table des servants ou des adultes , et ces restes sont parfois des aliments tellement grossiers et mal apprêtés , qu’on ne saurait leur donner un nom. L’appétit, dans le jeune âge, est vif, et l’estomac délicat ; que les aliments , pour ces petits malades , soient i de l’espèce la plus simple, mais que leur qualité soit parfaite,
' et leur préparation soignée. Que le lait surtout soit abondant i et pur.
Les hôpitaux sont un texte fécond en observations variées ,
I et de la plus grande importance; mais ce livre ne doit point aller au-delà de la question de salubrité.
§ 5. Salurrité des CASERNES. — Les Conseils de salubrité ont,
1 dans leurs attributions , 1 inspection des édifices publics sous le rapport sanitaire. C’est à eux qu’il appartient de décider s’il entre assez d’air et de lumière dans ces établissements , et si ou n y rencontre rien qui soit de nature à compromettre la santé ' de leurs habitants. Mais comment pourront-ils remplir leur (mission et répondre pleinement à la haute confiance dont l’Autorité les investit , si on ne fait un appel à leurs lumières que ! lorsqu il est déjà trop tard pour en rendre l’application opportune? Est-il prudent de construire d’abord un édifice public,
( puis, lorsque tout est consommé, et à notre insu, de nous demander si 1 exécution est conforme aux principes hygiéniques.? Puisque nous devons être appelés à porter un jugement sur tout établissement public quelconque, ne préviendrait-on pas len des erreurs , quelquefois graves et presque toujours irréparables, si nous étions préalablement consultés? Pourquoi ne e sommes-nous pas lorsqu’une administration civile ou militaire pense à la construction d’un hôpital, d’un théâtre, d’une iioucberie, d’une caserne, etc.? Nous n’avons certainement pas
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la prétention de traeer des plans et d’entrer dans les détails teehniques de l’arehiteeture ; mais nous avons qualité j)Our examiuer le travail dans son rapport direet avec l’hygiène. C’est cà notre expérience qu’on devrait s’adresser , de prime aliord, pour savoir quelles sont les conditions de salubrité à respecter, les règles principales à suivre, les vices de construction préjudiciables à la santé qu’il faut éviter. Une fois ces ; grands principes arrêtés par les hommes de science et approu- j vés par l’Administration, T architecture agirait en conséquence; j son travail, loin d’en souffrir, y gagnerait le mérite d’être par- | faitement approprié à sa destination. i
Ces observations nous ont été suggérées par quelques missions dont nous avons été chargés. On nous a remis le soin d’émettre un avis sur l’état sanitaire de casernes qui venaient d’être construites , et dont les conditions de salubrité présentaient de grandes imperfections ; le mal était irréparable.
On choisit , avec raison , pour les casernes , un emplacement dans un lieu élevé, sur le point culminant d’une colline, par exemple; ici l’intérêt stratégique s’allie fort bien avec celui de la salubrité. Aussi la ventilation se fait-elle d’ordinaire parfaitement dans ces grands corps de bâtiment : le génie militaire veiUe à ce qu’aucun établissement à émanations incommodes ou insalubres ne soit placé dans leur voisinage ; il est prompt à réclamer, et il fait très bien ; on ne saurait trop protéger la santé du soldat. En général, les casernes sont construites avec plus de soin et d’intelligence de la salubrité, qim ne le sont les habitations particulières; chaque chambre ne renferme que le nombre d’hommes proportionné à ses dimensions , et le renouvellement de l’air est régulier. Nous parlons , on le comprend, des casernes récemment construites pour un nombre d’hommes déterminé , et non des vieux bâtiments qu’on affecte souvent à cet usage. Les règles qui ont été posées dans ce livre, sur la quantité de mètres cubes d’air atmosphérique dont doit disposer chaque individu par heure, sont applicables aux casernes: il faut au moins six mètres cubes par soldat, et, dans les dortoirs , douze par homme sont nécessaires lorsque les portes et les fenêtres ferment très bien. Le mobilier des chambrées es réduit à son expression la plus simple, et il u} a pas, sous
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I ce rapport, danger d’encombrement. Mais les coucbettes en fer sont quelquefois beaucoup trop rapprocbées : il convient d’éta- |i blir entre elles un intervalle de 0, 60 centimètres pour bien ji isoler les soldats les uns des autres. Très peu de casernes ont i un bon système d’urinoirs, de latrines et de fosses d’ai.sance; jl elles ne seront salubres , cependant , qu’au moyen de cette amélioration. Les fosses mobiles peuvent fort bien y être éta- I blies , ou du moins cet appareil qui rend les vidanges parfai- I tement inodores; si ou ne veut pas des lieux à l’anglaise, comme j objets d’une trop grande recherche , on ne saurait repousser du moins l’emploi des syplions en fonte. Le plancher des latrines doit être revêtu de zinc et incbné vers un orifice qui commimique avec le tuyau de chute; on couvrira également les 1 murs latéraux de plaques métalliques , et on veillera au lavage ' fréquent, à grande eau, de ce cabinet. Aucune émanation ' d’urine ou de matières fécales ne doit être aperçue dans une partie I quelconque de la caserne.
En général, ces grandes maisons n’ont pas assez d’eau pour j leurs divers services et pour les soins de propreté imposés au soldat : cet inconvénient ne peut pas être toujours évité, préj cisément parce que les casernes sont placées sur un terrain en |i général élevé. On sait combien les Eomains attachaient d’importance cà pourvoir leurs légions d’une grande quantité de très ■ bonne eau ; les casernes ne sont autre chose qu’un camp per- I manent. On chauffe d’ordinaire les chambrées avec de petits poêles en fonte qui brûlent de la houille; l’appareil de M. Léon ! Duvoir conviendrait beaucoup mieux et atteindrait au but d’une manière plus complète.
Il y a des casernes insalubres et dont l’intendance militaire i devrait ordonner la clôture : telles sont celles qui sont situées sur le bord des canaux ou des rivières , et surtout celles qui |i ne sont autre chose que de vieux édifices construits pour une I destination différente. On sait, dans les hôpitaux militaires des ! grandes villes, de quelles casernes viennent les malades en iplus grand nombre, et une observation journalière a permis de déterminer avec précision leur degré de salubrité relative. Celles qui sont situées au sommet de collines escarpées ont un inconvénient particulier ; la difficulté des abords fatigue
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l)eaucoup leurs habitants-, les soldats, au sortir d’une revue ou de leurs exereices , arrivent en sueur à la caserne, quittent leurs vêtements, et s’exposent imprudemment à un courant d’air froid; c’est aux officiers qu’il appartient de faire la police sanitaire.
Les éeuries des casernes de la cavalerie et de l’artillerie demandent une attention particulière ; la plupart sont mal construites, et ne renferment pas une quantité d’air suffisante pour la sauté des chevaux ; leur assainissement ne saurait être trop
complet.
Voici les mesures générales qu’il eonvient d’appliquer aux casernes dont la construction a etc ordonnée ; nous les empruntons à un rapport du Conseil de salubrité de la Seine; iMes cours seront très spacieuses et plantées d'arbres , autant que les localités pourront le permettre ; 2° toutes les chambrées auront un plafond élevé de 5 mètres ; elles seront parfaitement ventilées et disposées de manière à recevoir le soleil pendant une partie de la journée; 3" les planchers supérieurs doivent être plafonnés , et les murs du rez-de-chaussée être revêtus cà T intérieur d’un mastic imperméable à l’humidité; 3“ les couchettes
iB
rî
seront en fer, à une seule place, et séparées l’une de l’autre par un espace de 50 centimètres au moins; 5° les latrines, même celles qui sont à ciel ouvert, doivent être assainies par le moyeu d’un tuyau d’appel, et les pissotières garnies d’une cuvette à la Déparcieux; 6" les buanderies seront placées au rez-de -eliaussée , et leur sol sera dallé en pente douce ; un petit caniveau , creusé à la partie la plus déelive, aboutira au ruisseau de la cour , pour que les eaux puissent s’écouler facilement; on défendra tout savonnage dans les étages supérieurs ; T dans le cas où on serait obligé de pratiquer des corridors , il faudrait y établir une grande ventilation par de larges ouvertures aux deux extrémités opposées ; 8“ de grands réfectoires seront établis dans les casernes ; alors il sera défendu aux soldats de prendre leurs repas dans les chambrées; 9” il serait a désirer que, daus les casernes de cavalerie, et surtout dans celles des gendarmes, qui sont exposés à des courses plus fréquentes et par tous les temps , il y eût des espèces d’antichambres ou de vestiaires, où ils déposeraient leurs manteaux et leurs Imffieteries
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luoiiillés; 10" on devrait supprimer tous les cachots souterrains: c’est assez qu’ils soient placés au rez-de-chaussée j on aura soin, surtout, que ces lieux de punition soient bien aérés et bien ventilés; 11° enfin, on enjoindra à MM. les olBciers des corps casernés, cà veiller mieux qu’ils ne le font, à ce que la plus grande propreté règne dans les casernes.
§ 6. Salubrité des églises. — Les églises ont plusieurs points de contact avec la salubrité ; placées , pour la plupart , dans l’enceinte des grandes villes, et au cœur de quartiers très populeux , elles ont des murs élevés qui peuvent entretenir , dans des rues étroites, une grande humidité. Une foule , ordi-
Inairement très compacte, les encombre les dimanches et les jours de fête ; il est donc important qu’ elles aient des abords faciles , et de larges voies de dégagement. Ce n’est pas l’air atmosphérique qui manque dans leur intérieur, mais cet air est confiné ^ et ne se renouvelle point suffisamment; les fenêtres ne s’ouvrent I jamais , et leurs vitraux coloriés ne se laissent point traverser par la lumière solaire ; enfin lenr enceinte est souvent obscure et froide; leurs dalles sont humides et glacent , pendant l’hiver, (les pieds des fidèles. Telles qu’elles sont, nos églises ne sont [ point un séjour salubre ; mais rien ne défend de les chauffer ' et de les assainir.
Un exemple apprendra combien la ventilation est défectueuse idans les églises , malgré l’immensité de leurs dimensions, lors- I qu’il y a encombrement. Lors de la cérémonie funèbre du duc I d’Orléans, cà l’église Notre-Dame, cà Pîiris, plus de six mille : personnes étaient réunies. Une grande quantité de bougies échai- ! raient la nef , des décors fermaient les fenêtres , et la ventilation n’avait lieu que par des doubles courants qui traversaient la grande porte d’entrée: aussi, en peu d’instants, la tem- I pérature y devint insupportable. Les cierges qui environnaient I le catafalque se courbaient de manière à faire craindre qu’ils I ne missent le feu aux draperies , et, dans le chœur, où la température était le plus élevée, plusieurs personnes perdirent conuaisscTnce. Les architectes chargés de la décorcition de l’église avaient eu le tort de ne point tenir compte de la foule et d’un si grand nombre d’appareils d’éclcTircige.
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Mais, hors des circonstances exceptionnelles , ce n’est point par l’élévation de la température que les églises sont nuisibles: leur défaut ordinaire, pendant l’iiiver, c’est le froid humide qui y règne. Très incommodes sous ce rapport aux fidèles , elles le sont surtout à leurs desservants , qui y demeurent un temps i plus long , et ne peuvent supporter toujours cette atmosplière | insalubre. Nous pourrions citer des églises très remarquables ; sous le rapport de l’art, dont le curé et les vicaires ont contracté, en peu de temps, des infirmités graves par l’action incontestée du froid humide. Très peu d’églises sont chauffées; nous n’en connaissons que deux qui le soient, celle de la Charité à Lyon , et celle de la Madeleine à Paris. L’église de la Made- | leine est chauffée et ventilée par un calorifère à eau chaude j construit par M. Léon Duvoir.
M. Péclet a donné de bonnes instructions sur la manière la plus convenable de chauffer les églises : elles seront sans doute appliquées à la plupart de ces édifices. Les églises gothiques, à nefs élevées , dit ce professeur, sont toujours garnies | de vitraux blancs ou coloriés, dont les parties, réunies par des 11 lames minces en plomb, laissent entre elles des iuter\'alles nom- i! breux , qui occasionnent une ventilation naturelle, souvent tiès puissante, quand les portes sont ouvertes. La première chose cà examiner, c’est l’influence de ces orifices sur le chauffage. Lorsqu’ une pièce , fermée de toutes parts, reçoit pai la paitie inférieure un courant d’air chaud, on sait que cet air chaud s’élève d’abord assez rapidement, mais avec une vitesse décroissante à mesure qu’il se mêle à l’air environnant : arrivé à la partie supérieure de la pièce , il s’étale en couches sensiblement horizontales, et si, à la partie inférieure se trouvent des orifices ' communiquant au dehors , 1 air descend progressivement eu se refroidissant, et toujours par couches horizontales , ayant dans : toute leur étendue à peu près la même température. Mais, iiir dépendamment de ce raouvemeut général de la masse, il y a toujours contre les murs des courants descendants, animés d’une vitesse d’autant plus grande, que les murs sont à une température plus basse. Dans cette circonstance , l’écoulement de l’air par les orifices pratiqués dans le sol, est dù à l’excès de pression résultant du mouvement ascensionnel de l’air chaud, avant
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et après sou introduction : par conséquent, s’il existait des orifices à la partie supérieure de la pièce, ils donneraient issue à une quantité plus ou moins grande d’air chaud, et, si leur étendue était assez grande, ils pourraient laisser échapper tout l’air chaud introduit. Mais, si l’air chaud arrivait dans la pièce par des orifices nombreux, également répartis sur le sol, dans l’axe du bâtiment J si, parallèlement et contre les deux murs, on avait établi deux rangées d’orifices d’aspiration communiquant avec une cheminée d’appel 5 si le volume d’air appelé différait peu de celui qui est introduit, et si les mouvements de l’air s’effectuaient à une faible vitesse , du moins à la partie supérieure, comme les orifices de communication avec l’extérieur sont très petits, les mouvements de l’air, à travers ces orifices, seraient très faibles. Mais, si le volume d’air appelé était beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que le volume d’air chaud introduit, il est évident que les orifices supérieurs laisseraient entrer de l’air froid ou sortir de l’air chaud. Selon M. Péclet, pour les églises dont les vitraux ont peu de fissures , le mode de chauffage qui convient le mieux , consiste dans une circulation d’air chaud , admis par des orifices pratiqués dans le sol et dans l’axe du bâtiment , et attiré par deux rangées d orifices semblables, parallèles à la première, les volumes d’air introduits et appelés étant peu différents. S’il n’était pas né cessaire de produire de ventilation, on pourrait faire circuler le meme air dans le calorifère ; dans le cas contraire, il faudrait appeler l’air par une cheminée.
Les inhumatioDs n'ont pluslieu dans les églises , même celles des dignitaires ecclesiasliqnes i la loi est inlIesiWe sur ce Point- Cast une grande insalubrité de moins. Des accidents terribles' que Un de nons a racontés autre part (I), ont acconina^né plusieurs fois ce déplorable usage de déposer des cada™s°en putréfaction dans le séjour des rivants. Aucune disposition dans a discipline ecclésiastique ne défend de ventiler et de chaulfcr intérieur des eglisesi il ne s'agit point ici d'une commodité Z luxe, mais d une condition sanitaire d'une évidente nécessité!
(I) Article IinuiMATiONS du Dictionnaire des Sciences médicales.
1G2 SALU15UITÉ DES THÉATUES.
Dans tous les lieux oii grand nombre de personnes se réunissent, la santé publique doit être protégée; c’est ce que veulent la salubrité et la religion.
§ 7. Salutuîité des théâtres. — Très peu de théâtres sont dans de bonnes conditions de salubrité; peu d’architectes se préoccupent, en les construisant, de la nécessité de bâtir des salles bien ventilées , point trop chaudes en été , point froides en hiver, et pourvues de larges voies de dégagement pour la foule qui s’y entasse pendant cinq ou six heures de la soirée. Il faut cependant tenir compte de la viciation de l’atmosphère, par les poumons de plusieurs milliers d’individus pressés dans un espace étroit , et par plusieurs centaines de quinquets et de becs de gaz. Grand nombre de spectateurs ont contracté des maladies ou des indispositions très graves dans des salles froides et humides ; beaucoup ont eu à souffrir de l’incommodité des aménagements intérieurs, qui ne leur permettent d’être assis que dans une position extrêmement crênée; beaucoup, sortant de l’atmosphère embrasée et infecte d’un théâtre, ont été saisis par le froid extérieur, et frappés de fluxions de poitrine ou d’autres maladies aiguës. Dans la plupart des théâtres, la ventilation est très irrégulière, tantôt trop forte, tantôt insuffisante et insensible ; dans plnsieurs, la respiration est sensiblement gênée, et l’odorat est fatigué par des émanations désagréables.
Le problème h résoudre, quant h la température, est celuici : il ne faut pas quelle varie de plus d’un degré pendant le cours d’une longue représentation; il faut qu’eu été , la température intérieure de la salle reste sensiblement égale cà ceUe de l’air extérieur. Le système de chauffage et de ventilation doit être établi de telle sorte, que ce but soit atteint; on le peut faeilement , il ne s’agit que de vouloir. , . .
Il faut que des émanations désagréables, celles des cabme s d’aisance, par exemple, ne fatiguent point l’odorat. La ventilation de la salle doit fournir une température moyenne et constante d’environ 16», ne pas produire de courant d’air brusque, laisser à l’air à peu près la moitié de l’eau hygrométnquc qui le saturerait pour la température donnée, et renouvelei
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l’atmosphère avec assez de promptitude et de régularité pour quelle ne soit jamais viciée.
M. D’Arcet a rempli toutes ces conditions à l’Opéra , en profitant de la chaleur du lustre; son appareil est disposé de la manière suivante : une cheminée d’appel s’élève au-dessus du lustre et s’ouvre à la partie supérieure de la toiture que soutient la salle; une semblable cheminée est établie sur la scène. Des ouvertures passent des corridors sous les loges , débouchent dans leur devanture , et établissent entre chaque loge et la cheminée d’appel une communication au moyen de tuyaux de petit diamètre; un vasistas a été pratiqué à la partie supérieure de chaque porte de loge. Pour maintenir une température fraîche en été , on ouvre , pendant la nuit , les fenêtres et les cheminées d’appel, qu’on ferme dès la pointe du Jour. On ventile la salle , au moment de son ouverture , d’abord avec l’air des souterrains, et ensuite avec l’air extérieur à mesure que la température s’abaisse.
C’est par l’air de ventilation que la salle doit être chauffée , selon MM. D Arcet et Péclet ; il sufiSt qu’il se trouve à une température peu supérieure à celle de 150, pour fournir la chaleur transmise par les murailles. La déperdition de calorique est fai- ^hle, parce que, d’une part , les spectateurs dégagent beaucoup de chaleur , et que , d’autre part , l’enceinte chauffée des couloirs environne la salle. Ou chauffe l’air dans des caniveaux à eau chaude, ou qui renferment des tuyaux à vapeur; cet air chaud se répand d’abord dans les couloirs , et pénètre dans la salle par des orifices pratiqués sous le plafond des loges, et par des plaques criblées de petits trous , ménagées sur divers points du parterre. La hauteur de la colonne d’air chaud contenue dans la sale serait suffisante, en hiver, pour produire un très grand appel d air. Mais on emploie , dans toutes les saisons , la chaleur developpee par les lumières du lustre, en plaçant , au-dessus de 1 orifice du cintre , une cheminée en planches , s’élevant de quelques métrés au-dessus du toit, fermée en dessus , garnie sur les quatre faces de jalousies fixes et pourvues d’un registre tournant destiné a régler le tirage. Selon M. Péclet, pour répartir
oL de faire
ommuniquer les parties supérieures des dernières loges avec la
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cheminée, par des canaux en planches eonstruits au-dessus du
plafond de la salle.
Les salles de speetacle sont dévouées à l’incendie ; telle est , tôt ou tard , leur destinée , et bien peu parviennent à s’y soustraire. Leurs matériaux sont combustibles au premier degré ; des feux nombreux y sont allumés ; enfin on ne peut les surveiller comme on fait dans les habitations particulières. Elles font courir le danger du feu au public pendant les représentations et, en tout temps , aux maisons voisines. Divers moyens sont en usage pour atténuer ces chances. Dans quelques^ thécàtres , un rideau métallique, tombant tout-à-coup du cintre , isolerait les spectateurs de la scène enflammée et les mettrait à l’abri. Des réservoirs, constamment remplis d eau, sont placés dans les combles de la salle; des tuyaux en cuir sont auprès, et tout est disposé pour que l’eau puisse être lancée promptement sur le point enflammé. Pendant les hivers rigoureux , les tuyaux et les réservoirs gèlent ; c’est un inconvénient grave si le feu vient à éclater. M. Gaultier de Claubry a proposé de maintenir à une température de 20 à 25“ l’eau des réservoirs, en faisant traverser ceux-ci par les tuyaux des appareils de chauffage ; moyen simple, qui n’occasionne aucune dépense, et dont rien ne peut empêcher l’effet, puisque la congélation n’est à craindre qu’au temps où le chauffage des salles est indispensable. Une toiture en fer serait un moyen préservatif bien meilleur.
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CHAPITRE VI
DES ÉTABLISSEMENTS ET DES LIEUX A ÉMANATIONS INCOMMODES, DANGEREUSES ET INSALUBRES.
§ 1 . L industrie peut être nuisible de différentes manières : ■ tantôt elle attaijue la saute des bommes , tantôt elle compromet les commodités de la vie sociale. Dans l’un et l’autre cas le dommage qu’elle occasionne peut exister à des degrés différents; il y a lieu dès lors à répartir dans des catégories spéciales les nombreux ateliers auxquels la législation des établissements incommodes ou dangereux est appbcable. Quand les inconvénients de l’ usine sont très grands et d’une nature telle, que la salubrité publique est gravement menacée, l’éloignement des habitations d’une industrie aussi redoutable est une condition rigoureuse. Dans les autres cas, qui sont nombreux, la législation transige avec les arts et métiers , et les assujétit à des formalités d’espèces différentes, selon que la propriété et la salubrité ont à leur demander plus ou moins de garanties.
On comprend maintenant quel est l’esprit de la législation • eUe distribue en trois classes les établissements incommodes’ dangereux et insalubres, et définit, pour chacun, sa manière d être insalubre ou incommode.
Les établissements de la première classe ne peuvent être toeresdans le voisinage des habitations particulières: leur forma ion ne^ permise qu’en vertu d’une ordonnanee royale rendue en Conseil d’Etat. A cette catégorie appartiennent la abrication des acides snlfurique , hydrochlorique . nitrique musi que celle des cendres gravelées et de divers produits chimiques i les fonderies de suif en branche à feu nu, les ateliers pour la préparation des taffetas , cuirs et tissus cirés ou vernissés; les ateliers d’écarrisseurs , de boyaudiers , «|iL !
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ceux dans lesquels on confectionne le noir animal, la colle-forte, le bleu de Prusse, les engrais cruoriques, l’orseille, l’amidon^ les ateliers des artificiers et ceux dans lesquels on fabrique en grand les briquets phosphoriques , et les différentes espèces de pâtes fulminantes. Les inconvénients que la législation leur reconnaît sont la viciation de l’air par le dégagement, dans l’atmosphère , d’émanations dangereuses pour la santé , le danger d’un incendie, une odeur d’une insupportable fétidité 5 aussi leur établissement n’est-il possible qu’après l’accomplissement de formalités longues et multipliées. Adressée au préfet, la demande de l’industriel est affichée par l’ordre des maires des communes à cinq kilomètres de rayon, autour de l’emplacement proposé, pour l’atelier de première classe. Ces affiches demeurent en place pendant un mois, et, durant ce temps , les oppositions sont reçues dans chaque mairie et inscrites sur un registre particulier. Ce délai expiré , l’autorité locale fait dresser un procès-verbal de commodo et incommodo , et transmet au préfet toutes les pièces , au nombre desquelles se trouve l’avis motivé du maire ou du sous-préfet. Le préfet renvoie le dossier au Conseil de salubrité, qui nomme une Commission pour apprécier les oppositions et faire une enquête directe sur les lieux mêmes. Après avoir vérifié tous les faits et interrogé les opposants , cette Commission lit son travail au Conseil de salubrité , qui met en discussion le rapport et approuve ou rejette les conclusions des commissaires. Le Conseil donne un avis favorable ou défavorable sur la demande de l’industriel, et renvoie au préfet toutes les pièces, augmentées de son rapport S’il existe des oppositions , et c’est le cas ordinaire, après avoii été jugées par le Conseil de salubrité, elles sont soumises à l’appréciation du Conseil de préfecture, qui n’est aussi appelé qu’à donner un avis. Cette opinion n’est point un jugement contre lequel l’atelier condamné ait à se pourvoir; elle est communiquée officieusement à l’industriel, qui se désiste ou persiste : daus ce dernier cas, toutes les pièces de 1 instruction sont adressées au ministre du commerce. S’il y a lieu à autorisation, elle est accordée par une ordonnance royale rendue en Conseil d’Etat, et transmise au préfet par le ministre, qui retient le rapport du Conseil de salul)i’ilé. Celte 01 don
nance est définitive et il n’y a point de recours contre elle , hors le cas, expressément enregistré dans le décret du 15 octobre 1810, où, nonobstant l’avis du Conseil de salubrité, la santé publique serait compromise. Un plan de l’atelier en projet est joint ordinairement aux pièces du dossier. Si , n’ayant pas attendu le résultat de ces démarches en autorisation , l’industriel a fait construire son atelier, il est contraint, sinon de le démolir, du moins de n’en faire aucun usage, lorsque sa demande a été rejetée : cette circonstance s’est présentée plasieurs fois.
Les établissements de seconde classe sont ceux dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation, qu’après avoir acquis la certitude qu’on n’y pratique aucune opération de nature à incommoder les propriétaires voisins, ou à leur causer des dommages. A cette catégorie appartiennent les fours à chaux et à plâtre lorsqu’ils sont permanents , les machines à vapeur dites à haute pression , les usines pour la fabrication en grand du gaz hydrogène carboné destiné h l’éclairage , les ateliers de corroyeurs, de tanneurs, de chapeliers, les fonderies en grand au fourneau à réverbère , les fabriques de sulfate de fer et de zinc, de sulfate de soude à vases clos , de phosphore, de fausse bijouterie, de mastic bitumineux , de chandelles et de bougies stéariques , les ateliers pour le dérochage et le décapage du cuivre, industries diverses que les Conseils de salubrité ont souvent étudiées.
Ni les- unes ni les autres ne sauraient être dangereuses pour la santé; elles ne sont jamais nuisibles ; mais plusieurs , très incommodes, ont des inconvénients graves, qui sont la fumée, e bruit , le danger du feu et la mauvaise odeur. Toute demande en autorisation pour un établissement de seconde classe doit être a ress e au sons-préfet, ou au préfet, qui la transmet au maire (e a commune, chargé de procéder à une enquête decommodo et incommoda , et invité à donner son avis motivé. Cette formaité accomplie, le Conseil de salubrité émet son opinion , selon la maniéré qui a été indiquée, et le préfet statue par un arrêté.
demande repoussée, il peut se pourvoir contre la decision du préfet , devant le Conseil de préfecture ,
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et, s’il est encore condamné, il a le droit d’attaquer le jugement
du Conseil de préfecture par-devant le Conseil d’Etat. Le même
recours est à la disposition des opposants ; une ordonnance
royale n’est pas nécessaire pour les établissements de seconde
classe.
Ceux de troisième classe sont les ateliers qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations particulières, mais qui doivent cependant être soumis à la surveillance du préfet , qui les a autorisés. Cette catégorie comprend les fours à chaux et à pbàtre qui ne travaillent pas plus d’un mois dans l’année, les fours pour briqueteries, poteries et tuileries , les fabriques de gélatine et de colle de poisson , les fonderies au creuset, les ateliers de teinture, etc. Les autorisations sont accordées par le préfet d’après l’avis du maire, 1 enquête de commodo et incommodo et le rapport du Conseil de salubrité : les réclamations , si elles interviennent, sont jugées par le Conseil de préfecture. Quelques établissements de troisième
classe peuvent être fort incommodes.
' II- n’y a rien d’absolu dans cette classification, en ce sens qu’une même industrie , dont les procédés sont perfectionnés , peut passer d’une catégorie dans une autre moins surveillée. C’est ainsi que des Conseils de salubrité, consultés , ont émis une opinion favorable à la translation de 1 orseille , traitée directement par l’ammoniaque , de la première classe dans la troisième j ainsi , le suif fondu à vases clos cesse d’appartenir à la première classe ; ainsi , la chaux fabriquée au coke passe de la seconde
Honc 1a i'pAi^iprnp
Assez souvent des arts nouveaux se produisent et demandent à être classés ; alors le préfet consulte son Conseil de salubrité , qui émet son opinion 5 c’est le ministre du commerce qui statue. Ces nouvelles industries, ainsi reconnues, sont comprises dans des états supplémentaires que le ministre du commerce annexe au tableau général des établissements incommodes, insalubres
ou dangereux.
Toute la sécurité des établissements industriels , ainsi enregistrés, est dans l’autorisation qu’ils ont obtenue. Quelle est la force de cette permission? l’autorisation est-elle absolue et définitive? c’est ce qu’il importe d’examiner.
§ 2. — L’autorisation estime garantie de sécurité accordée par la législation à l’industrie 5 elle assure au chef d’atelier q^i l’a sollicitée et obtenue , l’exercice paisible et complet de son art. Revêtue de ses formes légales , cette permission défend les usines contre des attaques passionnées et injustes , et impose silence à la malveillance; mais plus sa force est grande, plus il importe à l’intérêt général qu’elle ne soit accordée qu après un longexamen. On a vu combien d’enquêtes préalables doivent précéder les autorisations pour les établissements de première classe. Les voisins de l’établissement en projet sont préalablement avertis ; ils ont un mois pour formuler leur opposition et préciser leurs griefs; vient ensuite l’enquête de commodo et inconimodo , faite par le maire ou par un commissaire de police , qui émet son avis motivé. Puis la Commission du Conseil de salubrité, consultée , se rend sur les lieux, examine les plaintes , interroge les opposants , et fait un rapport qui passe par l’épreuve d’une discussion générale. Tout n’est pas terminé : le Conseil de préfecture délibère à son tour , et , comme il l’a fait plusieurs fois ,
I admet en sa présence un avocat qui vient plaider la cause de l’industrie ou de la propriété. Enfin , un tribunal supérieur, le Conseil d’Etat, peut être appelé à instruire l’affaire de nouveau , et à réformer la décision des premiers juges.
L opinion des Conseils de salubrité a une grande influence sur le pouvoir qui accorde ou qui refuse l’autorisation. Si elle est favorable à la demande de l’industriel , le débat , d’ordinaire, est vidé et la fabrique approuvée ; mais si elle se prononce pour un : établissement que repoussent de grandes considérations relatives à la propriété ou à la salubrité, la situation du préfet et du Conseil de préfecture devient plus difficile, et le conflit se prolonge. P Un Conseil de salubrité peut se tromper ; des circonstances étrani gères à ses attributions ont pu exercer quelque influence sur son ? avis : alors 1 Administration fait procéder à une contre-enquête ,
1 qu’elle confie à des hommes spéciaux choisis en dehors du Conseil. Le conflit n’est plus entre l’industrie et la propriété, il passe entre les opinions scientifiques , quelquefois d’accord , mais d’autrefois en dissidence complète. Lorsque les préfets con- I. sultent les Conseils de salubrité, ils ne s’ engagent nullement à eu 3 suivie lavis; plusieurs décisions de ces corps savants ont été
réformées, soit par le Conseil de préfectui’c, soit par le Conseil d’Etat,
L'autorisation accordée par le Conseil d’Etat à un établissement de première classe , n’est pas définitive à toujours, et la législation admet positivement la possibilité de la révocation de l’ordonnance royale qui l’accorde. On croit que l’Administration est sans puissance contre les fabriques insalubres ou incommodes qui existaient antérieurement au décret du 1 5 octobre 1810 J c’est uue erreur. Ou a plusieurs fois affirmé qu’elle n’avait aueun recours contre des établissements dont la fumée était très incommode aux nombreuses habitations du voisinage. On a déploré l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’Autorité de sévir contre des fabriques d’acide sulfurique dont la position , au centre d’un quartier populeux ou sur le bord d’une route royale, a excité des réclamations si vives. Mais l’Administration n’est désarmée ni dans fun ni dans l’autre cas ; voici , en effet , dans quels termes sont conçus les articles 1 1 et 1 2 du décret du 1 5 octobre 1810 :
« Les dispositions du présent décret n’auront point d’effet 5) rétroactif ; en conséquence , tous les établissements qui sont « aujourd’hui en activité continueront à être exploités libre- >' ment , sauf les dommages dont pourront être passibles les en- » trepreneurs de ceux qui préjudicient aux droits de leurs 3) voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.
>• Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salu- >' brité publique. Ta culture ou l’intérêt général, les fabriques » et atebers de première classe qui les causent pourront être » supprimés en vertu d’un décret rendu en notre Conseil d’Etat, » après avoir entendu la police locale , pris l’avis des préfets , » et reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. >> Ainsi, l’Administration n’est nullement désarmée comme on l’a cru, et le préfet a pleinement qualité , soit pour prescrire des conditions nouvelles à un établissement de première classe, soit pour provoquer la révocation de l’ordonnance d autorisation d’un établissement reconnu , soit pour interdire un atelier antérieur à la législation. Il peut même prononcer la prohibition provisoire.
Accordée selon toutes les formalités légales, une autorisation
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peut encourir la déchéance dans plusieurs circonstances que la législation a déterminées.
Pour qu’elle soit valable, il faut que l’établissement reste fidèlement dans les conditions dont l’observation lui a été imposée ; l’autorisation énonce quels produits doit fabriquer l’usine, par quels procédés, et souvent dans quelle mesure; elle devient révocable, si l’industriel donne une plus grande extension à sa fabrication , et s’il confectionne des produits autres que ceux pour lesquels il a été autorisé. Un établissement de première classe n’a pas même le droit de s’annexer l’exploitation d’industries qui appartiennent à la seconde ou à la troisième ; des limites sont tracées par l’autorisation, il faut qu’elles soient respectées, ou la législation n’existe plus. Toute altération aux conditions quelle porte change les rapports de la fabrique avec les propriétés voisines. Les infractions à des dispositions aussi sages devraient être plus sévèrement punies qu’elles ne le sont ; les Conseils de salubrité ont eu plus d’une fois occasion de déplorer le peu de bonne foi d’industriels qui , autorisés à exploiter des produits bien déterminés , ne se faisaient aucun scrupule d’en fabriquer d’autres , et , dans plus d’une circonstance, par des procédés d’une insalubrité notoire.
Une fabrique autorisée perd encore son privilège si elle est transférée d’un local dans un autre, ou si les travaux ont été suspendus pendant six mois. Dans l’un et l’autre cas, les propriétés et les habitants du voisinage sont placés dans des conditions nouvelles; ils ne peuvent jamais perdre le bénéfice de leur recours. Ces points établis, quelles sont les limites delà compétence des Conseils de salubrité ?
§ 3. Les Conseils de salubrité n’ont à s’enquérir que de l’un et de l’autre de ces deux points : l’établissement qu’ils out à examiner est-il incommode, est-il insalubre? Toute leur compétence est renfermée dans ces deux ordres de considérations; ils n ont à 8 occuper que de l’insalubrité ou de l’incommodité > bien qu il puisse exister , en dehors de ce cercle , des motifs d’admission ou de rejet.
11 importe de bien définir la valeur des termes.
Si les émanations qui se dégagent dans une usine et au dcliors
sont irritantes, comme le sont, par exemple, celles des gaz sulfureux, azotique ou hydrochlorique; si les procédés de fabrication de tel ou tel produit chimique abrègent la vie des ouvriers; si les habitants des maisons voisines ne peuvent respirer qu’un air imprégné de gaz délétères, tels, par exemple, que l’oxyde de carbone ou l’hydrogène sulfuré, on dit alors que l’atelier est , insalubre et nuisible. On l’appelle dangereux, s’il expose, soit à une explosion, soit à un incendie; à cette classe appartiennent les établissements d’artificiers et ceux dans lesquels on prépare en grand les pâtes et autres matières fulminantes. On peut considérer encore comme insalubres, le dégagement abondant du gaz acide carbonique, et, à un degré moindre, l’air dans le voisinage des fonderies de suif à feu nu, et des fabriques de bleu de Prusse ou de colle -forte. Dans ces circonstances diverses , l’établissement est positivement nuisible; il peut mettre en péril la vie de l’homme. On doit remarquer que les ouvriers s’acclimatent assez souvent dans l’atelier; très peu se plaignent, très peu paraissent s’apercevoir de l’insalubrité du milieu dans lequel ils sont condamnés à vivre. Mais la statistique a démontré que , s’ils échappaient aux effets immédiats des émanations malfaisantes qu’ils respiraient, ils n’en subissaient pas moins les conséquences de cette position exceptionnelle. En général , les hommes qui travaillent dans ces dangereuses usines meurent jeunes, et il faut les renouveler souvent. Les Conseils de salubrité ont eu plusieurs fois occasion de constater la fréquence et le danger, chez eux, de l’irritation aiguë ou chronique des organes pulmonaires.
Le mot insalubrité est appliqué , par extension , à la qualité de l’air devenu un agent de destruction pour le règne végétal. On dira d’une usine qu’elle est insalubre ou nuisible, si les émanations corrosives qui s’en dégagent font périr les végétaux du voisinage. On sait l’aspect désolé des lieux autour des amas de pyrites brûlées, ou des fabriques d’acide sulfurique. Ainsi, dans l’appréciation de Tiusalubrité , le Conseil doit soigneusement porter en ligne de compte l’action délétère, sur la végétation , des gaz que dégage une fabrique.
11 est tenu toujours d’ètre fort sévère lorsqu’il est constant qu’un établissement industriel est insalubre ; peu importent et
la valeur commerciale de la fabrique, et l’excellence des procédés qui y sont mis en pratique, si l’air est vicié par ses émanations : avant tout, l’intérêt de la santé publique, dont les Conseils de salubrité sont les gardiens naturels. Plus d’un exemple fâcheux ont démontré les inconvénients de l’indulgence en semblable conjoncture; un rapport favorable légèrement accordé h un atelier insalubre peut compromettre, de la manière la plus grave , la situation d’une contrée jusqu’alors prospère, et léguer à toute une population une longue suite de calamités.
Mais la question de l’insalubrité d’une usine n’est pas toujours facile à résoudre pour les hommes de science : tel croit un atelier dangereux, tel le proclame inoffensif; ceux-Là ne se préoccupent que du côté industriel de la question ; ceux-ci croient la santé publique suffisamment protégée si quelques restrictions , faciles à éluder , sont imposées à des hommes d’ordinaire fort peu scrupuleux. Dans ces cas équivoques, le doute doit profiter évidemment à la santé publique, et mieux vaut, mille fois, courir la chance de léser un intérêt industriel que celle de frapper un canton sain et prospère de la plus terrible des servitudes, l’insalubrité. Sous ce point de vue capital, le devoir d’un Conseil de salubrité est impérieux et ne saurait s’accommoder d’aucune transaction. Si, dans la composition organique de ces corps savants, la majorité du nombre est accordée aux médecins, c’est que les médecins sont par état les protecteurs-nés de la santé publique. Au reste, tous leurs membres , quelle que soit leur profession , sont astreints a la même règle et commandés au même titre par le -même principe. Lorsque ces Commissions sont en séance, il n’y a plus, dans leur sein, m architectes, ni ingénieurs, ni chimistes, ni géologues ni vétérinaires, ni industriels; on ne saurait y voir que des hommes qu oblige au même degré la jurisprudence de l’institution.
Un etablissement qui n’est ni insalubre, ni dangereux, ni nuisÆle, peut cependant être interdit, s’il est incommode. Telle I fabrique de seconde classe a beaucoup plus d’inconvénients que I elle autre de la première, et doit être rejetée cà grande dis- » tance des habitations. L’incommodité est le second ordre des 0 considérations qui entrent dans les attributions des Conseils de salubrité, mais elle n’est pas facile à définir. Considéré en lui-
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môme, ce mot est élastique et se prête tà une large interprétation.
Il y a, au centre des grandes Ailles, nombre de métiers dont le ^ voisinage est fort incommode, et contre lesquels aucune réclamation ne serait admise : tels sont les ateliers de ferblantiers, de chaudronniers, de fondeurs, de blanchisseurs, les dépôts de chiffons, etc. Pour que l’incommodité soit prise en considération par les Conseils de salubrité et devienne un motif de rejet, il faut qu’elle atteigne un haut degré et ne soit réellement pas tolérable. Dans les cas très nombreux de ce genre , les Conseils de salubrité sont en général favorables à l’industrie ; ils autorisent tous les jours des établissements dont le voisinage est évidemment désagréable. On ne saurait les blâmer de cette tolérance : s’ils devaient faire droit à toutes les plaintes plus ou moins fondées qu’ils reçoivent, très peu d’arts et métiers seraient possibles. Dans tous les lieux où s’établissent des ateliers quelque peu incommodes , il sc trouve des voisins dont les oppositions , souvent nombreuses et violentes , se formulent aussitôt ; cependant il faut bien tolérer quelque part les ateliers de chapellerie, les corroyeurs, les tanneurs, les fours à chaux.
Il n’est pas vingt des milliers de machines à vapeur qui fonctionnent dans les quartiers les plus populeux des grandes villes, dont l’interdiction n’ait été demandée par quelqu’un ; faut-il donc proscrire les machines à vapeur? Ainsi donc, le Conseil de salubrité doit user de tolérance au profit de l’industrie , lorsqu’il n’est question que d’incommodité; mais cette indulgence a nécessairement ses limites.
Un atelier insalubre ou incommode est établi, après les formalités légales , dans un lieu désert ou peu habité; mais bientôt s’élèvent, dans le voisinage, des maisons dont les habitants se plaignent avec amertume, et qui réclament l’éloignement de leur fâcheux voisin. Ce n’est pas l’industrie malfaisante qui est venue s’installer auprès de la propriété, c’est la propriété représentée par des maisons , qui s’est placée , eu pleine connaissance de cause, auprès de l’atelier incommode ou insalubre; il est évident que, dans cette circonstance, ses griefs ont peu de droit à être écoutés. Souvent des réclamations s’élèvent contre un établissement industriel, dans l’intérêt de constructions qui n’existent pas encore , mais qui pourront exister un jour; il est clair
que des Conseils de salubrité doivent rarement tenir compte de cette éventualité. 11 ne faut pas toutefois qu’ils la rejettent tontà-fait . tel emplacement est appelé par sa situation à devenir un quartier riche et populeux; y permettre la formation d’établissements incommodes ou insalubres , c’est le déshériter de son avenir. D’aiUrefois, un industriel achète ou loue quelques mètres de terrain dans un fertile et riant paysage, tout exprès pour y placer une fabrique de colle , un four à chaux ou une fonderie de suif : on ne saurait évidemment lui accorder sa demande. Ici , l’appréciation des circonstances locales est tout, et le pouvoir discrétionnaire des Conseils de salubrité a une grande extension.
Il existe , en dehors de la question d’insalubrité et d’incommodité, un ordre de considérations importantes pour l’autorisation ou le rejet d un atelier : c’est le dommage causé par l’usine à la valeur des propriétés voisines. Tous les ateliers incommodes ou insalubres ont cet inconvénient, qu’ils frappent leur voisinage d’une dépréciation souvent considérable : plus 1 opinion publique s’est alarmée , cà tort ou à droit et plus la moins-value est forte. Un Conseil de salubrité n’a point à s’occuper des faits de cet ordre, ils sont exclusivement de la compétence de la préfecture et des tribunaux. Tel établissement que le Conseil n’a jugé ni incommode ni insalubre et qu 11 a dès lors autorisé parce qu’il n’avait pas cà s’enquérir d autre chose, est rejeté cependant, et à juste titre par un autre pouvoir, dont les attributions sont d’une autre nature. Chacun des tribunaux consultés a prononcé selon son
§ 4. Les Conseils de salubrité n’ont pas été institués uniquement pour déclarer qu’un établissement industriel appar- .en ta telle elasee ou à telle autre , ils n’ont pas pour nrfs’siou exclusive de faire appliquer la législation des ateliers iueomodes nuisibles ou dangereux; d’autres attributions, d’un ordre plus elevé, leur appartiennent. Une usine vraiment redoutable pour le voisinage devrait être , à ce titre , reléguée loin des habitatious ; mais les avis d’un Conseil de salubrité la rendent inoüensive, et elle demeure. La plupart des rapports de ces corps '
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savants ont pour objet principal, l’introduction, dans les ateliers , de procédés qui faisaient cesser des plaintes parfaitement fondées , et désarmaient les oppositions. Un Conseil de salubrité ne sacrifie pas l'industrie à la propriété, ou la propriété à l’industrie ; il recbercbe un tempérament entre leurs intérêts opposés, et indique des moyens qui maintiennent l’uue et protège l’autre avec efficacité. Mais quels sont ces moyens?
On peut les résumer en un seul t enlever à un établis-sement industrielles inconvénients qui lui sont reprochés sous le rapport de l’incommodité et de l’insalubrité, ou, ce qui est même chose, soustraire les propriétés et les habitants du voisinage au contact de ses émanations. On peut obtenir ce résultat par deux procédés ; détruire les émanations incommodes ou insalubres au fur et à mesure qu’ elles sont produites ; transporter ces éléments délétères à une distance telle , qu’ils ne puissent nuire ; il ne s’agit plus que de déterminer s’ils sont praticables. Une autre considération importe encore ; il faut que le moyen d’assainissement soit économique; s’il charge l’exploitation industrielle d’une dépense inconciliable avec les chances de bénéfices , ce n’est plus qu’un objet de curiosité : ce cas se présente assez fréquemment. On peut théoriquement changer
toutes les conditions d’insaluhrité d’un atelier; la science indique ■
des moyens certains d’en détruire les émanations incommodes; ou nuisibles; mais le procédé nouveau, ou ne permet pas lai fabrication en grand, ou est fort dispendieux, et, dans ces; deux circonstances, ne peut être imposé par u;i Conseil de salubrité à rindustriel. La substitution du coke à la houilledélivrerait grand nombre d’usines d’un inconvénient grave, la» fumée; mais elle n'est pas toujours possible. Ainsi, l’une des; conditions capitales des modihcations que proposent les Conseils; de salubrité, c’est qu’elles soient économiques, et qu elles ne deviennent pas un empêchement cà la quantité des produits dontelless améliorent la qualité. Les applications de la science aux artss
industriels ne sont vraiment bonnes qu’ autant qu elles peuventlj
devenir usuelles. . , ^
Les établissements insalubres ou incommodes qui opèrent plein air remplissent l’atmosphère d’émanations fatigantes o
pernicieuses; c’est ce grave inconvénient qui les inscrit dans
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première classe et motive leur éloignement des lieux habités. Mais leurs produits peuvent être fabriqués quelquefois à vaisseaux clos, c est-à-dire dans des appareils fermés j ce qui rend impossible le dégagement à l’air libre de leurs émanations malfaisantes. Toutes les fois quo ce procédé e.st praticable, il ôte complètement k l’usine son caractère d’insalubrité, et dès lors elle peut être maintenue, sans le moindre inconvénient, au centre de quartiers populeux. Peu d’ateliers sont aussi pernicieux que ceux dans lesquels on prépare en grand Tacide hydrocblorique ; ils deviennent fort innocents , si le même produit est confectionné dans des appareils fermés. Nous l’avons dit , inscrites dans la première classe , les fonderies de suif cà feu nu passent de droit dans la troisième , lorsque ce corps graisseux est traité au bain-marie , et un four k chaux cesse d’être un voisin incommode, lorsque ses produits sont fabriqués à vases clos. Malheureusement, on Ta dit encore, la pratique de ce mode d’opérer n’est pas toujours possible; elle se prête peu aux préparations en grand; enfin, elle peut être si coûteuse que l’industriel ne saurait l’adopter. Dans d’autres circonstances des émanations insalubres sont saisies, au moment même de leur dégagement, par des agents chimiques qui les transforment en particules inertes. C’est ainsi qu’agissent sur les' matières organiques en putréfaction les liquides chlorurés de M. Labarraque, qui ont reçu tant d’applications utiles comme moyens désinfectants. L’art du boyaudier a éprouvé de grandes ameliorations d’apres le principe de la destruction immédiate des
kVouSr"’ ^ à la préparation en grand de
Un nouveau système de vidange, de tous le meilleur est fonde sur ce principe : on désinfecte l’urine et les matières cales, en jetant, dans l’intérieur de la fosse d’aisance une couche de noir animalisé ou une quantité donnée de peroxyde de er hydrate. A l’instant même les émanations putrides et îes gt ammoniacaux sont anéantis.
'‘‘““«"mode, et qui, seule, suffit nom-
être Tt habitations de certains ateliers , peut
etre détruite au moment de sa production ; tel est robièt des fourneau, lumivores. .1 n'est pas de corps Combustible qffi ne
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se transforme totalement en produits gazeux, s’il est brfdé, sous certaines conditions, dans un excès d’oxygène. Considérée en elle-même, la fumée est un composé de produits gras et de charbon divisé, essentiellement combustible lorsqu’on la chauffe à la température rouge, après l’avoir mise en contact avec un excès d’air. Des fourneaux parfaitement furaivores ont été appliqués à des appareils chauffés à la houille ; d’autres brûlent, en entier , la fumée càcre et irritante qui provient de la combustion des lies devin, dans les fabriques de cendres gravelées. On s’en est servi avec un égal succès pour l’incinération des côtes de tabac , dans des ateliers de teinture et dans des raffineries de sucre. Le problème de la combustion complète de la fumée et des produits volatils, dans des fourneaux spéciaux , est résolu , mais sa solution n’a réalisé aucune économie de combustible.
Si la fumée et les gaz incommodes ou insalubres ne peuvent être ou brûlés ou détruits pendant leur formation , il est souvent possible de les transporter à une telle hauteur dans l’atmosphère, qu’ils ne sauraient nuire aux propriétés du voisinage. Il suffit assez fréquemment aux Conseils de salubrité, pour maintenir une usine, objet d’oppositions vives et nombreuses, d’exiger que la cheminée soit portée <à plusieurs mètres d’élévation au-dessus de la plus haute des maisons du voisinage. Telle est la condition que leurs rapports imposent souvent aux fours à plâtre, aux machines à vapeur, et, en général, à tous les établissements qui, sans être insalubres, s’accoinpagnent d’un dégagement abondant de fumee; elle doit être demandée bien plus impérieusement encore, si, a cette fumée, sont unis des principes volatils irritants. Dans quelques cas, les Conseils imposent, comme mesure accessoire, l’élévation du mur d’enceinte de l’usine.
Quelques ateliers qui mettent en œuvre des substances oroaniques, auraient peu d’inconvénients si celles-ci étaient a fétat sec; dans ce cas, les rapports exigent l’interdiction la plus formelle des dépôts d’ écailles, d’os ou de tendons à l’ état frais. Les principes délétères qu’il s’agit d’écarter des habitations, ne sont pas toujours volatils et gazeux; ils peuvent être en solution dans l’eau, et c’est ce qu’on voit dans les
ateliers d’écarrissage , les triperies, les boyauderies , etc. Ces eaux infectes n’ont pas le droit de couler à l’air libre ; on prescrit à l’industriel, selon les localités, soit de les recevoir dans un puits fermé, soit de les conduire jusqu’à une eau cou-
rante , dans des canaux soigneusement voûtés. Il est beaucoup plus facile , en général , de neutraliser les agents d’infection liquides , que la fumée et les gaz délétères.
Aux moyens spéciaux qui sont imposés par les Conseils de salubrité pour défendre la santé publique contre les ateliers insalubres , viennent s’ajouter des précautions générales dont la stricte observation n’est pas sans importance. Beaucoup d’usines sont mal aérées ,• la ventilation laisse à désirer dans la plupart , et cependant ses conditions , bonnes ou mauvaises , exercent sur l’organisme de l’ouvrier une influence remarquable ; on ne saurait donc veiller avec trop de soin à ce qu’elle soit aussi bien faite que les localités le permettent. C’est encore dans 1 intention de protéger la santé des travailleurs que les Conseils prescrivent, à certains établissements, la construction de manteaux de cheminée qui s’opposent à la diffusion , dans latmospbère de l’atelier, d’émanations incommodes ou malfaisantes , et dirigent les particules délétères dans la gaine du
fourneau. Ces mesures doivent être recommandées partout où elles sont applicables.
La ventilation est un moyen d’assainissement puissant • en dernier résultat , c’est' toujours à elle qu’il faut arriver. Son but, cest de renouveler l’air dans un lieu quelconque, c’esta-dire de substituer un air bien pur à celui qu’ont altéré les émanations d’une usine insalubre, ou l’agglomération, sur un point donne, d’un grand nombre d’individus. Ainsi, expullon de 1 air vicie , et introduction fréquemment renouvelée
di-rC problème que doivent résou-
1 IV™' • ^"''t'^'tion. Il est des produits volatils
deleteres qui se dégagent incessamment dans la pratique d certains arts; telles sont les vapeurs de mercure^u de! sels mercuriels dans le procédé de dorure par l’amalgame et
I combLTü décapage; on comprend
R mbien il importe de purger l’atmosphère de ces noisoiu;
su ,is. On obtient la ventilation par divers procédés, tantôt
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au moyen d’ap])areils particuliers nommés ventilateurs, tantôt au moyen de fourneaux d’appel , tantôt par des ouvertures parallèles, pratiquées aux murs de rusine ou de l’appartement , dont l’air doit être renouvelé. On parvient quelquefois au môme but , en se servant de tuyaux qui mettent en communication le milieu qu’on veut aérer, avec un autre milieu, à un niveau différent et à une température plus élevée. La plupart de nos feux ordinaires de cheminée débitent, sans toutefois les consommer, trois cents mètres cubes d’air par heure; cette masse atmosphérique leur est fournie par les joints des portes et fenêtres ; quelques arts et métiers peuvent être rendus parfaitement salubres , par l’emploi de procédés de ventilation bien entendus.
Mais il en est d’autres dont il est impossible de corriger les inconvénients graves. Les émanations pernicieuses qu ils dégagent ne peuvent être, ni détruites au moment de leur production , ni transportées assez au loin , dans 1 atmosphère , pour que les habitants et les propriétés du voisinage n’aient rien à en redouter. Ces établissements doivent être relégués hors des villes; la législation n’admet pas de transaction sur ce point. Mais à quel distance? Si le degré de leur éloignement pouvait être formulé en un chiffre précis, il n’y aurait jamais lieu à débats à cet égard; tout dépend de la disposition des localités. La distance n’est pas déterminée rigoureusement par la loi qui régit les établissements insalubres , et , fréquemment consultée sur cette question , l’ Administratien n’a pu la résoudre d une manière absolue, non-seulement pour tel ou tel établissement industriel, mais encore pour tous les ateliers d un même ordre. Il est des usines de première classe qui peuvent être toléiées, sans inconvénients, au centre de quartiers populeux, à laison, tantôt de la situation de la fabrique , tantôt des conditions restrictives qui lui ont été imposées : il est des ateliers de seconde classe tellement incommodes , que leur établissement dans des lieux fort habités est intolérable. Placée sur le point culminant d’une colline, une fabrique d’acide sulfurique n aurait pas, à beaucoup près, les inconvénients qu’elle présente sur une chaussée. Certaines émanations insalubres, par exemple, le gaz chlorhydrique, sont essentiellement diffusibles, et parcoii-
relit , en peu d’instants , de grands espaces; d’autres ont plus de densité et de pesanteur spécifique, et ne s’éloignent pas beaucoup de leur point de départ ; telles sont celles des matières grasses fondues à feu nu. Ces considérations influent beaucoup sur les conclusions des rapports des Conseils de salubrité. Ils portent toujours en ligne de compte, pour l’appréciation de la distance cà laquelle il convient de reléguer l’usine insalubre, la situation de l’établissement par rapport à la direction des vents ou d’un grand cours d’eau, ainsi que les accidents du sol. Ces rapports indiquent soigneusement le chiffre des mètres qui sépareront la fabrique des habitations les plus voisines, et se règlent, pour cette détermination, non-seulement sui 1 examen attentif du plan géométrique contenu dans le dossier, mais surtout sur l’exploration des lieux, soigneusement faite par les Commissions.
M. D’Arcet a donné au Conseil de salubrité de Paris pour la détermination de la distance, d’utiles conseils qui ont été mis cà profit. Si tous les vents soufflaient pendant des temps égaux et constamment avec la même intensité, il est évident qu’il faudrait placer chaque fabrique à émanations insalubres ou désagréables, au centre d’un cercle dont la circonférence servirait de limite aux habitations du voisinage, et qui aurait un rayon d’autant plus grand, que les émanations de 1 atelier seraient plus intenses , plus fréquentes, plus nuisibles ou plus désagréables; mais il n’en est pas ainsi. Les vents du nord , du midi et de l’ouest ne sont point d’une égale fréquence : chaque vent ne se charge des émanations d’une fabrique insalubre qu’en passant sur elle, et ne nuit au voisinage que du côté de la fabrique opposé h celui d’où il vient M. D Arcet a tracé sur une carte la sphère d’action des principaux vents aux alentours d’une fabrique insalubre, d’après un n 1 météorologiques faites à l’observatoire de
1 arts de 1 83o a 1 843 , et il a indiqué par des nombres , sur tableau , combien de jours par an chacun des principaux ents passe sur 1 usine avant d’arriver aux habitations du voisinage. Lonsqu ils’ agit de l’établissementd’ une j'abrique insalubre dans une localité donnée, M. J)’ Arcet commence par bien nen er dans le centre de cette localité au moyen d’une lions-
sole; il pose sur le terrain le polygone qu’a tracé son tableau, et place la boussole sur cette figure en l\j centrant, de manière à faire coïncider ou à rendre parallèles les méridiennes de la boussole et du plan. Tl n’a plus alors qu’à examiner ; T la disposition générale du terrain et du Toisinage; 2" si la distanee de la fabrique aux maisons les plus voisines, du côté opposé aux vents de l’ouest et du sud-ouest, qui sont, à Paris, les vents régnants , est assez grande pour que ce côté du voisinage ne puisse avoir à souffrir des émanations de la fabrique projetée. La figure tracée sur le polygone de M. D’Arcet rend, en quelque sorte , palpable l’influence des principaux vents. Ce polygone, indiquant ainsi graphiquement la direction des vents principaux , doit être tracée, d’après les observations météorologiques recueillies dans chacune des villes où existent des Conseils de salubrité.
Toutes ces formalités ont été accomplies ; le Conseil a prescrit, dans une usine pour l’éclairage, l’épuration plus fréquente et plus complète du gaz hydrogène carboné, et à un four à plâtre, la substitution du coke à la houille. 11 a interdit à un fabricant d’acide sulfurique l’exploitation de tous autres produits chimiques ou de procédés autres que ceux pour lesquels on l’a autorisé ; il a permis un établissement de cendres gravelées sous la condition expresse qu’un fourneau fumivore , bien construit , en brûlerait complètement la fumée , et a défendu , sous la menace d’une révocation immédiate, à un fabricant de colle-forte ou de gélatine , de conserver, dans ses hangars , des dépôts de matières organiques à l’état frais. Toutes ces restrictions et piohihitions ont été formulées dans le rapport comme autant de conditions impérieuses, et l’industriel a été bien averti que l’inobservation d’une seule frapperait son autorisation d’une déchéance méritée. Qu’advient-il de toutes ces défenses, de tous ces conseils, de toutes ces précautions , dans l’intérêt delà propriété et de la salubrité? elles sont très souvent méprisées. Après avoir plus ou moins bien obéi pendant un temps plus ou moins long, l’industriel revient à sa pratique et se refuse à l’observation de conditions qu’il juge onéreuses : peu lui importe d’ordinaire qu’un procédé soit insalubre s’il est plus economique ; il suppose que la surveillance de son établissement
lie saurait être iii suffisaute ni complète, et tient infiniment peu de compte des plaintes de ses voisins.
Cet inconvénient grave et fort ordinaire iv fait penser à quelques Conseils de salubrité qu’il y aurait avantage à créer un inspecteur des établissements insalubres. Quelle est la valeur de probibitionc qui ne sont pas exécutées? C’est de la théorie, et rien de plus. L’inspecteur veillerait à la stricte observation des mesures sanitaires que le Conseil aurait voulues 5 ses visites seraient fréquentes et consciencieuses; exercé chaque jour, son I contrôle imposerait à la négligence et à la mauvaise foi ; cet em-
j ployé serait l’agent du Conseil de salubrité et, eu quelque sorte ,
I son pouvoir exécutif. Mais, en y regardant de près, on s’ est
! convaincu qu une telle inspection n’aurait que des avantages
I équivoques et ne pourrait être mise utilement en pratique. Nous
ne parlerons point du traitement assez élevé que l’Administration devrait assurer à un employé dont les fonctions auraient un caractère scientifique ; mais où trouver un homme dont les connaissances en médecine, en physique et en chimie industrielle seraient assez variées et assez positives pour suffire à ^ toutes les exigences de son inspection? Combien la collusion
II] serait facile entre cet homme et les industriels assujétis à
1 enquête, et à combien de réclamations et d’oppositions fondées donneraient lieu les visites de l’inspecteur?
Il y a, toutefois, quelque chose à faire. Si la surveillance des établissements incommodes ou insalubres n’est pas suffisante , elle n est point nulle, et les commissaires de police sont appelés assez souvent à l’exercer. L’intérêt des voisins , toujours eu veil, est une garantie; ils s’aperçoivent bientôt d’un surcroît d incommodité ou d’insalubrité, et se hâtent de porter à 1 Administration des plaintes qui doivent toujours être écou- J tees. On peut faire mieux : les établissements industriels, insaubres ou incommodes, sont sous la juridiction immédiate de la pobce médicale; le nombre de ceux qu’on peut qualifier de I suspects n est pas considérable; c’est aux Conseils de salubrité J quil appartient de les inspecter d’office. Qu’une commission permanente, formée de membres renouvelés de trois mois en
! T" surveillance spéciale de ces usines,
qu elle les visite aussi souvent qu’il en sera besoin. Les préfets
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ne refuseront certainement pas les pouvoirs nécessaires pour l’exercice de cette inspection, et, mieux que personne, la commission médicale aura qualité pour veiller à la scrupuleuse observation des conditions qu’elle aura indiquées.
Les Conseils de salubrité sont une institution permanente , et dont l’aetion sur les établissements incommodes ou dangereux n’est jamais prescrite. Ils ont toujours qualité pour donner, à une fabrique dont les procédés sont l’objet de plaintes fondées, des conseils, officieux quand ils viennent d’eux seuls, et obligatoires lorsqu’ils sont revêtus de l’approbation du préfet. On ne doit pas croire que lorsqu’un atelier a reçu une autorisation , il est affranchi à tout jamais de toute surveillance , et pourvu légalement , en cas de trop d’indulgence, du droit d’infecter à toujours les nombreuses habitations qui l’environnent : la jurisprudence de tous les Conseils de salubrité et les précédents, sont à cet égard parfaitement d’accord. L’industrie, nous l’avons déclaré plusieurs fois, a grand besoin de sécurité ; une autorisation seulement temporaire ne lui permettrait pas de construire des ateliers et de se livrer à des opérations qui exigent souvent l’avance de grands capitaux. Mais cette vérité, que nous admettons dans son acception la plus large, ne saurait soustraire un établissement dangereux ou incommode à l’exercice d’un droit bien autrement sacré, confié aux Conseils de salubrité, celui de protéger la santé publique contre toute atteinte qui lui est portée. Si nous ne pouvons et ne devons pas limiter à un temps donné , l’autorisation que nous accordons, nous avons très expressément le droit de stipuler des réserves en faveur de l’avenir, dans certains cas particuliers.
Oui, sans doute, nous l’avons dit , l’industrie doit être libre, mais sous la condition expresse de ne point nuire à autrui. Nous ne pensons pas que les membres d’un Conseil de salubrité aient individuellement qualité pour se présenter dans une fabrique réputée insalubre ou incommode, et lui imposer telle ou telle pratique qu’ils croiraient utile. Le Conseil lui-même, agissant comme corps constitué, n’a pas même, selon nous, ces pré rogatives, tant qu’il n’agit pas en vertu d’un mandat exprès de l’autorité administrative. Cependant la permanence du
droit de surveillance sur les établissements qui ont été autorisés, n’en existe pas moins dans toute sa latitude; il ne s’agit, pour régulariser son exercice, que d’une simple formalité. Quand une fabrique incommode ou dangereuse donne lieu à des plaintes; lorsque, dans l’absence de réclamations légalement formulées, le Conseil de salubrité croit que les conditions de l’autorisation d’un atelier ont été violées, cette commission sanitaire a mission, en tout temps, pour donner à l’industriel des conseils auxquels 1 intérêt de celui-ci veut qu’il ait égard. Si cette interxention est déclinée, si elle n'est point prise en considération, on sollicite celle du préfet, qui ne se fait jamais attendre. C’est peut-être parce que les Conseils de salubrité n’usent point assez fiéquemment de ce droit de surveillance sur des établissements autorisés, que 1 Administration fait inspecter quelquefois ceux-ci par des experts pris en dehors de ces comités. Toutes les fabriques incommodes ou insalubres sont soumises à un contrôle
permanent; l’avis des Conseils de salubrité, quand il y a contestation , doit être appuyé par un arrêté du préfet; mais une formalité à remplir n’est pas la négation d’un droit acquis. îSous avons exprimé le vœu , dans la première partie de ce travail, qu’une mesure administrative, une fois prise, soumît, et les établissements publics , et les principales fabriques insalubres, cT des visites qui seraient répétées plusieurs fois dans 1 année, et dont l’ensemble serait l’objet d’un rapport annuel que le secrétaire adresserait au préfet. C’est alors seulement que la perpétuité d’une surveillance compétente donnera à l’action des Conseils de salubrité toute l’efficacité qui lui anpartient. ^
Admettre qu’une autorisation accordée par eux à une abrique affranchit à perpétuité l'industriel de tout conrole- et des améliorations que l’intérêt de la santé pnblique pourrait exiger, ce serait, non - seulement proclamer leur infaillibilité et leur oiiiiiipotence , mais encore laisser un champ libre a la mauvaise foi , au grand détriment de la santé publique. Autorise pour tel ou tel produit chimique et par tels piocedes, un fabricant ne se fait quelquefois aucun scrupule en préparer d autres dont l’exploitation est dangereuse on meoinmode au premier chef. On lui a imposé des moyens d’épii-
ration de ses gaz , mais rexéculion consciencieuse de ces mesures de salubrité lui paraît onéreuse ou gênante : il la néglige, et ne prend aucun souci des dommages auxquels l’exercice de son industrie peut donner lieu , parfaitement certain qu’il ne rencontrera pas d’obstacles sérieux. Dira-t-on que , dans ces deux circonstances très communes, les plaintes du voisinage avertissent à temps l’autorité? elles se font souvent attendre, et lorsque l’Administration est saisie de leur appréciation, le mal est devenu irréparable. On a vu assez souvent, à l’occasion des fabriques incommodes ou dangereuses, que les Conseils de salubrité, tout en accordant leur autorisation, se réservaient la faculté de visiter l’établissement lorsqu’il serait construit et en plein exercice ; rien de plus sage qu une semblable mesure; elle protège la santé publique sans gêner aucunement l’industrie. Ils ne reçoivent pas toujours des déclarations sincères ; on leur a demandé plusieurs fois l’autorisation de fabriquer tel produit fort innocent, avec l’intention den exploiter un autre très incommode ou très insalubre ; n ont-ils pas sagement agi dans ces cas, dont on ne connaît que trop d’exemples, en se réservant le moyen de déjouer la fraude? D’autres fois, les conditions qu’ils avaient imposées à un établissement de première classe n’avaient pas été comprises, ou avaient été très mal exécutées ; on se plaignait , et on les accusait de l’oubli du premier de leurs devoirs: n ont -ils pas été prudents , dans quelques circonstances de ce genre, en n’accordant pas une autorisation irrévocable? Ces cas, nous devons le déclarer, sont assez rares; le principe que les autorisations sont définitives , est la règle ordinaire ; une autorisation conditionnelle, c’est l’exception; mais cette exception est essentiellement raisonnable , et l’interdire, lorsque des ciiconstances particulières la recommandent , ce seiait mécon naître le droit de tous les Conseils de salubrité et compiomettre la santé publiqne. L’Administration s’en remet sur cc point à eux : elle leur laisse un pouvoir discrétionnaire dont
ils usent toujours avec mesure.
D’autres considérations ne permettent pas d engager a jamais l’avenir par une décision. Hn Conseil de salubritc peut se tromper et avoir été trompé; il peut n avoii imposé à une
fabrique insalubre que des conditions insuffisantes ou illusoires : l’approbation qu’il aura donnée sera-t-elle un titre irrévocable et absolu pour le maintieu, sans modifications, d’un établissement vraiment incommode ou dangereux? Qui pourrait soutenir une assertion aussi déraisonnable? Nous devons le redire : encore, quelle que soit son autorisation , une fabrique est tou-
I jours responsable des dommages quelle a causés ; il n’y a pas j de décision d’un Conseil de salubrité, il n’y a pas même d’ordonnance royale , qui confère à un atelier de première classe le droit imprescriptible de répandre abondamment , dans un voisinage peuplé d’babitations, des gaz qui sont un poison meurtrier. Toute approbation donnée par un Conseil de salubrité peut être révisée; toute ordonnance royale concédée à une fabrique incommode ou dangereuse, peut être révoquée selon des formalités déterminées. L’Administration ne saurait demeurer impassible en présence d’attaques contre la vie ou la i propriété des citoyens : une fabrique évidemment insalubre,
)! est un ennemi public; c’est aux Conseils de salubrité qu’il i appartient de le combattre , et , dans sa prévoyance , la loi |! leur en a fourni les moyens.
t Avant de passer en revue les divers établissements à émana-
! nations incommodes, insalubres et dangereuses, nous étudierons certains lieux qui réclament une surveillance particulière , et qui peuvent facilement devenir des foyers d’infection de l’espèce la plus nuisible : ce sont les cimetières , les chantiers d’écarris- |t sage, et les abattoirs.
CHAPITRE VII
§ I. Salubrité des cimetières. — Le corps de l’homme, WJ- ^ saurait être abandonné , en plein air , à la
J putréfaction spontanée; un long et abondant dégagement d émanations méphytiques accompagnerait ce hideux spectacle, alubrité, respect humain, religion, tels sont les motifs
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principaux qui ont porté toutes les nations civilisées à soustraire les cadavres aux regards des vivants. Il faut que la dépouille mortelle de l’ homme ne devienne point un foyer d’infection; quel que soit le procédé qu’on emploie, rinhumation , l’embaumement, l’incinération , le but est le même.
Avant d’exposer les conditions de salubrité des cimetières, nous devons parler d’un point d’hygiène bien important, les inbumations précipitées.
Les apparences de la mort ont été quelquefois si grandes , que la vérité n’a pu éelairer les yeux de médecins instruits; mais, plus souvent , l’ignorance et la précipitation placèrent dans le tombeau, des malades qui n’avaient point perdu tous leuis droits à la vie. Qu’on se peigne la situation d un malheureux enseveli vivant, qui se réveille dans le séjour de la mort; ses cris ne frapperont point les airs , et aucune oreille humaine ne les entendra. En vain il veut déchirer le linceul dont ses membres sont enveloppés ; en vain il tente de repousser la masse de terre qui pèse sur son cercueil ; meurtri, épuisé, il épiou\e toutes les angoisses du désespoir, et cédant à sa rage et à la faim, il mord, il ronge ses bras qui ne peuvent l’arracher a son horrible destinée. Tel fut le supplice effroyable de Jean Scot, de l’empereur Zénon , et d’autres infortunés dont diverses circonstanees ont fait connaître la mort tragique. Beaucoup de malades réputés morts, et déjà déposés dans le cercueil , ont été rendus à la vie : combien n’importe-t-il pas de proscrire les inhumations précipitées? Depuis longtemps les médecins ont appelé l’attention des magistrats sur l’indécence des inhumations ; aujourd’hui encore , dans plusieurs parties de 1 Europe , aussitôt qu’un malheureux paraît avoir expiré, des mains meicenaires s’emparent de son corps, le transportent de son lit sur le carreau ou sur un banc en bois ou en pierre , tamponnent les deux orifices de l’appareil digestif, garottent ses membres, et l’abandonnent aux injures de l’air, quelle que soit la rigueur de la température. Que pourraient-elles faire davantage si e es voulaient accélérer la mort , ou rendre absolument impossible le
retour à la vie ? ^
Winslovv, Brubier, Louis et Hufeland ont démontré incci-
titude des signes de la mort,- et on ne sain ait trop accoi
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d’éloges au zèle qui inspira leurs éloquentes réclamations. Rien n’est plus rare que le concours de circonstances par lequel la précipitation d’nne inhumation se fait connaître ; mais, puisque des exemples authentiques ont prouvé qu’elle avait causé de grandes catastrophes, riuimanité n’ ordonne-t-elle pas de prendre , pour les éviter, toutes les précautions suggérées par la prudence humaine? Citerons-nous des histoires demaladesqui ont revu la lumière après avoir reçu les honneurs funèbres ? Platon parle d’un guerrier blessé grièvement sur le champ de bataille , qui resta dix jours parmi les morts, privé de sentiment et de mouvement; porté chez lui, il se ranima deux jours après, lorsque tout se disposait pour ses funérailles , et que son corps était déjà placé sur le bûcher. Asclépiade fit suspendre l’inhumation, et rendit à la vie un malheureux qu’on portait au tombeau, et sur lequel il avait trouvé un signe obscur d’existence. Pline, qui a fait un livre sur ceux qui se sont ranimés pendant qu’on leur rendait les derniers devoirs, parle de Lucius Aviola et de Lucius Lamia, que les flammes de leur bûcher rappelèrent à la vie, et qu’on ne put enlever assez tôt pour les sauver de l’action terrible du feu.
Le danger d’ensevelir un vivant n’est pas la seule considération qui doit faire proscrire les inhumations précipitées; il en est une autre dont l’importance , en matière criminelle , est fort grande. Elles facilitent au crime les moyens de se soustraire aux regards des hommes, et de braver les lois; elles mettent à la disposition des scélérats les jours d’un vieillard, ou de toute personne qui vit isolée; elles peuvent couvrir d’un voile impénétrable les plus horribles assassinats.
Des inhumations précipitées ont eu lieu souvent chez les Juifs. Marc Herz s’est élevé fortement contre elles , et a prouvé qu’ elles n étaient ordonnéés, ni par leTalmud, ni par la Bible. C’est un abus que le rabbin Itzig Sotnow attribue à l’oppression des Israélites sous les tyrans polonais. Ou trouve dans le Talmud des exemples d’aspbyxiés qui ont été rendus à la vie et ce livre, en ordonnant comme une mesure de police de ne pas laisser passer la nuit aux morts , n’a voulu désigner que ceux t ont la mort était parfaitement constatée. 11 est évident nue dans un cas douteux , il vaut infiniment mieux conserver un
jour OU davantage le corps d’un homme privé de la vie, que de s’exposer au danger d’ensevelir un homme AÛvant. Mais des rabbins superstitieux ont défendu les anciens usages, et voulu que l’ordre du Talmud fut exécuté à la lettre et sans distinction de cas. Marx insiste beaucoup sur le danger de l’infection, et l’exagère : selon ce Juif, les cérémonies funèbres de sa nation sont telles , que les asphyxiés se ranimeraient nécessairement , lors même qu’ils n’auraient conservé qu’un souffle de vie : cependant il souhaite l’étabbssement de maisons particulières pour conserver les cadavres pendant trois ou quatre jours. Aucune nation européenne ne permettrait aujourd’hui les inhumations précipitées des Juifs, et ce peuple obéit sans doute aux règlements de police des pays qu’il habite.
Il y a beaucoup de merveilleux , de crédulité , et surtout d’absurdité dans ce qui a été écrit sur la mastication des morts : de graves auteurs ont prétendu sérieusement qu’ils mâchaient dans leurs tombeaux tout ce qui était à leur portée, et qu’ils mordaient jusqu’à leurs propres membres. On a fait surtout honneur aux femmes de ce privilège singulier ; Les cadavres féminins meuvent leurs os avec un bruit sensible, claro sonilu, dit Ranfft, dont l’ouvrage sur la mastication des morts est principalement connu parce qu’en a dit un bénédictin d’une crédulité insoutenable , don Calmet. De ces contes ridicules sur ce qui se passe dans les tombeaux , sont nées les apparitions de vampires, et mille autres rêves d’une imagination malade (Pb. Rohrius, de Masdcalione mortuonim ; Leips., 1679. Micb. Ranfft, de Mast. mort. ; Leips., 1728). Mais peut-être ces chimères sur la mastication des cadavres ont eu pour origine le désordre dans lequel aura été trouvé un malheureux enseveli vivant.
La plupart des peuples ont pris des mesures contre les inhumations précipitées; ils n’ensevelissaient leurs morts qu’ après avoir laissé écouler plusieurs jours, et, pendant ce temps le mort était habillé, le visage découvert, et soumis à un grand nombre d’épreuves qui rendaient impossible une méprise. L’air frais pouvait retenir le dernier souffle de vie près de s’exhaler, et le visage, n’étant point voilé, permettait d’examiner l’état des yeux , de la coloration des téguments , et la nature des vapeurs
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qui sortaient des cavités aériennes. Les Eomains conservaient leurs morts sept jours entiers 5 ceux qui les gardaient les appelaient plusieurs fois à grands cris par leur nom. Cet usage est la conclamatio. Il y avait une conclamation qui se faisait avec des instruments bruyants, tels que des trompettes. Avant de porter le corps au lieu des funérailles, on appelait le mort une dernière fois, et , s’il ne donnait aucun signe d’existence , il était jugé privé de la vie pour jamais.
Les Anglais ont puisé dans la jurisprudence romaine une ordonnance de police qui défend d’enterrer aucun cadavre avant que des experts aient certifié que la mort n’a pas été produite par le fer ou le poison.
En Grèce, il n’y eut point d’époque bien déterminée pour la sépulture des morts. On ne leur décernait les honneurs funèbres à Athènes, qu’après le troisième jour. Ailleurs on attendait le sixième. Pendant cet intervalle de temps , le corps était lavé avec de 1 eau tiède ou du vin , baigné de parfums, vêtu de divers tissus, et exposé sous le vestibule des maisons , la tête couronnée de fleurs. Plusieurs nations modernes ont chargé des experts de la visite des morts , et cet usage a existé à Genève Bruiner souhaitait qu’on les établît dans chaque ville ou village, et quil fût défendu d’inhumer aucun corps avant que la mort n eût été bien constatée par ces inspecteurs. Nul doute qu’ils ne fussent fort utiles pour prévenir des obsèques précipitées, pendant les ravages d’une maladie épidémique, et dans les hôpitaux civils et militaires.
On a proposé la création de maisons mortuaires pour rendre impossibles les inhumations précipitées ; Hufeland en fit établir iune à Weymar, en 1785 : cette institution ne s’est pas maintenue; elle exigeait, pour être de quelque utilité, une surveillance continuelle et minutieuse chez les employés, et on ne tpouvait y compter.
La loi prescrit, en France, de ne faire aucune inhumation ans une autorisation de rolBcier de Fêtai civil , qui ne peut a délivrer qu après s’être transporté auprès de la personne dé- ' dee, Dour sass.„..r a,, vingt-quatre heures
«près le décès , hors les cas prévus par’ les règfem^ts de police ■ L acte de deees sera dressé, dit-elle, par l’ollicier de l’état
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civil sur la déclaration de deux témoins. Ces deux témoins seront| s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins' ou, lorsqu’une personne sera morte hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et une autre.' En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus den donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès , et en dressera l’acte conformément, etc., sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseiguements qu’il aura pris. Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner , on ne pourra faire l’inhumation qu’ après qu’un officier de police , assiste d’un docteur en médecine ou eu chirurgie, aura dresse procesverbal de rétat du cadavre et des circonstances y relatives , ainsi qne des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. « , . . i
Le délai de ^ingt-quatre heures que le Code eïige arant de
permettre aacuue inhumation, est généralement suffisant, mais 1 est des circonstances dans lesquelles il serait trop couit. Jiou rapporterons plnsieurs exemples de malades qui n ont reeouv.e le sLtinient et le mouvement qu’ apres plusieurs jouis d mort apparente. Earement les médecins sont appelés pour constater la mort ; ce soin important est abandonné a des merce-naires on à des individus qui sont entièrement etrangers a la.
connaissance de l’homme physique. Un médecin 5- - f “ ’
sauver un malade, évite de se trouver chez lui apics qui la, rendn son dernier soupir, et tous les praticiens '
nétrés de cet axiome d’un grand philosophe •. Il n est pas
rimlité au’uH médecin visite un mort. „,i. .
fcamTnons rapidement quelle conûance méritent les signes de la mort, et quels sont ceux que 1 on devrait attendre avant de pei-
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quatre ouvertes avaut leur mort; cinquante-trois revenues spontanément à la vie , après avoir été renfermées dans le cercueil; soixante-douze réputées mortes sans l’ctre. Depuis la publication de l’ouvrage de Bruiner, d’autres exemples de mort apparente ont été observés , et il en est de fort extraordinaires. Toutes ces observations ne sont pas, sans doute, également authentiques : Bruhier, par exemple, puise parfois dans des sources fort suspectes ; mais il est constant qu’ un grand nombre sont vraies, et il s’agit d’un sujet assez important pour qu’on ne le traite point avec légèreté. Dès la plus haute antiquité, on savait que des individus ont abandonné leur cercueil , pour reprendre leur place parmi les vivants; il a existé un bvre .sur les morts apparentes attribué par des érudits à Démocrite , par d’autres à Héraclide de Pont, et les philosophes anciens ont avoué l’incertitude des signes de la mort. En a-t-on vu jamais un plus grand exemple que celui qui fut présenté par milady Boussel? Ce fait est si connu, qu’il est inutile de le raconter ici.
La durée des signes de la mort peut induire en erreur. N’a-t-on pas vu des asphysms reprendre leur sens après en avoir été privés pendant trois, quatre et même six jours, sans donner aucun signe de vie, malgré les épreuves chirurgicales les plus douloureuses’? La cessation apparente ou réelle de l’exercice des sens et des facultés intellectuelles , existe dans un grand nombre de maladies comateuses , dans beaucoup de névroses, et est un signe de mort très équivoque. lien est ainsi de la lividité des téguments ; certains morts, les apoplectiques quelques phthisiques, ont la face très injectée ; la pcàleur de la peau est un effet du froid, et un symptôme assez commun de certaines aileetions vives de Tàme, ou de quelques m.iladies n rveuses ; enfin, d est des individus dont les téguments ont,
1 ant la vie, une teinte plombée et un aspect cadavéreux. On peut trouver une absence presque complète de chaleur
est t ^ elle
de Zsi! submersion à un faible degré,
algide. D ailleurs, la température du corps est modifiée par di -ses circonstances : les corps chargés dembonpotat ^erta
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plutôt leup chaleur que ceux qui sont maigres ; les vieillards , se refroidissent plus promptement que les adultes ; plusieurs maladies mortelles et qui ont produit la mort , n’ont pas , cependant, éteint la chaleur , ou plutôt ont fait naître si rapidement celle qui accompagne quelquefois la décomposition putride , qu’on pourrait confondre celle-ci avec la chaleur naturelle. Que dirons- nous des signes de mort tirés de l’inspection des yeux ? Sont-ils infaillibles ? Non , certainement. Au moment de la mort, et quelque temps avant , la cornée perd sa transparence, et semble obscurcie par un nuage ou une toile ; les yeux sont pulvérulents et flasques , en quelque sorte. Déjà les anciens avaient observé l’ obscurcissement de la cornée chez les mourants , et ils calculaient sur son degré le temps qui s’était écoulé depuis la mort; mais quelques maladies tuent si rapidement , qu’on ne remarque pas, et le nuage de la cornée, et l’affaissement du globe de l’œil : telles sont l’apoplexie , la mort par la rupture d’un gros vaisseau artériel, ou l’asphyxie par le gaz acide carbonique ; cet état des organes de la vue a existé quelquefois sur des asphyxiés que des soins éclairés ont rendus à la vie. Le fades hippocratique n’est pas un signe plus infaillible ; c’est un effet ordinaire des maladies chroniques ; on le. remarque sur la plupart des criminels que l’on conduit au supplice; on ne le trouve pas sur beaucoup d’individus qui périssent d’une mort prompte. Il ne faut pas attacher plus d’importance à la perte de transparence de la main, qu’on place , pour l’examiner, devant une bougie. Tant de maladies diverses peuvent suspendre l’ exercice des mouvements, de la voix et de l’influence nerveuse , qu’on se tromperait souvent, si on annonçait, d’après leur absence, la réalité de la mort. Quelques auteurs ont regardé comme un signe très précieux d’un reste de vie, l’état de contraction du muscle coccygioanal; son relâchement serait un faible indice de la mort.
La respiration peut exister encore, et paraître entièrement suspendue; les côtes ne se meuvent plus, mais un mouvement lent et insensible du diaphragme entretient l’action des organes pulmonaires. 11 ne faut pas annoncer la mort sur la cessation des battements du pouls; la vie n’est pas toujours éteinte lorsque la circulation a cessé : ainsi, dans la syncope.
le cœur est paralysé, et la mort n’est qu’apparente. Pour bien explorer le pouls , il est souvent avantageux de mettre l’artère radiale dans un état de relâchement, en faisant fléchir légèrement le poignet , et de palper le vaisseau sans trop presser, en le suivant jusqu’au pli du bras et môme plus haut. Si la radiale ne fait sentir aucune pulsation , on explorera les grosses artères et le cœur lui-mème, en se rappelant, dans l’occasion, les transpositions de ce viscère qui ont été observées par plusieurs anatomistes. Lorsque ce cas fort rare se rencontre, on chercherait vainement à gauche les battements du cœur; c’est à droite et sous le sternum qu’ils se font sentir.
Des individus ont possédé le singulier privilège de suspendre à volonté les mouvements du cœur; Cheyne en rapporte un exemple, qui lui a été emprunté par Bruhier et beaucoup d’autres écrivains. Le colonel Townshend , malade depuis fort longtemps , fait appeler les docteurs Cheyne et Baynard , et Shriue , son pharmacien , pour être témoins de l’expérience la plus singulière , celle de mourir et renaître en leur présence. Ils viennent : le colonel sè couche sur le dos ; Cheyne palpe l’artère radiale , Baynard place sa main sur la région du cœur, et le pharmacien Shrine présente un miroir h sa bouche. Un moment s’est écoulé , et l’on ne sent plus ni pulsation dans l’artère , ni battement au cœur , et la glace n’est point ternie par l’air expiré. Ce phénomène étrange subsiste demi-heure , et déjà les spectateurs pensent à se retirer , persuadés que le malade est victime de son expérience, lorsque, en l’examinant de plus près , ils aperçoivent un mouvement : on sent les pulsations du pouls et les battements de la radiale revenir par degrés, la respiration renaît; enfin le malade est ressuscité. Quand ils sont sortis, il fait venir un notaire, ajoute un codicille à son testament , et meurt paisiblement , huit heures après l’expérience. D’autres exemples d’individus qui commandaient aux mouvements de leur cœur ont été rapportés par Haller, dans : sa Physiologie.
Les animaux qui dorment tout l’hiver sont dans un état de : mort apparente complet : la respiration et la circulation sont [presque insensibles; le sentiment et le mouvement n’existent iplus; la chaleur animale descend jusqu’à un ou deux degrés
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au-dessus de zéro, fendant la durée de ce sommeil léthargique, ' ou peut disséquer plusieurs animaux sans qu’ils donnent aucun signe de douleur. Des naturalistes ont gelé des chenilles , au point de les rendre cassantes ; cependant ils parvenaient à les ranimer. 11 est des cas dans lesquels rhommc, saisi par le froid, tombe dans un sommeil léthargique, qui diffère peu de la mort apparente des animaux hibernants.
La rigidité des cadavres est l’iin des signes de la mort les plus caractéristiques; tant que les membres sont llexibles, si leur flexibilité n’a pas succédé à la roideur , on peut présumer un reste de vie. Une fille âgée de huit ans , qui avait fui la maison paternelle, fut trouvée sept jours après dans un bois, privée de sentiment, de mouvement, de circulation et de respiration ; mais ses membres étaient flexibles , et on connut à ce signe que la vie existait encore. Bruhier propose , pour constater la réalité de la mort, d’abaisser la mâchoire inférieure , et d’observer ce qui en résulte ; si la mort n est qu’apparente, la mcàchoire ne reste point dans la situation qu’on lui a fait prendre, et se rapproche spontanément de la supérieure; mais que de circonstances peuvent rendre cette épreuve fort équivoque! La luxation de l’os, la paralysie des adducteurs maxillaires, le spasme des abducteurs, sont autant de causes qui peuvent tenir la bouche béante , et la contractilité du tissu peut suffire , après la mort , pour ramener l’os de la mâchoire abaissée au-devant du supérieur. Louis regarde la rigidité cadavérique comme un effet constant de la mort, et, par conséquent, comme le plus précieux des signes qui servent à la constater. Il dit qu’ayant fait, pendant plusieurs années, des recherches non interrompues sur plus de cinq cents sujets qui venaient d’expirer, il a toujours vu qu au moment de la cessation absolue des mouvements, les articulations commencent à se roidir , même avant la diminution de la chaleur naturelle. Mahon ne croyait point la rigidité cadavérique un signe fort certain de la mort, et il a assuré que ce signe pouvait être très équivoque; il eut modifié son opinion, s’il avait pu connaître l’excellent travail de Nysten sur ce sujet. Tout ce que nous allons dire de la roideur cadavérique est une analyse des recherches de ce savant, qu’une mort prématurée a enlevé.
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La roideur cadavérique commence par le tronc et le cou , gagne les membres thora chiques , et s’étend de là aux membres abdominaux; en se dissipant, elle suit la môme marclie, et persiste d’autant plus longtemps qu’elle a commencé plus tard. Son énergie et sa durée seront toujours eu raison du degré de développement et de conservation des organes musculaires à l’instant de la mort : ainsi , elle est extrêmement forte sur les cadavres des individus athlétiques , de ceux qui sont morts du tétanos, ou qui ont été asphyxiés par des gaz dont l’action délétère ne se dirige pas sur la contractilité. Dans tous les animaux , le moment où la roideur commence est celui où la chaleur, vitale parait s’éteindre, et elle survient plus promptement quand le corps est exposé aux influences atmosphériques, surtout si la température est basse. Pendant tout le temps qu’elle subsiste, les organes qui en sont le siège résistent à l’action des forces chimiques, et ce n’est que lorsqu’ils ont repris toute leur souplesse , que la fermentation putride commence à se déclarer. Nysteu regarde cette roideur comme la mesure de la résistance opposée par les forces organiques aux forces chimiques; la vie, sur le point de s’éteindre, semble se réfugier dans les muscles, et y détermine le spasme qui constitue la rigidité. Seuls, les muscles sont le siège de cette roideur, qui dépend entièrement de la contractilité vitale , à la vérité très faible , mais suffisante pour résister , pendant quelque temps , aux forces chimiques.
Nysten expose, avec beaucoup de sagacité, les différences qui distinguent la roideur accidentelle de la cadavérique. La première peut être causée par l’action du froid, une fièvre ataxique , une inflammation cérébrale , l’apoplexie , le tétanos, et autres maladies convulsives, et par l’asphyxie. Estelle un effet de la congélation ? Comment la méconnaître ? Tous les tissus sont également durs , gelés , et leur dureté est proportionnée à leur masse; l’abdomen lui-même est très résistant; la pression sur les téguments laisse une dépression fort apparente; quand on fait mouvoir un membre, on entend un mit comparable au cri de l'étain , et qui est produit par la fracture des petits glaçons. Alors, les poumons et le cœur sont ordinairement gelés comme les autres organes. La roideur
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est-elle convulsive : qu’on palpe les téguments, on sentira encore un certain degré de chaleur. Dans ce cas , la roideur précède toujours la mort apparente, et il n'en est pas ainsi de la rigidité cadavérique , qui n’est d’ailleurs presque jamais aussi forte. Lorsqu’on a surmonté cette tension convulsive, le membre revient brusquement à sa position ; il obéit , au contraire , à toutes les impressions , lorsque la rigidité vaincue était un effet de la mort. Enfin, si la maladie nerveuse a eu une terminaison funeste , la contraction convulsive cesse , au bout d’une heure ou deux , avec l’influence nerveuse , et la roideur cadavérique lui succède après l’extinction de la chaleur. Cette rigidité est-elle syncopale ; les membres roidis sont froids ; mais les phénomènes qui d’ont précédée se sont succédé avec la plus grande rapidité; mais la chaleur est encore fort sensible au tronc; mais le moment où les membres deviennent roides n’est séparé que par un intervalle de temps extrêmement court de celui où l’action du cerveau, des poumons et du cœur a été suspendue. La roideur qui suit certaines asphyxies est ordinairement convulsive.
Une excellente épreuve pour constater la réalité de la mort dans un cas douteux , consisterait à découvrir un muscle qu on soumettrait à l’action d’une pile voltaïque. Si 1 irritabilité se tait, ou peut ordonner l’inhumation.
De tous les signes de la mort , le plus certain , celui dont l’existence reconnue prévient infailliblement les catastrophes qui suivent quelquefois les inhumations précipitées , c est le commencement de putréfaction des cadavres, caractérisée pai la coloration verdâtre du ventre , avec ballonnement et une odeur particulière. Peu de personnes, même parmi celles qui ne sont point initiées dans les secrets de l’art de guérir, sont capables de confondre avec la putréfaction cadavérique , la gangrène ou la pourriture d’hôpital, ou les vergetures , et les ecchjonoses qu on voit dans certaines maladies. Lorsque la décomposition putride survient, tous les autres signes de la mort , i\ l’exception de la roideur, existent au plus haut degré d’intensité; cette putréfaction paraît ordinairement dans le délai de trois à six jours; mais beaucoup de causes , que nous sommes dispensés d in i quer , peuvent l’ accélérer ou la retarder .
De grandes catastrophes ne seraient point survenues , si les signes de la mort avaient été recbercliés soigneusement- par quelques médecins qui ont plongé le scalpel dans le sein d’individus vivants. Tout le monde connaît l’histoire de Vésale, et les suites de sa méprise. Térilli rapporte un autre exemple du même accident. Pliilippe Peu pratique l’opération césarienne sur une femme qu’il croit morte; mais la trépidation de tout le corps , le grincement des dents , et les mouvements convulsifs des lèvres sous l’action de l’instrument tranchant, lui apprennent quelle vit encore. Cette mort tragique était réservée à l’auteur de Manon Lescaut et de Cléveland : l’abbé Prévôt fut trouvé , dans la forêt de Cbantilli , privé de sentiment et de mouvement ; on le crut mort, et un cbirurgién procéda à l’autopsie cadavérique. Mais, à peine eut-il plongé le scalpel dans le corps du malbeureux apoplectique , qu’un cri , arraché par la douleur à sa victime , lui fit connaître sa méprise ; Prévôt ne revit la lumière que pour sentir toute l’horreur du genre de mort par lequel il périssait.
Des maladies peuvent produire la mort apparente , et exposer aux inhumations précipitées. On a vu souvent des apoplectiques présenter presque tous les signes de la mort, et induire en erreur sur leur état des yeux peu éclairés. Amatus Lusitanus a raconte 1 histoire d’une jeune fille de Ferrare que tout le monde crut morte d’apoplexie. Sa mère , qui l’aimait beaucoup, ne voblut pas qu’on lui donnât la sépulture sitôt, et sa tendresse fut récompensée par le retour à la vie de la malade au troisième jour de la mort apparente. Un individu, dit Zacutus Lusitanus , était frappé d’apoplexie depuis
i vingt-quatre heures; son corps, déjà froid, fut cousu dans un linceul , et déposé à terre jusqu’au moment de la cérémonie funèbre; mais, pendant qu’on le transportait au lieu de sa sépulture , on entendit un bruit sourd dans le cercueil ; on suspendit les funérailles, et des soins éclairés le rappelèrent à la vie. Plusieurs exemples analogues ont porté les médecins i a recommander de différer quelque temps l’inhumation des P apoplectiques. Rhazès voulait que ce délai fût de soixante- P douze heures; Arnaud de Villeneuve, de soixante. Dans la éthargie, le malade a perdu l’exercice des facultés intellec-
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tuelles et du mouvement; sou sommeil est la parfaite image ■ de la mort , sa respiration est insensible ; on sent à peine , et quelquefois on ne peut sentir les pulsations du pouls. Si cet état est porté à un haut degré d’intensité , et persiste quelque temps , il pourra tromper des assistants , et même des médecins peu attentifs. Quel que soit le degré de l’apoplexie, rarement la chaleur animale est éteinte, rarement les hattements du cœur sont imperceptibles ; le visage présente presque toujours une couleur foncée; il est injecté, tuméfié; la bouche contient une salive écumeuse; d’autres fois, il faut l’avouer, la face s’éloigne peu de son état naturel. Lorsque la mort paraît équivoque, n’est-il j)as humain de suspendre l’inhumation du corps et d'attendre, pour lui donner la sépulture, l’apparition de signes qui ne peuvent tromper, la rigidité cadavérique et le commencement de la putréfaction?
Des extatiques sont tombés , eu exaltant leur imagination , dans un tel état de mort apparente , que les plus forts stimulants ne pouvaient réveiller leur sens ; dans cet état , ils bravaient les épreuves les plus douloureuses, et supportaient, sans donner la plus légère marque de douleur , l’action du feu et du fer. On trouve des exemples de ce phénomène , que le vulgaire appelle miraculeux , parmi les fanatiques de toutes les rehgions , et nos convulsionnaires du dix-huitième siècle en ont présenté plusieurs. Mais i^rement l’extase se prolonge beaucoup, ou assez longtemps, pour faire croire à la mort, dont il n’existe d’ailleurs que quelques signes.
La catalepsie, à un haut degré, frappe souvent le corps d’une stupeur générale ; tous les sens sont plus ou moins complètement suspendus; l’œil est quelquefois ouvert, la pupille est immobile, le regard est fixe; la rétine ne perçoit plus les rayons lumineux; l’oreille, les rayons sonores; le goût , les saveurs; l’odorat, les odeurs; la peau a perdu son exquise sensibilité, et le cerveau a cessé de commander aux muscles. Ce n’est là qu’une petite partie des merveilles que les cataleptiques peuvent présenter; mais l’état de mort apparente est facile à connaître. Ici, comme dans le cas précédent, le corps a conservé sa chaleur ; presque toujours les muscles ont perdu leur souplesse, et on peut reconnaître a un degré
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quelconque , et les battements du cœur , et les mouvements de la respiration.
Lorsque l’épilepsie est fort intense, elle produit les mêmes effets que l’apoplexie; même état de stupeur générale, même sommeil comateux, même insensibilité. Cependant il est rare qu’il n’existe pas des signes de vie , comme ceux-ci : face rouge et pourprée, bémorrbagie, salive écumeuse, pulsation des artères manifeste, mouvements de la respiration plus ou moins apparents , conservation de la chaleur. Dans les cas douteux , mêmes précautions que pour l’apoplexie.
Plusieurs signes de mort peuvent accompagner le tétanos violent ; des assistants peuvent se méprendre sur la nature de la roideur des membres ; mais toute erreur est impossible , lorsqu’on possède une idée juste de la rigidité cadavérique. Des signes de vie assez nombreux décèlent la vérité ; il y a ordinairement , dans le tétanos , grand resserrement du sphincter, continuation de la respiration , qui n’est guère altérée que pendant l’exacerbation des symptômes et de la chaleur du corps , qui ne cesse qu’aux approches de la mort véritable. '
Dans 1 hystérie , les apparences de la mort sont quelquefois très grandes, et cet état a lieu lorsqu’il y a complication de syncope ; alors la respiration est imperceptible, le battement dn pouls insensible, la chaleur presque éteinte; tous les sens sont suspendus, tous les muscles sans mouvement, et les facultés intellectuelles absolument nulles. Le froid est glacial aux lombes et aux membres inférieurs ; la peau est ordinairement sèche; rien ne peut arracher le malade au sommeil comateux qui le prive de toutes ses fonctions. Une femme hystérique, dont parle Cullen , resta six jours entiers privée de mouvement et de sentiment, et, ce temps écoulé, revint à la vie. Alexandie Benedict assure qn une hystérique, ensevelie vivante , reprit ses sens dans le tombeau , et périt de la mort la plus affreuse. Forestus conserva la vie à une femme qui était dans un tel état de stupeur depuis vingt-quatre heures , que tout le monde la croyait morte. Une religieuse de Brescia, dont parle Licetus , qui était sujette cà des accès hystériques, resta ix jours entiers dans un état apparent de mort ; elle
it privée de sentiment et de mouvement, et ne prit , pendant
ce temps, aucune nourriture. Dix jours de mort apparente , ' ^ c’est beaucoup. Terminons cette énumération fort incomplète 1' des femmes hystériques qui ont été inhumées vivantes , par » ce que dit d’elles notre bon Ambroise Paré ; « En telle dispo- «
sition , ne se faut hâter de les ensevelir , et moins ouvrir ' leur eorps, de peur d’encourir une calomnie, ainsi que ^ de ee siècle est arrivé à un grand anatomiste. Je dy grand et 1 célèbre , duquel les livres reparent aujourd’huy les estudes des I hommes doctes , lequel estant pour lors résidant en Espagne , '
fut mandé pour ouvrir une femme de maison, qu’on estimoit i être morte par une sufocation de matrice; le deuxième coup de rasoir qu’il lui donna, commença ladite femme à se mouvoir, et démontrer par autres signes quelle vivait encore, dont tous les assistans furent grandement étonnés. Je laisse à penser au lecteur , comme ce bon seigneur faisant cet œuvre , fut en grande perplexité, etc. »
Aucune maladie ne produit plus parfaitement les apparences de la mort, qu’une lipothymie très intense. Ici, on trouA'e tous les signes qui se tirent de la respiration , de la circulation , et même de l’état de la chaleur et de la coloration ; mais les muscles ont conservé leur souplesse, les traits de la face ne sont ]ias décomposés ; la lipothymie, portée au plus haut degré, est un véritable état de mort.
A la suite de douleurs extrêmement vives pendant un travail long et laborieux , une femme peut tomber dans une lipothymie d’une durée considérable , et parfaitement semblable à la mort. L’obserA'^ation de Bigaudeaux est bien connue ; mais elle est trop extraordinaire , et rentre trop parfaitement dans notre sujet , pour que je me dispense de la rapporter. Ce chirurgien fut appelé pour accoucher une femme , aux euAurons de Douai (en 1745) ; on était venu le chercher à cinq heures du matin ; mais il n’avait pu se rendre qu’à huit heures et demie auprès de la malade. On lui dit , lorsqu il entra dans la maison, que l’accouchée était morte depuis deux heures, et qu’on n’avait pu trouver un chirurgien pour lui faire 1 opération césarienne. Bigaudeaux s’informa des accidents qui avaient pu causer une mort si prompte; on lui répondit que, dès quatic heures du soir de la veille , la morte avait commencé à ressentir •
les douleurs de rentantement; que, pendant la nuit , la violence de ces douleurs avait causé des faiblesses et des convulsions , et que le matin , à six heures , une nouvelle convulsion avait anéanti ce qui restait de forces à cette malheureuse. Elle était déjà ensevelie lorsque Rigaudeaux demande à la voir; il fait ôter le suaire pour examiner le visage et l’abdomen; il tâte le pouls au bras , sur le cœur et au-dessus des clavicules , point de battement ; il présente un miroir à la bouche, la glace n’est pas ternie ; beaucoup d’écume la remplissait, et l’abdomen était prodigieusement gonflé. Un heureux pressentiment l’engage à porter la main dans l’utérus : il trouve son orifice très dilaté , et la poche des eaux fermée ; aussitôt il déchire les membranes, et sent la tête de l’enfant dans une bonne position ; il la repousse pour introduire sa main , et met le doigt dans la bouche de l’enfant, qui ne donne aucun signe de vie. Cependant il le retourne , l’amène par les pieds avec assez de facilité , le met entre les mains des femmes qui sont présentes , et , quoiqu’il lui paraisse mort, il les exhorte à le réchauffer, en projetant du vin chaud sur son visage et sur tout son corps. Ces femmes se prêtent d’autant plus volontiers à ces soins , que l’enfant est très beau; mais, fatiguées d’un travail de trois heures, en apparence inutile, elles se disposent à l’ensevelir , lorsqu’une d’elles s’écrie qu’elle lui a vu ouvrir la bouche : aussitôt leur zèle est ranimé , le vin , le vinaigre , l’eau de la reine de Hongrie sont employés avec profusion; l’enfant donne des signes de vie manifestes , et bientôt il pleure avec autant de force que s’il était né heureusement. Rigaudeaux veut visiter la mère une seconde fois; on l’avait encore ensevelie, et même bouchée. H fait enlever tout l’appareil funèbre, et après un examen attentif, il la juge morte , comme après la première inspection. Cependant il est étonné de la flexibilité des membres après sept heures de mort; il fait quelques tentatives inutiles pour ranimer la vie, et repart pour Douai , en recommandant de ne procéder à l’inhumation du corps que lorsque les membres de la morte auraient perdu leur souplesse, et prescrit de lui frapper de temps en temps dans les mains, de lui frotter les mains, le nez, les yeux et le visage avec du vinaigre et de l’eau de la reine de Hongrie, et de la laisser dans
SOD lit. Deux heures de ces soins ressuscitèrent la morte, et l'en- ■ tant et la mère reprirent si bien des forces, qu’ils étaient tous deux pleins de xie le 10 août 1748; mais la mère resta paraly- q tique , sourde et presque muette. I
Beaucoup d’inhumations précipitées ont été faites pendant le ] cours des maladies pestilentielles, et il est hors de doute i qu’ alors on a enseveli , plusieurs fois , des malheureux qui vi- i vaient encore. Dans l'hôpital du Saint-Esprit , à Rome , un l jeune homme atteint de la peste, dont Zacchias nous a con- 1 servé l’histoire, tomba, par la violence de sa maladie, dans ’ une syncope si parfaite, qu’on le crut mort. Son corps fut mis au nombre de ceux qui , étant morts de la même maladie , devaient être iucessampient inhumés. Dans le temps qu’on transportait ces cadavres sur le Tibre , dans la barque destinée à cet office, le jeune homme donna quelques signes de vie, et fut transporté à l’hôpital; mais, après deux jours d’une vie faible, il éprouva une syncope aussi forte que la première, et son corps , réputé mort sans retour , fut placé parmi ceux qu on devait enterrer. Cependant il se ranima encore , et on lui donna de nouveaux soins , qui furent si heureux , que la guérison fut parfaite. D’autres exemples de même nature ont été rapportés par Misson , Guillaume Fabri , Crafft , Diemerbroek , et sont consignés dans l’ouvrage de Bruhier sur l’incertitude des signes de la mort.
Louis a emprunté aux causes célèbres un exemple de mort apparente fort extraordinaire ; Un jeune religieux étant en voyage , et logeant dans une maison où 1 ou venait d’ensevelir une jeune fille qu’on croyait morte, s offrit pour passer la nuit dans la chambre où était le cercueil; lidée lui vint de découvrir cette fille et de l’examiner; sa beauté enflamma ses sens, et il satisfit ses désirs. Le lendemain matin il partit; cependant la morte ressuscita, et neuf mois après, mit au monde un enfant , au grand étonnement de ses parents > et du sien. Le religieux passa dans le même endroit k cette époque, et, feignant d’être surpris de trouver vivante celle qu il disait avoir crue morte, il s’avoua le père de 1 enfant, et en épousa la mère, après s’être fait délier de ses A'œux.^ (iette anecdote ne présente pas tout le degré d’authenticité qu on lui désirerait.
C’est après les combats qu’on a vu souvent des soldats être réputés morts, et cependant recouvrer leur sens, quelquefois après avoir été laissés plusieurs jours sur le champ de bataille. François de Civille, gentilhomme normand , était capitaine d’une compagnie de cent hommes dans la ville de Rouen , lorsque cette place fut assiégée par Charles IX. Il fut blessé à mort à la liu d’un assaut, et jeté d’un rempart dans le fossé,; quelques pionniers le dépouillèrent de ses vêtements , le mirent dans une fosse avec un autre corps, et le couvrirent d’un peu de terre. Il resta dans cet état depuis onze henres du matin jusqu’à six heures et demie du soir, heure à laquelle il fut déterré par son valet. Ce fidèle domestique , en l’exhumant , sentit quelques signes de vie , et le porta dans sa maison. Civille, pendant cinq jours et cinq nuits, ne parla et ne remua point; il ne donnait aucun signe de sentiment; mais son corps était aussi brûlant qu’il avait été froid dans la fosse. La ville fut prise d’assaut ; les valets d’un officier de l’armée victorieuse , qui devait loger dans la maison où était Civille , le jetèrent d’abord dans une chambre de derrière, et enfin le précipitèrent par la fenêtre. Il tomba heureusement sur un amas de fumier, et y resta pendant trois fois vingt- quatre heures en chemise. Au bout de ce temps , il fut recueilli par un de ses parents, et revint parfaitement à la vie. Civille avait été retiré vivant du sein de sa mère , qui avait succombé pendant le travail , et , en mémoire de ces étranges aventures , il se qualifiait , dans ses actes , de trois fois mort , trois fois enterré , et trois fois ressuscité par la givàce de Dieu. Il est probable qu’ après les grandes batailles, on fait souvent des inhumations précipitées.
Il faut surtout redouter les inhumations précipitées après 1 asphyxie par submersion. Plusieurs noyés réputés morts sans ressource , ont été cependant rappelés à la vie ; et Bruiner en rapporte des exemples fort remarquables. L’immersion dans une eau extrêmement froide peut causer sur-le-champ une lipothymie , qui suspend absolument tous les signes de la vie ; toutes les fonctions cessent au moment même ; le besoin de respirer un nouvel air ne se fait point sentir , et les individus qui sont dans cet état restent assez longtemps sous les flots , en
conservant une vie latente, que des secours, bien dirigés, ren- , f
dent quelquefois manifeste , lorsqu’ils ont été retirés de l’eau.
Mille exemples ont prouvé la nécessité de continuer longtemps
les soins que l’on donne aux noyés ,* mille fois leur présence a ®
rendu au jour des submergés que l’on croyait morts sans ^
retour.
Un froid très vif frappe tout le système nerveux d’une stupeur profonde , surtout si, à son action longtemps continuée, * se joint la fatigue des organes musculaires. Un besoin insur- ^ montable de se livrer au sommeil aveugle les malheureux qui \ sont placés dans ces circonstances, sur les dangers dont leur ‘ vie est menacée; s’ils ne peuvent lui résister, ils s’endorment et ne se réveillent jamais lorsqu’ils sont longtemps exposés à la rigueur de la température ; on ne se bâtera point de les inhumer. Le premier janvier 1777, jour extrêmement froid, dit Pia, un grenadier du régiment Lyonnais,' en garnison à Strasbourg , a été trouvé dans la rivière , debout , la tête hors de l’eau , roide comme un pieu , et sans mouvement ni connaissance, etc. On le regarda comme gelé et mort sans ressource, et déjà l’on disposait ses funérailles. Un jeune chirurgien pria instamment qu’il lui fût permis de tenter quelques secours , et coucha le corps sur un matelas dans un cabaret, la tête plus élevée que le corps; il lui souffla beaucoup d air dans les voies aériennes , et le fit couvrir de draps et de couvertures bien chaudes : le grenadier fut agité , frotté , réchauffé ; on lui injecta , par le rectum , des lavements de tabac , de savon et de sel ; on lui brossa fortement la plante des pieds ; on stimula vivement la pituitaire, etc.; et ces secours produisirent le plus heureux effet.
Des individus presque gelés et jugés morts, sont revenus à la vie , après avoir été laissés longtemps dans du fumier , ou couverts de la peau d’un animal écorché récemment. Lorsqu’il est question de la vie d’un homme, il importe beaucoup de ne pas se presser.
Il est d’autres causes de mort apparente durant le cours des maladies aiguës ou chroniques ; l’asphyxie surtout en fournit un grand nombre; et , dans tous ces cas, la précipitation peut faire commettre des méprises funestes. Elles sont moins coin-
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mimes depuis les travaux de Winslow , Brubier et Louis sur
• l’incertitude des signes de la mort. Ces signes eux-mêmes sont s beaucoup mieux connus qu’ils ne l’étaient autrefois , et les lois a ont pris en considération les réclamations des médecins. On ' n’a plus à désirer encore l’établissement d’inspecteurs chargés
spécialement de la visite des morts et de constater les décès :
• le délai de vingt- quatre heures, que le Code ordonne entre , l’époque de la mort et celui de l’inhumation , peut quelquefois
• être trop court; mais rien ne défend de le prolonger dans un li cas douteux. Si tous les corps étaient conservés plusieurs jours r dans les maisons particulières, la salubrité publique serait t compromise par cet usage, surtout lors des grandes chaleurs. Il i faudrait donc encore édifier des dépôts publics de morts , et les - entourer de toutes les précautions nécessaires pour prévenir t l’infection de l’air.
On a conseillé beaucoup d’épreuves pour constater la réalité } delà mort; quelques-unes sont fort équivoques. Pour s’assurer s’il existe encore un reste d’action dans les poumons, les auteurs veulent qu’on place, au-devant delà bouche et des narines,
I la flamme d’une bougie; si cette flamme est immobile, la respiration est absolument suspendue. La même épreuve peut se i faire avec un miroir placé comme la bougie ; si l’air expiré et i la vapeur pulmonaire ternissent la glace, l’action des poumons 1 n’a pas cessé entièrement. Mais la glace ne peut-elle pas être . ternie par les vapeurs qu’exhalent les muqueuses aérienne et , digestive d’un cadavre encore chaud? Des médecins veulent , qu’on place, devant la bouche et les fosses nasales, un brin de paille, un filament de laine ou de coton ; s’il vacille, son agitation est causée par l’air expiré; donc la respiration subsiste encore. Cette expérience n’est pas moins équivoque que les premières. lien est ainsi de celle qui consiste à placer , le corps étant couché sur le dos, un verre d’eau sur le cartilage xiphoïde, ou mieux, d’après Winslow, sur le cartilage de 1 avant-dernière côte, après avoir situé le corps sur le côté, et à juger de l’existence ou de la cessation de la respiration sur l’oscillation ou l’immobilité du liquide. Un mouvement extrêmement lent et doux du diaphragme peut entretenir la respiration , pendant que les côtes sont dans une immobi-
lité parfaite , et ce mouvement , aucune épreuve ne peut le . constater.
On a recommandé d’examiner, devant la lumière d’une bougie , l’intérieur des mains et de la plante des pieds. Bonafox de Mallet , conseille , comme une bonne épreuve , de rapprocher les ^ doigts les uns des autres, et de les opposer à la lumière, en les tenant rapprochés ; s’ils ont une transparence sensible, la vie n’est pas encore éteinte. Ce signe a peu de valeur.
Beaucoup d’épreuves consistent dans la stimulation deS' membranes muqueuses; ainsi, on conseille la titillation de lai luette, l’irritation de la membrane pituitaire par les plus forts • sternutatoires , surtout les lavements irritants et la fumée de* tabac introduits dans les intestins. L’électricité, si vantée jadis, et maintenant si dédaignée, ne produit pas ici de fort grands ; effets ; il en est de même du galvanisme , qui a été conseillé spécialement dans tous les cas où l’on pourrait douter de la réalité ' de la mort. Les expériences les plus variées ont prouvé combien i peu de confiance méritent ces divers stimulants; une chaleurdouce est un moyen fort bon de ranimer les corps qui ont. éprouvé trop longtemps l’action d’un froid rigoureux ; l’ insuffla- | tion pulmonaire est particulièrement utile dans divers cas d asphyxie ; une vive stimulation des sens, particulièrement del’ouïe, a réussi quelquefois : mais ces épreuves diverses n’ont, rien de décisif, et leur non succès n’est pas une preuve de la. réalité de la mort.
Il faut peu compter sur les excitants internes et l’application i des vésicatoires ; ces stimulants agissent lentement, et beaucoup * de causes , autres que la mort, peuvent empêcher leiu- action. Quelques malades sont revenus à la \ie uniquement pai de fortes secousses imprimées à leurs membres ; d’autres n ont donné aucun signe de sentiment pendant les expériences les. plus douloureuses , et n’ en ont pas moins recouvré 1 exei cice de toutes leurs fonctions, après un temps plus ou moins con-, sidérable.
Winslow regarde les épreuves chirurgicales comme les plus capables de prouver la réalité de la mort ; ces épreuves sont très variées : telles sont l’urtication, des frictions extrêmemeut rudes sur les parties de la peau les plus sensibles et sous la
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plante des pieds, mais surtout des piqûres avec des aiguilles , l’applicaliou de ventouses scarifiées aux environs des mamelles, suivie de la torréfaction avec l’huile houillante, une brûlure avec l’huile ou l’eau très chaude , ou un cautère actuel , la combustion d’un moxa. Ces opérations douloureuses n’ont aucun effet sur les paralytiques . et spécialement sur les épileptiques; ils ne sentent rien, et cependant ne sont pas morts. A plus forte raison , faut-il peu compter sur les blessures faites avec un instrument tranchant. Foubert a conseillé de mettre le cœur à nu par une incision, et d’aller reconnaître avec le doigt s’il est absolument immobile. Cette expérience est un excellent moyen pour tuer un homme qui vit encore , et certes nous ne savons pas si le chirurgien qui trouverait le cœur palpitantsous son doigt, devrait beaucoup s’applaudir de son épreuve. D’ailleurs, dans une lipothymie portée au dernier degré d’intensité , le cœur u’ est-il pas privé de tout mouvement, pendant qu’une vie latente subsiste encore dans les organes? Nous avons dit ailleurs que Nysten conseille de mettre un muscle à découvert, et d’interroger son irritabilité avec la pile voltaïque : cette irritabilité donnera sans doute des marques de son existence dans plusieurs cas de morts récentes bien réelles; mais, lorsqu’elle ne se manifestera par aucun signe , on pourra affirmer, dans tous les cas possibles , que la vie est éteinte pour jamais.
M. Lévy a proposé un moyen fort simple, l’application du cautère actuel : le fer incandescent appliqué sur les tissus d’un cadavre n’y détermine jamais d’eschare , ni de rougeur en forme d’auréole, ni de ligne rouge : avec l’intensité et la durée d’action du cautère qui suffiraient pour désorganiser sur le vivant toute l’épaisseur de la peau , on produit à peine sur le cadavre le dessèchement de l’épiderme et la flétrissure de la superficie du deime. Plus intense , plus prolongée, l’action du fer rouge n’a pour résultat , sur le cadavre , qu’une simple carbonisation. A Paris, des médecins vérificateurs sont chargés, dans chaque arrondissement, de constater, d’après un examen direct, la mort d’abord, puis toutes les circonstances qui Font accompagnée. De toutes les garanties , c’est incontestablement la meil-
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leiire; rinstiliition de ces médecius vérificateurs de la réalité des décès, devrait être appliquée à toute la France.
Toutes les nations policées ont respecté les lieux destinés aux inhumations. Cicéron répète souvent ces mots : Sancliludinem sepulchri, sanclitatem sepulchroriim. Le sage Plutarque observe que ceux qui violèrent les tombeaux , furent punis par les dieux et périrent malheureusement : tel fut le sort de Pyrrhus, de Sylla, de Lysimaque et de plusieurs autres capitaines. Solon fit une loi contre ceux qui profaneraient les sépultures; et ce crime inspira toujours une horreur extrême aux peuples de la Grèce et de l’Italie. Cette vénération pour les morts, ce respect pour les lieux qui contiennent leurs dépouilles, tiennent essentiellement à l’ordre social : malheur à la natiorr qui les méconnaît ! La profanation des tombes royales de Saint-Denis est l’un des crimes affreux qui ont déshonoré la révolution française : quelques scélérats osèrent porter des mains avares sur les cercueils de Henri IV et de Louis XIV, et la majesté du séjour de la mort n’inspira aucune crainte à des êtres pervers que le génie du mal conduisait.
Chez les Romains , tout le terrain destiné aux sépultures était consacré, et le soc de la charrue cessait pour jamais de le sillonner. Ils déposèrent d’abord les restes de leurs ancêtres dans les jardins et les prairies ; mais ces terres, perdues pour l’agriculture , appauvrissaient l’Etat. Que firent-ils? Ils ornèrent , des tombeaux de leurs plus illustres citoyens , les grands chemins les plus fréquentés.
Ce fut d’abord dans les cavernes, les déserts, les vallées, les antres écartés , que les hommes ensevelirent les morts. Des peuples barbares et sans habitations fixes les abandonnèrent aux outrages des bêtes féroces ; mais , aussitôt que la civilisation forma les mœurs , la religion et la politique présidèrent aux sépultures. L’inhumation des cadavres a été en usage chez les nations les plus anciennes. Xénophon assure que Cyrus ordonna lui-même qu’on l’inhumàt après sa mort.
On a vu ailleurs que les peuples de l’antiquité avaient, hors des villes , des lieux destinés aux inhumations : tel était l’usage des Egyptiens, des Chinois, des nations asiatiques. Solon renouvela la loi qui proscrivait les sépultures dans
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Athènes; et Sparte seule s’éloigna , sur ce point, des principes du reste de la Grèce. Les Romains ordonnèrent qu’on n’élevât ‘ aucun bûcher , ou qu'on ne bâtit aucune sépulture , à moins ' de 20 mètres de distance d’une maison , si le propriétaire
• de cette maison refusait qu’on fît les funérailles plus près de ^ sa maison: Rogum vel sepulchrum, deinceps œdibus alienis ,
' domino invito, propius sexaginta pedes admovere jus ne esto. Beaucoup d’empereurs renouvelèrent les édits qui défendaient
• les inhumations au sein des villes , et la loi ne les permettait que pour les vestales et les hommes qui avaient rendu de grands services à l’Etat. Un édit d’Adrien ordonna la confiscation du terrain sur lequel un tombeau aura été élevé dans Rome, et l’exhumation du cadavre. Dioclétien, dans un rescrit adressé à Victorinus, s’exprime ainsi : Morluorim reliquias ne sanclum municipiorum jus polluatur , intra civitatem condi jmn pridem vetilum est. Ainsi, des idées religieuses excluaient les morts du sein des villes ; Ne funestantur sacra civitatis , dit Adrien. Cicéron appréhendait les incendies.
Mais la religion chrétienne s’introduit et règne bientôt dans l’empire romain ; de nouveaux usages sont substitués aux anciens. Constantin est inhumé dans le vestibule de la basilique des Saints- Apôtres , qu’il avait fait construire; ce grand exemple est imité : tous les hommes puissants sollicitent le même privilège , et bientôt ces abus sont portés au point qu’ils excitent l’animadversion des empereurs. En vain ils défendirent les inhumations dans les villes , en vain ils restreignirent ce privilège aux seuls martyrs , une piété mal entendue et des préjugés triomphèrent de l’autorité impériale. Des idées religieuses I entretenaient les abus , des hommes puissants voulaient n’être
[point confondus avec le vulgaire, et pensaient participer aux récompenses des justes , en obtenant d’être inhumés dans leur voisinage. D abord les tombeaux furent construits aupi’ès et autour des murs des églises , et on éleva des vestibules pour défendre les fidèles , que la piété attirait en foule dans ces lieux, contre les injures du temps et la rigueur de la température. Les moines avaient la permission d’être inhumés dans jj leurs cloîtres ; les fondateurs d’église possédaient le même pri- • vilége. Dès le sixième siècle , il y avait beaucoup de sépultures
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au sein des villes; mais elles ne furent pas communes dans les , lio-lises avant le neuvième. Les Juifs inhumaient leurs morts hors de Paris, et avaient un cimetière particulier; les premiers rois de France accordèrent à cette ville une portion de leur domaine pour servir aux inhumations , et ce cimetière était situé hors de la capitale.
Contre l’esprit de religion et l’usage général des chrétiens pendant les cinq premiers siècles de l’Eglise, les prêtres s’arrogèrent le droit d’être inhumés dans les temples, et en firent un de leurs privilèges. Ce droit fut reconnu par' divers conciles, contesté par d’autres, attaqué et défendu par plusieurs écrivains, et enfin respecté presque universellement en Europe. L’homme pieux qui avait édifié une chapelle , pouvait être inhumé dans ce lieu saint ; le chœur était destiné aux sépultures des prêtres ; des moines reposaient sous les immenses galeries de leurs couvents. Lorsque les médecins appelèrent 1 attention du gouvernement sur le danger des inhumations au sein des villes , les ecclésiastiques réclamèrent leur antique privilège , et un arrêté du parlement de Paris , en 1765, leur permit de recevoir la sépulture dans les temples. Plus tard, les prêtres , écoutant une piété plus éclairée , abandonnèrent un droit qu’accompagnaient tant de dangers.
Théodose avait ordonné qu’on enlevât de l’intérieur des villes les tombeaux, les urnes et les sarcophages; soit qu il ait fait de cet édit une loi générale de l’empire , soit qu’il en ait restreint l’application à la seule ville de Constantinople, ü ne fut pas mieux obéi que ses prédécesseurs les empereurs Gratien et Valentinien ; et, depuis, la superstition l’emporta touiours sur les défenses d’inhumer les morts dans les villes, qui furent portées par les synodes , les conciles, les capitulaires de Charlemagne, François et plusieurs parlements du
royaume. Un pape accorda de singuliers privilèges a un cimetière qui était placé dans le voisinage de ÏS'otre-Dame de la Daurade ; les morts qui y étaient inhumés , obtenaient nlein pardon et rémission de tous leurs péchés. Les comtes de Toulouse ne mauquèrent pas de s’en réserver la possession
exclusive.
Cependant de grands inconvénients, des accidents terribles
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sigualaicnt le danger des inliiimations dans les villes et les églises, et, de toutes parts, les médecins firent entendre d’utiles réclamations. Dès longtemps ils avaient remarqué que les fossoyeurs vivaient peu, et déféré aux magistrats plusieurs catastrophes dont ils avaient été les témoins. Distinguons , parmi les hommes qui luttèrent avec tant de zèle contre un
i abus intolérable , Haguenot, Navier, Maret et Scipion Piatoli , qu un duc de Modène chargea d’examiner les dangers qui ac- I compaguent les sépultures au sein des villes, et qui eut l’hon- , neur d être traduit par Vicq-d’Azyr, à la sollicitation de d’Alembert. Haguenot publia le récit d’un malheur effrayant causé, par une inhumation, dans une des caves communes de l’église î paroissiale de Notre-Dame , à Montpellier. Si ces savants recommandables n’avaient pas atteint leur but, nous devrions rappeler les grandes catastrophes qu’ils ont signalées à l’attention publique J mais le plus heureux succès a couronné leurs tra- I vaux , et nous sommes dispensés de rapporter leurs observations et leurs raisons. 11 est bien reconnu, bien démontré aujourd’hui, que les inhumations dans les villes compromettent gravement ; la salubrité publique; que les miasmes dégagés des sépultures I peuvent causer et ont causé souvent des catastrophes épouj vantables, et que non-seulement ils donnent plus d’intensité I aux maladies régnantes, mais encore qu’ils enfantent des maladies contagieuses, dont les ravages sont affreux. Depuis 1776 , j toute inhumation dans les villes et les églises a été défendue;
! ! et cette mesure importante de police a été observée avec tant I de rigueur, qu’en 1810, un archevêque d’Aix sollicita vaine- I ment du gouvernement la faveur d’être inhumé dans son église I cathédrale. Souhaitons que cette sévérité prudente ne se dé- I mente jamais; une exception rappellerait bientôt les anciens
j Ji paraît que le peuple romain avait des bûchers et des tombeaux communs : les bûchers publics étaient apjielés ^ ns nna, les lieux destinés aux sépultures communes paraissent avoir été de petits puits, vuliculi. Lorsque les premiers chrétiens devinrent nombreux , ils reçurent en don , des gens riches f plusieurs fonds de terre destinés aux inhumations publiques
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et telle fut l’origine des cimetières. Ce mot est dérivé du mot grec qui a la même signification que le mot dormir e des Latins. Bientôt les cimetières se multiplièrent ; ils lurent d’abord situés comme les tombeaux des anciens Bomains, le long des grands cbemins les plus fréquentés , puis transférés autour des
églises, et enfin hors des villes. , i •
Tl faut plusieurs cimetières à une grande cité; ils doivent être situés, autant que les localités le permettent , sur un lieu élevé , à une distance peu considérable de la ville, et au nor des habitations ; de telle sorte que le vent du sud ne passe point sur elles après s’être chargé des émanations des cimetières. On évitera de les placer dans des beux bas et exposés aux inondations. Chaque cimetière doit être clos de murs e 8 à 10 pieds d’élévation, et ne contenir d autre i ce bité que le logement du eoucierge. Il importe ^
donner un caractère imposant aux cimetieres des xilles , et d’entourer les inhumations de beaucoup de decence
La «ation putride des corps est le triomphe des forces chimiques sur les forces vitales ; il faut du temps pour que décomposition d’un cadavre soit complète,
Maret fixe à 25 ou 30 pieds l’étendue a laquelle les mia
mes émanés d’un corps qui éprouve la
peuvent infecter l’air et devenir dangereux. En supposant,
.ai. . —, «"“f »
L exhalaisons qu’à 5 ou 6 pieds au-dessus. très probable que le raccourcissement des rayons se fart, non-seulement en raison de chaque couche de terre, core en raison du nombre , de la réunion et de la profondeur de ces mêmes couches; c’est-à-dire qu’un mètre de terre d épaisseur a un effet plus que triple de chaque tiers de inè i
terre pris séparément. Suivant Maret, la réfraction des rayom-
mLitique' est d’antant plus grande, queles couches e^^^^
qu’ils traversent sont plus épaisses; si la fosse a ^ ^ profondeur, ces rayons se rapprochent de a peipen i
et sont presque parallèles entre eux ; si e e n en a ,
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les rayons peu réfractés vont se joindre à ceux des fosses voisines , et augmentent leur densité. Il suit de ces considérations que les fosses de 1 mètre 50 centimètres de profondeur doivent être séparées entre elles , entre leurs grands côtés , par une égale distance, et par 60 centimètres aux extrémités : 10 mètres carrés sont les dimensions de la fosse d’un adulte. Des motifs divers peuvent réclamer l’emploi de moyens chimiques pour arrêter la putréfaction ; les résines, les huiles essentielles, l’alcool sont insullisants : l’acide pyro-ligneux et les chlorures méritent plus de confiance , sans valoir cependant l’excellent procédé de M. Gannal, qui consiste dans l’injection , par les carotides du cadavre, d’un liquide alumineux ( acétate obtenu instantanément par la double décomposition de l’alun et de l’acétate de plomb).
Ou réglera l’étendue du cimetière sur la population de la ville à laquelle il est destiné j il faut en général cinq ans pour la décomposition d’un cadavre. La loi ne permet au sol d’un cimetière de servira de nouvelles inhumations qu’ après cet intervalle , temps suffisant , mais qui est subordonné à plusieurs circonstances accessoires , telles que la nature du terrain, celle des enveloppes du cadavre, la profondeur de la fosse, la chaleur moyenne du climat, etc. L’étendue du cimetière doit donc être le triple de l’espace nécessaire aux inhumations de chaque année; ainsi, 10 mètres carrés étant les dimensions de la fosse d’un adulte, qu’on multiplie d’abord le nombre des morts de chaque année par 10, et le produit par 3 , qui est le nombre d’ans nécessaire pour que la décomposition putride d’un cadavre soit achevée, on aura l’étendue que doit avoir le cimetière.
Pour que la fermentation putride s’opère dans les corps organisés, il faut qu’il y ait un concours de l’humidité de l’air et d une certaine température. L’air cède une portion de son oxygène au carbone et à l’hydrogène du corps, qui est abandonné à l’action des forces chimiques. Si les fosses ont plus de 2 mètres de profondeur , le contact de l’air avec le cadavre devient presque impossible, et la décomposition putride est beaucoup plus lente que lorsque les fosses ne sont profondes que d’un mètre. Elle est d’une lenteur extrême
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dans les cercueils qui ne permettent pas l’accès de l’air : • tels les cercueils en plomb ou en pierre, que l’on a cimentés ou vernissés avec soin. D’une autre part, si les fosses sont superfieielles , les miasmes putrides traversent facilement ces couches de terre, et infectent l’atmosphère. Il faut donc prendre un terme moyen, et leur donner une profondeur qui facilite la putréfaction et annule les dangers qui accompagnent la dispersion des miasmes dans l’air. Un décret impérial de 1804 prescrit d’établir les cimetières dans des points culminants, à l’exposition du nord 5 il règle les dimensions des fosses à 1“ 5, 2™ de profondeur sur 0® 8 de largeur , et l’intervalle de séparation entre 0“,3 à 0“,4 sur les côtés , et 0®,3 à 0®,5 à la tête et aux pieds. Les fosses communes sont de larges tranchées creusées à la profondeur ordinaire , et au fond desquelles les bières sont déposées les unes à côté des autres.
Les cimetières de Paris, surtout celui du P. Lachaise , sont , à beaucoup d’égards , fort bien disposés ; il en est ainsi de ceux de quelques grandes villes des départements. Lyon a deux cimetières ; l’un , situé sur un lieu très élevé, présente toutes les conditions sanitaires requises ; mais il n’en est pas ainsi de l’autre, qui est situé dans un lieu trop centrai et trop voisin du Rhône ; mais il commence à être abandonné. Dans beaucoup de petites villes et la majorité des bourgs et villages , les cimetières sont encore, au mépris des ordonnances , à côté de l’église et au milieu des habitations ; ou , s’ils sont situés hors de ces habitations, c est à une distance beaucoup trop petite.
S’il est utile d’éloigner les cimetières des villes, il en résulte qu’il est peu prudent d’élever des habitations dans leur voisinage ; ces habitations seraient exposées , à peu de chose près , aux accidents qui , jadis, menaçaient les maisons dont étaient entourés les lieux destinés aux sépultures. Comme les cités populeuses reculent sans cesse leurs limites , elles auraient bientôt envahi les cimetières , si on n’avait pas eu la précaution de les placer à une assez grande distance de leurs murs. Quelques écrivains ont proposé de mettre des bornes à leur agrandissement excessif , en leur donnant les cimetières pour barrières , et ils observent avec raison qu’on ne saurait leur en donnei de plus augustes.
IJNHUMATIOINS.
Ou ne voit point encore les grandes villes des départements adopter rasage des chars funéraires; et Lyon, la seconde ville du royaume, ne suit point l’exemple de la capitale. Ces chars sont spécialement utiles aux villes de premier ordre, qui ont leurs cimetières situés à une grande distance de leurs murs.
Des philosophes ont désiré que les inhumations ne fussent permises que de très grand matin ou le soir. Les chars funèbres circulent dans la capitale au milieu du jour , et pendant qu’ une population immense encombre les rues, des équipages brillants froissent, dans leur course rapide, le drap lugubre qui recouvre le cercueil; des obstacles sans cesse renaissants arrêtent la marche du convoi ; le tumulte , la confusion , ôtent toute dignité à la pompe funèbre, et l’indifférence la plus profonde accompagne la dépouille mortelle de l’homme à l’asile qu’il doit habiter pour jamais.
On éloignera, autant que possible, les cimetières des puits , sources et rivières , dont les eaux servent aux besoins des hommes; on a remarqué que les eaux séléniteuses perdaient leur crudité en traversant le sol des cimetières. Il faut que ceux-ci ne soient point entourés de bâtiments susceptibles de gêner la libre circulation de l’air , et qu’ils soient dans un lieu élevé , bien ouvert au nord et à l’est. Navier condamne les plantations de végétaux dans les cimetières , et leur reproche de retenir les vapeurs et de s’opposer à la circulation de l’air; mais il exagère leurs inconvénients. Les végétaux absorbent le gaz carbonique produit par la combustion et la respiration des milliards d’animaux qui couvrent le globe ; ils décomposent ce gaz , retiennent le carbone qui est nécessaire à leur accroissement , et exhalent toutl oxygène. Ainsi, ils contribuent puissamment à la pureté de 1 air. Toutefois, si on plante beaucoup d’arbres très élevés autour d un cimetière , leur masse gênera la circulation de l’air, et alors leur présence sera un inconvénient; mais on peut sans danger
cultiver les fleurs et multiplier les arbrisseaux autour des tombeaux.
Les végétaux cultivés dans les cimetières , s’ils ne forment point par leur masse une barrière qui s’oppose à la circulation ^ 1 air , ne peuvent causer aucun inconvénient , ou plutôt ils sont une condition de salubrité.
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§ 2. Voirie; écarrissage. — Les nombreux chevaux qui vi- , vent dans les grandes villes, parvenus à l’ âge de la vieillesse, ou mis hors de service soit par une maladie , soit par une cause quelconque, sont condamnés à être abattus; d’autres sont trouvés morts sur la voie publique et ne peuvent y demeurer. On appelle écarrissage la série des opérations qui est pratiquée sur l’animal mis à mort, pour tirer parti de ses dépouilles et pour faire disparaître ceux de ses débris qui n’ont aucun usage. Ainsi, ce sont des chevaux usés parla fatigue et la vieillesse, ou atteints de maladies graves et souvent contagieuses , qu’on amène dans le clos de l’écarrisseur. Mais ce n'est point tout ; grand nombre de chiens et de chats périssent , dans les grandes cités, de maladie ou d’un genre quelconque de mort violente , et leurs cadavres ne peuvent être abandonnés à la putréfaction auprès de nos demeures. D’une part , les villes sentent le besoin de faire disparaître de leur enceinte des animaux morts , dont la vue est un objet d’horreur , et qui deviendraient inévitablement des foyers d’infection très désagréables; d’autre part, ces cadavres de chevaux et même de chiens ont une valeur réelle et sont les éléments d’une industrie qui peut devenir très lucrative. Du contact de ces deux intérêts est né l’art de l’écarrisseur , fort repoussant , sans doute , si on considère la nature de quelques-uns de ses procédés, mais d’une très grande importance au point de vue, non-seulement de l’ hygiène, mais encore des arts industriels. Les clos d’écarrissage ont pour objet d’écarter des regards , soit les détails de l’ abattage des chevaux vivants , soit les opérations dégoûtantes du dépècement des cadavres, et d éloigner des habitations de grandes masses de matières organiques , dont la putréfaction révolterait nos sens et infecterait 1 air atmosphérique. La chimie a fait plus ; elle a su transformel ces hideux cloaques , auxquels on ne demandait que de ne pas nuire, en ateliers de fabrication de produits nombreux et lecherchés ; mais il a fallu du temps pour arriver à de tels résultats.
Bien plus puissante que toutes les ordonnances de police , la chimie a débarrassé nos rues des objets qui les infectaient , et servi merveilleusement la cause de l’hygiène publique; elle a
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converti en engrais inodores les matières des fosses d’aisance , et fait servir l’ urine à la fabrication d’une couleur brillante. Nos cuisines, les hôpitaux et nos grands établissements publics, jetaient sur la voie publique de grandes masses d’os qui n’étaient qu’un embarras : ces débris organiques, recberchés avec grand soin aujourd’bui et devenus l’objet d’un commerce considérable, deviennent tantôt une gélatine, tantôt de la colleforte, quelquefois, une poussière noire, agent précieux de désinfection, et, d’autres fois, du phosphore. Grâces à la chimie et aux besoins de l’agriculture et de l’économie rurale , on sait aujourd’bui tout ce que vaut un cheval mort; cest encore elle qui a créé les chantiers d’écarrissage.
Les chevaux amenés vivants dans les chantiers sont abattus par le procédé suivant ; on attache l’animal a un pieu, et un couteau , plongé dans le poitrail , ouvre les gros vaisseaux artériels et veineux. Des flots de sang s’échappent par la plaie ; d’abord étonné , immobile , le cheval chancelle , tombe et meurt après quelques minutes. Ce genre de mort paraît peu douloureux. D’autres procédés sont mis en pratique à Paris : on peut assommer le cheval , après lui avoir préalablement bandé les yeux avec soin , comme on fait à l’abattoir pour les bœufs renversés d’un coup de massue : il tombe à peu près sur le lieu qui convient à l’écarrisseur pour les opérations ultérieures , ce qui est un avantage lorsqu’il y a beaucoup de chevaux à abattre dans un chantier étroit. On a renoncé à l’insufflation de l’air dans les veines , et on ne pratique plus la section delà moelle épinière, genre de mort fort prompt et très sûr , mais qui exige une adresse dont sont capables peu d’ouvriers écarrisseurs.
Mort d’hémorrhagie, le cheval est renversé sur le dos, son sang coule dans les rigoles pratiquées aux dalles, et est recueilli avec soin. Il s’agit de le dépouiller de sa peau : cette opération est faite avee rapidité au moyen d’incisions étendues , d’une part, delà mâchoire inférieure à l’anus, et, d’autre part, du côté interne des quatre membres ; la queue est coupée auprès de la raeine , et chacun des pieds successivement détaché. L’ouvrier enlève les membres abdominaux par la désarticulation , et sépare les thorachiques en même temps que les os de
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l’épaule. Quand l’animal a beaucoup de graisse, l’écarrisseur luxe quclquel'ois eu dehors les quatre membres , après avoir incisé les capsules articulaires; puis les chairs sont enlevées par larges lambeaux. La peau est placée provisoirement dans un coin du chantier; on a mis les pieds dans un autre, et les carcasses sont transportées ailleurs. Puis toutes les parties dépecées de l’animal sont jetées dans l’eau d’une vaste chaudière, bien close et soumise à l’action du feu; il faut douze ou quinze heures pour la cuisson complète. A Paris, la chaudière est mise en ébullition par la vapeur ; lorsque les chairs sont bien cuites , elles ont perdu une grande partie de leur graisse et de leur gélatine , et se détachent facilement des os , dont le tissu est devenu plus friable. La chaudière contient une masse liquide partagée en trois couches superposées ; la supérieure est la graisse qu’on enlève avec de grandes cuillers, la moyenne est l’eau gélatineuse, l’inférieure est un mélange de sang et de débris organiques.
Toutes les parties de l’animal peuvent être utilisées. La peau, à l’état frais , pèse de vingt-cinq à trente kilogrammes ; elle est vendue aux tanneurs , qui la paient , selon sa condition , de 9 à 15 fr. On enlève les longs crins de la queue et de la crinière sur l’animal vivant ; un cheval moyen fournit de cent à cent cinquante grammes de crins longs ou courts, qui valent de 10 à .30 cent. On peut employer, pour les raffineries tle sucre, la partie liquide et la fibrine du sang, soit à létat frais, soit desséchée. On peut s’en servir comme engrais, ou le donner, comme aliment fort nourrissant , à des poules et à des porcs. Un cheval ordinaire a de 18 à 20 kilogrammes de sang, dont l’écarrisseur peut tirer 2 fr. 50 à 3 fr. Les chairs sont un aliment et un engrais ; elles pèsent , en moyenne , de 1 60 à 200 kilogrammes, et représentent une valeur de 30 à 40 fr. On fait grand usage, à Paris, de la chair de cheval pour la nourriture de l’homme; les écarrisseurs n’en connaissent guères d’autre : peu leur importe que l’animal leur ait été amené mort ou vivant ; ils ne prennent aucun souci du genre de maladie qui a fait périr le cheval. Pareut-Duchàtelet, qui a mangé de cette viande, la déclare très bonne et très savoureuse ; il pense qu a 1 aide de préparations convenables, on pourrait en tirer un parti
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1 très grand pour la nourritiire des pauvres et des détenus. Les viscères on issues , tels que les intestins, le foie, le cerveau, la langue, les poumons, le cœur, les reins, etc., pèsent de 30 à 40 kilogrammes , et peuvent servir comme engrais. On les emploie, à Paris , pour la nourriture des vers nommés asticots, et on les vend de 1 fr. 60 cent, à 1 fr. 80 cent. On fait de la colle-forte avec les tendons , qui pèsent 2 kilogrammes et sont vendus, desséchés, 5 fr. Il y a plus ou moins de graisse dans un cheA^al, selon l’âge et la condition de l’animal; son poids varie de 4 tà 30 kilogrammes ; sa quantité de 30 à 40 litres. Recherchée très soigneusement par l’écarrisseur , elle est coupée en très petits morceaux, et fondue dans une chaudière ; cette huile animale est fort demandée par les émailleurs, les fabricants de perles et par tous les ouvriers qui travaillent le verre à la lampe. Payée à raison de 1 fr. 20 c. le kilogramme,
I elle représente une valeur de 5 à 25 fr. Les fabricants de pei- I gnes achètent les cornes et sabots réduits en poudre, de 1 fr. 50 I à 2 fr. On vend les fers et les clous de 1 fr. 50 à 2 fr. Dé-
I pouillés des parties molles, les os pèsent de 46 à 48 kilogram-
n mes, et servent à la confection du noir animal; les couteliers, j tabletiers et émailleurs en font usage. Un cheval vaut, pourl’é- I carrisseur, de lOtà 15 fr. ; son cadavre, bien exploité, peut rap- . I porter de 60 à 100 fr. Les écarrisseurs n’en tirent pas à beau-
1 coup près un aussi bon parti à Lyon, et leur industrie n’est pas
i aussi avancée que celle des ouvriers de la voirie de Montfaucon.
1 Rs nourrissent aussi des porcs et de la volaille avec les chairs, unies à du son ou à des pommes de terre , et fabriquent des engrais estimés avec ces mêmes chairs et le sang. A Paris, les écarrisseurs brisent en petits morceaux les carcasses et les gros os ,
I qui , réduits en poudre et carbonisés dans de grandes cornues,
I sont, tantôt vendus comme engrais, et tantôt livrés aux fabri- I cants de bleu de Prusse et de produits ammoniacaux. C’est ce qu’on ne fait point encore partout; l’art des écarrisseurs nest point très développé, mais cependant il est évidemment en progrès. A Paris, on tire même parti du crottin que renferment les intestins; môlé immédiatement avec du noir animalisé, il est converti en engrais.
D’après cet exposé fort sommaire des procédés de l’écarris-
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sage, on peut prévoir la nature des oppositions auxquelles don- , 1 nent lieu ces établissements et que les Conseils de salubrité ont ;
eu à examiner. |
Les chantiers d’écarrissage sont rangés dans la première ! classe des établissements insalubres non que leurs émanations soient , en aucune façon , malfaisantes et nuisibles à la santé de l’homme, mais à cause de l’extreme incommodité. C’est un spectacle hideux que celui de l’abattage des chevaux et du dépècement des cadavres ; la malpropreté presque inévitable dans ces chantiers, les mares de sang , les amas d ossements et de carcasses, tout se réunit pour en faire un lieu d'horreur. Malgré le fréquent lavage à grande eau dans ceux de ces établissements qui sont bien tenus, et malgré la défense d’y laisser séjourner des chairs et du sang à 1 état frais, beaucoup de matières organiques y sont dans un état permanent de putréfaction. Soumises à l’ébullition, dans des chaudières mal fermées et qui, quelquefois, ne le sont pas du tout, les chairs et la graisse en liquéfaction dégagent une odeur fade et nauséabonde, qui se répand au loin et qui est insupportable. Les inconvénients de ces foyers d’infection du premier ordre dépassent tout ce qu’on en pourrait dire; il n’y a pas d’habitation possible à petite distance de l’établissement; toutes les propriétés voisines sont frappées d’une dépréciation considérable et bien fondée; elles sont à jamais perdues pour l’agrément. Nous n’avons point tout dit encore : les matières animales qui existent en si grande quantité dans les ateliers d’écarrissage y appeUent des rats énormes, dont la multiplication est tellement prodigieuse , que Paris s’en est effrayé : leur voracité est telle, que peu d’heures leur sulïïsent pour amener le corps d’un cheval à l’état de squelette. On a parlé de l’action délétère, sur la végétation et sur l’homme , des émanations d’un chantier d’écarrissage : cette imputation, que nous avons trouvée dans les plaintes des opposants, n’est nullement fondée; c’est bien assez de ce qui existe. Le Conseil de salubrité croit à 1 infection , à l’odeur putride et nauséabonde , mais non a l’existence de gaz corrosifs , comme le sont les acides minéraux. Les prairies et les bois n’ont rien à soulfrir du voisinage des chantiers d’écarrissage, et ils ont même à y gagnei. Si es
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I maisons existaient dans le voisinage des ateliers, aucune concession ne serait possible : ces établissements doivent être éloignés des villes, pour lesquelles, quoi qu’on fasse, ils seront toujours un objet d’borreur. Nous avons dit que les émanations des chantiers d’écarrissage , incommodes et désagréables au premier degré, n’avaient absolument rien de malfaisant; rien n’est mieux constaté : cette observation s’applique à toutes les émanations des matières organiques putréfiées. Les ouvriers écarrisseurs jouissent d’une santé fort bonne et vivent fort longtemps : c’est ce que nous avons appris par nos enquêtes; c’est surtout ce qu’ont démontré, jusqu’à l’évidence la plus complète, les recherches de Parent-Duchàtelet. On voit , à Montfaucon , des ouvrières qui allaitent des enfants superbes, auxquels elles donnent pour berceau une carcasse de cheval. Nous savons combien une telle opinion blesse un préjugé très répandu , mais il n’y a rien à opposer à des masses de faits recueilüs par des hommes compétents , et que ne démentent pas des faits contradictoires et authentiques.
On a beaucoup amélioré l’écarrissage ; sous le rapport de l’as- ) sainissement, cette industrie est en progrès. Plusieurs de ses pro- 1 cédés ont cessé d’être nuisibles , grâces à d’heureuses applications de la chimie. Si , comme l’a conseillé M, D’ Arcet , on met dans la I chaudière, outre les substances grasses, une proportion convenable d’eau et d’acide sulfurique, il n’y a plus d’émanations I infectes , et les produits acquièrent une qualité supérieure. On i atteint le même but en plaçant , au-dessus de la chaudière, un I chapiteau terminé par un serpentin , qui ramène sur le foyer I les parties volatiles. Nous avons indiqué cette amélioration à 1 nos écarrisseurs. Le docteur de Lachanterie a proposé , pour lu I ville de Rouen, un chantier central d’écarrissage que recom- ’ mandent des procédés très ingénieux, dont le résultat serait la désinfection presque instantanée des chairs et autres matières I animales. Sou établissement renfermerait un atelier d’écarrissage, un laboratoire où seraient établis des appareils propres à rendre imputrescibles toutes les matières animales aussitôt après leur entrée dans l’atelier, une fabrique de gélatine, nue fabrique de noir animal provenant des os, une fabrique de prussiate de potasse ferruré , et une fabrique d’iiydrochlorate d’ammoniaque.
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Le Conseil de salubrité delà Seine-Inférieure a donné hautement son approbation à ce projet.
MM. D’Arcet, Parent-Duchàtelet, Payen , Buran et Cambacérès, ont beaucoup perfectionné l’art de l’écarrissage , qui parait au moment d’éprouver une régénération complète ; il la verra réalisée si Paris réussit à éloigner de son voisinage la voirie de Montfaucon , et à placer autre part un chantier central pour l’abattage des chevaux , établissement dans lequel seront mis eu pratique de nombreux procédés d’assainissement et de désinfection. L’établissement de Grenelle , dirigé par MM. Payen, Buran et Cambacérès, est conduit par des procédés si bien entendus, qu’il pourrait exister, sans le moindre inconvénient , dans l’intérieur même de Paris , selon les paroles expresses du Conseil de salubrité de la Seine. La désinfection des matières animales est immédiate; on l’obtient avec la poudre de noir animal.
Les Conseils de salubrité' soumettent les chantiers d’écarrissage cà des conditions sévères, dont l’observation rend ces établissements parfaitement inoffensifs. Voici quelles sont les principales : un mur d’enceinte entourera les chantiers, dont l’isolement est complet ; il n’y aura pas d’habitations cà cent cinquante mètres de distance. 11 est bon que les murs de face et de refend soient en pierres de taille et revêtus d un enduit imperméable. Le sang du cheval mis à mort coule sur un plan incliné, garni de dalles ou revêtu de bitume; on le reçoit dans un tonneau, et il est immédiatement desséché et mêlé aux engrais. Tous les gaz, toutes les émanations sont recued lis par un haut fourneau, qui les transporte a une grande hauteur dans l’atmosphère. Aucune des opérations de l’ écarnssage, l’abattage excepté , ne se fait cà l’air libre ; la cuisson des ■ chairs , la principale de ces opérations, a lieu en Vcaisseaux clos et à la vapeur; puis les chairs , pressées, desséchées et pulvérisées, sont converties en engrais. Les Conseils de salubrité doivent s’assurer de la bonne disposition des fourneaux et des. chaudières ; le cheval abattu est dépecé , soumis a tous les piocédés de l’écarrissage, et transporté hors du cbantiei dan l’espace de vingt-quatre heures. On imposera aux chaiitiei • l’obligation d’un dallage en pierres dures, unies entre
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par du bitume , et sillonuées par des rigoles en pente , destinées à conduire au dehors les eaux de l’atelier. Chargées de matières organiques , ces eaux répandraient dans l’atmosphère des vapeurs inl'cctes si elles coulaient à l’air libre; des canaux voûtés les conduisent au fleuve , où elles sont reçues dans des puisards. Celles des matières organiques que l’industrie ne consomme point , sont enfouies dans de grandes fosses parallèles, et s’y transforment en utiles engrais. Tout dépôt de matières organiques à l’état frais, ossements, sang, tendons et peaux, est expressément interdit; le transport d’animaux dépecés ou de matières organiques quelconques , n’est permis que dans des charriots couverts. Ces établissements sont placés sous la surveillance spéciale de la police, et rendus responsables de toute infraction aux conditions de leur autorisation. Les Conseils de salubrité doivent se réserver le droit de les visiter et de les soumettre cà toutes les mesures que l’intérêt de la salubrité leur paraîtront exiger. Ils auraient tà indiquer d’autres précautions encore s’ils avaient à s’occuper d’un établis-
sement en grand : ils recommanderaient alors la construction de cases d abattage munies , au-dessus , de séchoirs ouverts à tous les vents; celle d un égout, de 1 mètre de lax’geursur I mètre 80 centimètres de hauteur, qui traverserait tout l’établissement; celle d’une voirie pour recevoir momentanément les matières organiques, dallée avec pente ou enduite de bitume et garnie, dans son pourtour, de pierres dures, à la hauteur de deux mètres au moins , etc. La commission du Conseil de salubrité de la Seine , dont le rapport , écrit en 1825, nous a fourni quelques-uns de ces conseils, voulait que la porte d entrée fût ouverte, non sur la voie publique mais sur le derrière de l’établissement, afin de dérober aux passants la vue de l’intérieur ; elle désirait encore que le chantier fût frappé directement et sur une large surface par les vents les plus constants.
Avaat^ de sortir du clos d’écarrissage , les eaux de lavage doivent etre désinfectées dans des cnvelles ; on peut les épurL
très facilement. Il faut . en outre, dans tout chantier bien tenu un r&ervoir de la capacité de 50 à 100 hectolitres . toujours rempli, et vidé au moins deux fois la semaine , pour uettojer à
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fond les dalles, les rigoles elles égoûts. Une mesure excellente, dont nous n’avons pu imposer la pratique aux écarrisseurs, c’est la désinfection des matières fournies par les animaux écarris au moyen de la poudre de cbarbon.
Ramené aux véritables termes de la question , un chantier d’écarrissage n’est pas autre chose qu’un abattoir. Ses aménagements intérieurs seront d’autant plus convenables , qu’ils se rapprocheront davantage de ceux des établissements de ce genre, dont la construction est si bien entendue aujourd’hui.
§ 3. Abattoirs. — Une des améliorations les plus précieuses que la salubrité publique ait obtenues dans les villes, c’est, sans contredit, l’institution des abattoirs.
Elle n’est pas ancienne. Témoin des inconvénients graves dont s’accompagnait le régime des boucheries, les médecins l’appelaient de tous leurs vœux , et il n’a pas tenu à eux qu’elle n’ait eu lieu plus tôt. Ce progrès était dans la pensée des administrations municipales, mais il est demeuré longtemps a l’état de projet avant d’être réalisé. On avait à faire une réforme radicale daps une des branches les plus essentielles du service d’une grande ville ; il s’agissait de heurter des habitudes invétérées, et de déplacer nombre d’industries privées; mais l’utilité d’un abattoir public était si évidente, que les résistances n’avaient aucune chance de succès. Bien ne sert davantage à faire apprécier le présent que le souvenir du passé : quelques mots sur les anciennes tueries ne seront donc pas hors de propos. Autour des boucheries se groupaient des établissements secondaires fort incommodes , tels que des triperies et des dépôts de matières organiques à l’état frais. On rencontrait à toutes les heures du jour, dans les rues les plus populeuses, des troupeaux de bœufs et de moutons qui encombraient la voie pubbque. Le sang des animaux égorgés refluait dans les ruisseaux, et on voyait stationner, auprès des plus beaux quartiers de la ville, des tombereaux dans lesquels s’accumulaient des débris organiques de toute sorte. Quelques-unes de ces boucheries étaient, par leur position, des passages très fréquentés , qu’on ne pouvait traverser sans horreur et sans degoût. Enfin, la salubrité pubbque se trouvait compromise encore
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d’une autre manière : des bœufs s’échappaient quelquefois de l’espèce de cave dans laquelle on les avait conduits pour les mettre à mort , et, dans leur course rapide, portaient partout le trouble et l’effroi.
Des abattoirs publics furent enfin établis : voici les principales conditions de salubrité de ces établissements : les cases destinées à l’abattage sont dallées et construites en pierres très solides ; elles ont une pente et des rigoles suffisantes pour l’écoulement des liquides, et leur température, C[uoique encore trop élevée , est cependant plus fraîche que celle de l’atmosphère environnante. Chacune a un robinet de lavage, un baquet pour recevoir le sang , un système de treuils et de poiüies pour élever le corps de l’animal, et, sur les parois latérales , des crochets où sont suspendus les quartiers de bœuf , de veau et de mouton. Toutes les matières chyraeuses que renferment l’estomac et les intestins des animaux tués, sont portées dans un courant d’eau et ne séjournent point dans l’établissement. Un égout de grande dimension et dont la pente est fort convenable , est construit sous l’abattoir, et porte au fleuve les bouts d’intestins, le sang et les matières cbymeuses et stercorales. On sait combien l’eau est utile dans un tel établissement : elle est distribuée abondamment par une machine à vapeur. Des séchoirs assez vastes sont établis à l’étage supérieur, dont les fenêtres sont grillées. Les lavages ont lieu fréquemment , mais point assez peut-être ; il importerait à la propreté et à la salubrité que l’eau coulât sans cesse dans les échaudoirs , dans les cours de service et surtout dans les triperies. Des bateaux couverts, quand l’abattoir est voisin d’un fleuve , servent aux bouchers pour certaines de leurs opérations qui réclament continuellement le contact de l’eau. Enfin , les viandes dépecées sont transportées par des voitures , également couvertes , aux boutiques très propres et quelc[uefois élégantes que les bouchers occupent dans les quartiers des villes. Nous n’avons point à nous occuper de celles des constructions d’un abattoir qui n’ont aucun rapport avec la salubrité, ni de ces établissements au point de vue administratif. Grâce à eux , les immondes boucheries qui déshonoraient plusieurs des plus beaux quartiers des villes , se sont transformées en construc-
lions élégantes; il y a, non-seulement un grave inconvénient de moins , mais encore des embellissements et avantage positif de plus. Terminons par l’expression d’un vœu ; il n’y a point, dans beaucoup de villes , d’abattoir pour les porcs; ces animaux sont égorgés le matin, dans l’arrière-boutique du charcutier, et fatiguent le voisinage de leurs cris; c’est encore de la barbarie. On pourrait préalablement assommer ces animaux , comme on fait à Paris , avant de les saigner. On ne saurait trop éloigner de l’odorat les bestiaux récemment égorgés , et écarter des yeux les détails de leur meurtre nécessaire ; ou ne peut atteindre ce but qu’au moyen d’un abattoir. Il serait fort à désirer que l’enceinte de ces établissements réunît toutes les industries dont les dépouilles des bestiaux sont la matière première, telles que la fonte du suif en branche, les triperies, la dessication du sang , les préparations des cuirs verts , les boyauderies, le noir d’os , etc. On concentrerait ainsi dans un seul local, préparé pour cette destination expresse , une multitude de petites fabriques disséminées autour de la ville , et qui deviennent autant de foyers d’infection lorsqu’elles sont mal surveillées.
ET DANGEREUSES
Première Seetîon.
ÉTABLISSEMENTS DE PBEMiÈRE CLASSE.
La première classe des établissements insalubres se compose des fabriques dont l’éloignement des habitations est une nécessité. Nous avons dit , autre part , quelles formalités légales devaient précéder la demande en autorisation , et combien de circonspection demandait son examen.
PREMIÈRE CLASSE
Quelques établissements de cette série sont en même temps incommodes et insalubres. Les émanations qu’ils dégagent ont une odeur fétide , et exercent une action irritante et dangereuse, soit sur 1 organisme de l’homme , soit sur la végétation : telles sont les fabriques d’acides nitrique et hydrochlorique , de cendres gravelées, de soude factice, etc.
D’autres sont insalubres sans exhaler d’odeur précisément fétide J les gaz qui en sortent sont délétères , et cependant fatiguent peu l odorat : telles sont les fabriques de sels mercuriels et de sels de plomb.
Beaucoup sont incommodes au premier degré par les gaz infects qu’ils dégagent , gaz qui sont sans action délétère sur le règne végétal ou sur la santé de l’homme ; tels sont les chantiers d’écarrissage, les fabriques d’amidon, d’orseille de colle-forte.
D’autres enfin ne sont ni incommodes ni insalubres , mais ils font courir à leur voisinage les dangers de l’incendie ou d une explosion ; telles sont les fabriques de poudres fulminantes, d’artifices , d’allumettes chimiques, de toiles et taffetas cirés ou vernissés.
La chimie s’occupe sans cesse h réduire le nombre des établissements renfermés dans cette catégorie ^ ce sont d’immenses services qu’elle rend, soit à l’industrie , soit aux ouvriers. Des procédés empruntés à l’action galvanique ont fait passer l’art du doreur de la première classe dans la troisième. Bien n’est P us hideux qu’un chantier d’écarrissage dirigé d’après l’ancien S} s eme . exploité selon l’état actuel des sciences industrielles Il pourrait être placé, sans inconvénient bien sensible, sur une place publique. Ou pourrait faire aujourd’hui, dans l’appartenent le mieux tenu , de l’amidon, produit dont la fabrication fe ide donnait heu à tant de plaintes. Ainsi , les arts chimiq es devront travailler constamment à faire passer les établissements meommodes et insalubres dans les catégories inoffensi-
cfeè ™
Nous n’avons point à parler, dans cette section, de tous les ota .l,ssemen,s inscrits sur la première classe; moi’ns girale ' che est bornée aux fabriques dont les Conseils de salu-
brité ont eu à s’occuper, observation qui est commune aux sec- , tions suivantes. Tous les faits qui concernent un même art industriel , sont réunis ici de manière à ne former qu’un seul chapitre; il est évident que des considérations toujours semblables s’appliqueront à tous les établissements de nature identique. Quels que soient les lieux sur lesquels des fabriques sulfuriques sont situées , les gaz qu’ elles dégagent sont toujours de même nature, et s’accompagnent partout du même ordre d inconvénients ; des circonstances de localité peuvent modifier plus ou moins les conditions imposées à la fabrique , mais le fond même des choses ne saurait changer. Les nombreux rapports des Conseils de salubrité sur les fours à chaux ont dû nécessairement reproduire les mêmes généralités ainsi que les memes oppositions , et se formuler en conditions presque toujours identiques. Nous les avons groupés en un seul article; quand il V a eu quelques différences , elles ont été indiquées. Toujours motivées et établies, d’une part, sur la législation des étahhssements insalubres, de l’autre, sur l’appréciation des circonstances de localité et des oppositions, la jurisprudence des Conseils de salubrité a des procédés et des règles d une parfaite
uniformité. lonra
Cependant quelques différences peuventseprésenter, dans leu
conclusions sur un même genre d'industrie, lorsque le progres
des arts chimiques a modifié les procédés de J
rapport, fort sévère en 1830, est devenu approbatif en 1844, c’est qu’il y a eu amélioration remarquable dans les moyens d’exécution Ainsi, rangée à.bon droit, eu > « ' > ; P"'
miére classe des établissements insalubres , la fabrication l’acide sulfurique a perdu beaucoup de ses J
depuis qu’elle est faite dans des fourneaux ou vaisseaux cl ^ Quand les procédés industriels ont cliangé , les couc usion rapports des Conseils de salubrité doivent être modifiées.
s 1. Acides miséiwiux. Fabricatiok de d’acide setrueiqde — De tous les acides, le plus employé par les aits, . . 1 ütre le plus important, c’est le sulfurique ; sa --0—; est très considérable et suffit à peine à des besoins in- •
naissants. Les établissements dans lesquels on le piépa t dispeiisables , et méritent beaucoup d’être encouragés tant qu
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ne portent aucun préjudice, soit à la propriété, soit à la santé publique. Il faut absolument les tolérer quelque part; mais le point essentiel, c’est de leur assigner un local tel, qu’ils ne puissent nuire au voisinage.
Il faut trois choses pour faire de l’acide sulfurique, de l’eau , du gaz sulfureux et du deutoxyde d’azote : de la combinaison de ces trois principes, résulte un acide hydraté inodore, de consistance huileuse, très dense, et qui, mêlé à de l’eau, en élève beaucoup la température. On fabrique l’acide sulfurique liquide par grandes masses, dans des chambres de plomb , métal qui résiste à son action corrosive. 11 y a deux procédés : daus Fuu, la fabrication est dite cà combustion intermittente , et demande des appareils d’une dimension très considérable ; dans l’autre, cette même fabrication , qui est continue , a lieu au moyen de réservoirs en plomb d’une capacité moindre, mais en nombre plus grand. On brûle dans l’appareil un mélange de soufre et de nitre pour obtenir le gaz sulfureux et le deutoxyde azote, ou le gaz seulement, lorsqu’on se procure le deutoxyde par un autre moyen. La théorie de l’opération est connue : l’acide sulfureux et le deutoxyde d’azote pénètrent dans un vase rempli d’air atmosphérique; l’air cèdeson oxygène au deutoxyde d’azote, qui devient de l’acide hyponitrique. Mêlé à une petite quantité d’eau, cet acide hyponitrique est décomposé par l’acide sulfureux , dont une partie devient de l’acide suîîurique , et une autre paitie de 1 acide nitreux. Combinés avec une petite quantité d eau , les deux acides produisent des cristaux adhérents aux parois du vase, que dissout avec effervescence une quantité d’eau plus grande : l’acide sulfurique est formé , et des vapeurs d’acide hyponitrique et de deutoxyde d’azote se dégagent dans l’atmosphère. Cent parties de soufre brûlées dans les patères produisent deux cent cinquante à trois cents parties d’acide sulfurique. Une certaine quantité de gaz sulfureux est entraînée dans l’atmosphère , soit par la ventilation des chambres dans les procédés pai combustion intermittente , soit par le courant nécessaire pour la combustion continue. Mais ce n’est pas toujours du soufre qu’on retire le gaz sulfureux ; une fabrique de Lyon l’obtient de la combustion des pyrites ferrugineuses qui existent en grande abondance à Sain-Bel et à Cbessy.
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Les fabriques d’acide sulfurique sont nuisilîles par les vapeurs , qu’elles dégagent dans l’atmosphère ; les émanations sont les gaz non condensaJdes , et une quantité notalde de gaz sulfureux et de vapeur nitrique. Mais ce n’est point tout ; l’acide sulfurique qu’on a fabriqué doit être concentré et blanchi^ c’est ce qui se pratique au moyen d’imfeu ardent, placé sous des bonbones remplies d’acide, dans la chambre déconcentration. Cette opération n’a lieu qu’à des époques variables et pendant une courte portion de la journée ; un dégagement abondant de vapeur d’eau et de gaz sulfureux en est le résultat. Il est particulièrement incommode lorsque la chambre de concentration n’a ni hotte ni tuyau d’émission pour les gaz. Le fabricant a grand intérêt à conserver le plus de gaz sulfureux possible ; mais , quels que soient ses procédés, il en perd toujours une quantité considérable. Aux causes d’insalubrité qui ont été indiquées, il faut ajouter les fuites de gaz par les fissures des appareils, et l’énorme dégagement de vapeurs dont s’accompagne la rupture d’une bonbone remplie d’acide.
Une fabrique d’acide sulfurique peut nuire à la salubrité de deux façons, dans les ateliers et à l’extérieur. Des observations multipliées et irrécusables ont démontré l’action délétère , sur la santé des ouvriers , des gaz irritants qui se dégagent dans 1 intérieur de l’usine ; une enquête à laquelle nous avons dù nous livrer ne nous a laissé aucun doute à cet égard. Les accidents les plus graves ont été remarqués ; des ouvriers ont succombé à des inflammations aiguës des organes pulmonaires; la vie de nombre d’autres a été abrégée. On a cité plusieurs cas de mort presque subite , chez des hommes qui travaillaient à detacber les cristaux chargés d’arsenic dont la paroi intérieure de la chambre de plomb est enduite. Nous reviendrons sur ees faits.
Il y a, en dehors de la fabrique, un dégagement abondant de vapeurs nitriques et d’acide sulfureux; ce sont les premières qui sont particulièrement nuisibles. On ne saurait contester leur action délétère, soit sur la végétation, soit sur la santé de l’homme. Quelles que soient les précautions qu’on puisse prendre pour empêcher la déperdition du gaz sulfureux, elle est inévitable dans de certaines proportions, nous l’avons dit ; il en est de même du dégagement des vapeurs byponitriques. Verses dans
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l’atmosphère par des tuyaux élevés, ces gaz irritants n’agissent pas sur la petite végétation , qui peut être très vigoureuse aux alentours de la fabrique -, mais ils s’attaquent aux arbres à haute tige, qu’ils fout périr en peu de temps, et corrodent tous les grands végétaux avec lesquels ils sont en contact. L’intensité de cette action délétère augmente beaucoup, lorsque la fabrique brûle là l’air libre des pyrites, pour se procurer son gaz acide sulfureux. Quand l’usine de Perracbe, à Lyon, n’exploitait qu’un seul produit chimique, l’acide sulfurique, elle n’en était pas moins signalée comme un foyer très redoutable d’insalubrité. On se plaignait déjcà beaucoup , alors , de son voisinage -, déjà les beaux peupliers de la presqu’île, frappés de mort aux environs de l’usine et jusqu’à une distance considérable , étaient la démonstration permanente du danger de ses émanations nitreuses ■ déjà on ne pouvait traverser la chaussée Perracbe sans être pris à la gorge par des vapeurs irritantes. Ces inconvénients, dénoncés à 1 autorité dans des temps déjà reculés, n’ont pas diminué à beaucoup près. On se fera une idée fort juste de l’action du gaz sulfureux sur la végétation en visitant Cbessy et surtout Sain-Bel , dans le voisinage des lieux où les pyrites sont grillées : or , les mêmes causes produisent partout les mêmes effets. Nous avons cru devoir établir ces considérations générales avant d'aborder l’examen des faits particuliers. Le décret du 15 octobre 1810 place les fabriques d’acide sulfurique dans la première classe des établissements insalubres, et leur reconnaît l’incouvénient suivant ; odeur désagréable, insalubre et nuisible à la végétation. Tant que la loi n a pas été abrogée ou remplacée par une loi nouvelle, on doit la respecter j elle écarte les établissements de première classe des lieux habités et , par extension , des lieux qu une riche végétation recouvre.
Nous avons eu l’occasion de faire l’application de ces principes.
Déjà concessionnaires des pyrites de Chessy et de Sain-Bel,
M. Perret devinrent propriétaires des mines de cuivre. Elles n étaient point épuisées; ou ne les avait jamais abandonnées , mais leur exploitation ne donnait qu’un faible produit. MM. Perlet se proposèrent, par des procédés très ingénieux, d’extraire encore du cuivre de minerais qui paraissaient très appauvris,
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et en même temps d’employer en grand les pyrites pour la , l'abrication de l’acide sulfurique. C’était, d’une part , reconstituer l’une de nos richesses minérales les plus précieuses, et, de l’autre , tirer grand parti de masses immenses de minerais , fort riches en gaz sulfureux. MM. Perret sollicitèrent, en 1842, l’autorisation d’ établir, au territoire de la commune de Chessy et sur le lieu d’exploitation de la mine , une fabrique d’acides sulfurique, chlorhydrique et nitrique, de sulfate de soude, de soude et de chlorure de chaux.
La xallée de Chessy est l’une des plus agréables et des plus fertiles de la France; elle est entourée de xillages riants; une rivière pittoresque, l’Azergue, traverse ses vertes prairies. Disposée en une sorte d’entonnoir , elle est peu balayée par les vents, dont deux chaînes parallèles de montagnes gênent le cours. Son sol, fort accidenté, est couvert de vignobles et de prairies ; sa population est condensée dans une petite ville et dans quelques villages. Déjà Chessy aA'^ait eu à souffrir beaucoup des travaux de la mine de cuivre , et surtout du grillage en plein air des pyrites ; mais la commune avait dû se résigner à cette servitude acquise aux propriétaires de la mine en exploitation. Plusieurs actions en dommages et intérêts avaient été cependant intentées aux entrepreneurs , qui n’étaient parvenus à désarmer jusqu’à un certain point les oppositions, quen achetant une grande quantité de terrain autour de leur établissement. En s’éloignant ainsi de tout voisinage , üs ne nuisaient plus qu’aux champs qui leur appartenaient , précaution qui ne fut pas toujours suffisante, même pour la ville de Chessy.
L’annonce du projet de MM. Perret père et fils causa la plus vive émotion dans la vallée. MM. Perret ne s étaient pas lendus acquéreurs de la totalité des terres qui séparaient, pai un très grand intervalle , les bâtiments d exploitation de la mine de cuivre, des propriétés voisines, et désormais les points de contact devaient être plus multipliés et plus rapprochés. Ce n’est pas tout : il ne s’agissait plus seulement du grillage en plein air des pyrites; on demandait la fabrication, en giand , d’acides réputés corrosifs, et de produits chimiques inscrits, au premier rang , dans la première classe des établissements insa luhres et dangereux. Peu familière avec les procédés méta ur
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giques uoiiveaux qui devaient être mis en pratique , et peu confiante dans les aflirmations de MM. Perret , toute la vallée vit sa ruine inévitable dans l’autorisation de la fabrique. Toutes les communes, dans un rayon de 8 à 10 kilomètres, protestèrent avec chaleur : jamais établissement industriel n’avait soulevé une masse semblable d’oppositions et provoqué des réclamations aussi énergiques. A des craintes qui pouvaient être fondées , se joignirent des accusations empreintes d’une exagération évidente. Parmi tant d’exaspération , la tâche du Conseil de salubrité était difficile ; il fallait calmer des alarmes d’une extrême vivacité , apaiser de profondes défiances et défendre l’intérêt de l’industrie et de la propriété , sans compromettre le droit, encore plus sacré, de la santé publique. Ou ne pouvait mettre dans l’enquête trop de prudence et donner trop de garanties à l’opinion : tous les membres du Conseil se transportèrent dans la vallée , afin que chacun eût une connaissance personnelle et directe des faits. Une Commission fut chargée de faire une enquête spéciale, et d’en consigner les résultats dans un rapport qui devait être discuté article par article. Ses membres se rendirent plusieurs fois à Chessy.
Dès sa première séance, le Conseil de salubrité simplifia beaucoup la question , en écartant , à l’unanimité , la fabrication des produits secondaires , tels que les acides chlorhydrique et nitrique , la soude , le sulfate de soude et de chlorure de chaux . Il n y eut plus dès lors à l’ordre du jour qu’un seul fait : Permettra-t-on dans la vallée de Chessy la fabrication limitée ou illimitée de l’acide sulfurique?
A cette fabrication se liait la restauration de l’exploitation de la mine de cuivre, en d’autres termes, la régénération d’une richesse nationale très précieuse. Toute importante quelle pouvait être , cette considération n’était cependant qu’ accessoire dans la discussion. Le Conseil, défenseur, non de telle ou telle partie de la fortune publique, mais de la salubrité, n’avait pas à rechercher s il n’existait plus en France d’autres mines de cuivre que celles de Chessy , et ses attributions , nettement définies, ne lui permettaient pas de sortir de la question d’insalubrité ou d’incommodité. Il savait que l’un de ses premiers devoirs, c’était de prévenir toute contestation entre les industriels
et leurs voisins, et que le but de son institution, c’était de rendre impossibles , par la sagesse et l’évidence de ses avis, ces réclamations en dommages et intérêts dont tant de fâcheux démêlés sont le résultat.
La commission n’eut donc à s’occuper que d’une fabrication eu grand d’acide sulfurique, examinée, au point de vue des attributions d’un Conseil de salubrité, dans une localité déterminée. Elle formula ses conclusions et les appuya, dans une discussion verbale , des considérations suivantes , sommairement reproduites ;
La vallée de Chessy est fertile, riche et couverte d’habitations; sa configuration topographique l’exposera d’une manière particulière à l’action des émanations délétères de la fabrique. Très resserrée et encaissée entre deux chaînes de montagnes, elle recevra ces vapeurs dans toute son étendue , tantôt du nord au midi, et tantôt du midi au nord. Il n’y a pas nécessité dans l’établissement de la fabrique à Chessy ; elle peut fort bien être placée ailleurs ; rien n’empêche que les pyrites ne soient transportées autre part et à un prix minime , dans l’une des usines de Lyon, par exemple, mode d’exploitation qui est possible avec avantage, puisque, en fait , il est déjà pratiqué. Il est question , dans le projet de MM. Perret, de faire l’acide sulfurique , non par le procédé ordinaire , la combustion du soufre , mais par la calcination des pyrites ; différence très grande à signaler. Si on accorde à MM. Perret l’exploitation de leurs procédés nouveaux et le grillage en plein air des pyrites , on établira à demeure deux puissants agents d’insalubrité dans la vallée de Chessy', qui n’en subissait auparavant qu un seul. Quelles que soient les conditions qu’on puisse imposer, les eaux délétères de la fabrique seront versées dans 1 Azergue , dont l’eau , si nécessaire aux irrigations , perdra sa pureté et ses bonnes qualités. Avant que la fabrique de MM. Perret, à- Perracbe , n’eût été transformée en établissement de produits chimiques, le Conseil s’était occupé plusieurs fois de plaintes qui avaient été portée^ contre elle. Dès ce temps même, l action irritante des vapeurs nitreuses qui se dégagent pendant 1 opération , se faisait sentir à grande distance : cet inconvénient serajplus considérable à Chessy, puisque la fabrication de l acide
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s’y fera sur une échelle Leaiicoup plus grande. Il est évident que, dans les projets de MM. Perret, l’exploitation de la mine de cuivre n’est que l’ objet accessoire j le point essentiel de leur industrie, c’est la conversion sur place, en soufre et en acide sulfurique , d’énormes montagnes de pyrites. On ne peut faire que les fabriques d’acide sulfui’ique ne soient placées dans la première classe des établissements insalubres 5 la législation à ce titre, veut qu’elles soient éloignées des habitations ; or* il y aura, à petite distance de l’établissement, des fermes habitées et des champs fertiles.
Ou affirme qu’il s’agit, dans la cause , de substituer un procédé inoffensif (la combustion des pyrites dans des fourneaux ou en vaisseaux clos ) , à un procédé incommode et insalubre (le grillage des mattes en plein air). Mais , d’une part , ce grillage, déclaré indispensable à l’existence de la fabrique et devenu un droit acquis , est positivement maintenu- d'autre part la calcination des pyrites dans des fourneaux n’est rien moins qu’inoifensive , et elle peut être accompagnée des inconvénients de l’ordre le plus grave. En effet, c’est au moyen de fourneaux et en vases clos, que les pyrites sont brûlées dans les fabriques de MM. Perret à la Moucbe; or, ce même établissement, exploité par les procédés nouveaux proposés pour Chessy, a été déclaré incommode et fort insalubre : 1“ par une attestation du médecin de la verrerie voisine; 2“ par un procès-verbal du commissaire de police de la Guillotière et du médecin assermenté près les tribunaux; 3“ par les poursuites en expropriation que le genie militaire a commencées dans l’intérêt du fort de la Vitriolerie; 4» par un rapport officiel du Conseil de salubrité doni les conclusions ont été adoptées à Punanimité , après une exploration des beux, faite par tous les membres réunis du Conseil Que devient, en présence de faits positifs, discutés, reconnus et proclames par nous-mêmes , l’assertion si absolue qu’aucun genre d incommodité ou d’insalubrité ne saurait résulter à
I^hessy , de la calcination des pyrites dans des fourneaux ou en vaisseaux clos ?
D apres ces considérations, la commission proposa les conclu sions suivantes : Il n’y a pas lieu d’autoriser MM. Perret -î e abbr, au territoire de la commune de Chessy et sur lieux
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destinés actuellement à l’exploitation de la mine de cuivre, une
fabrique, même limitée, d’acide sulfurique.
Une discussion approfondie et prolongée suivit cette communication. Après un échange d’obseryations sur le prix de revient du transport des pyrites, sur la distance h laquelle se fait sentir le gaz sulfureux dégagé par les fabriques , ainsi que sur la nature délétère ou inoffensive des nouveaux procédés métallurgiques dont l’exploitation était demandée, et sur le très grand perfectionnement des fourneaux à calcination pour les pyrites, une majorité se prononça en faveur de la demande de MM. Perret. Le Conseil nomma une commission nouvelle , après avoir établi en principe la combustion des pyrites , à v^aisseaux clos , pour la fabrication del acide sulfurique, et les limites dans lesquelles elle accordait cette autorisation, 11 n’était malheureusement pas possible d’interdire le grillage des pyrites à l’air libre; l’établissement de MM. Perret ne pouvait s en passer, et d’ailleurs, ce mode d’opérer était, pour eux, un droit acquis et reconnu. Obligé à regret de le maintenir par ces considérations, le Conseil de salubrité n’en permit pas l’emploi simultané avec le nouveau procédé. C’est d’après ces bases que fut rédigé un rapport dont voici , dans leur entier , les considérants et les conclusions ; .
« Considérant que le mode de traitement du minerai de » cuivre suivi depuis longues années par les anciens concession- » naires , a toujours été regardé comme dûment autorisé par le » fait même de l’ acte de concession de la mine de Chessy , et qu il » continue fi peser sur cette portion de la vallée comme une » servitude d’autant plus onéreuse, qu’aucune limitation ne lui » a jamais été assignée; considérant que le mode de traitement » adopté par les concessionnaires nouveaux ne saurait exercer w d’iuûuence pernicieuse que dans un rayon très restreint , et » qu’il ne peut, sans aucune comparaison, qu’être beaucoup » moins préjudiciable aux intérêts des habitants du voisinage ; « considérant , néanmoins, que ces intérêts ne sauraient reeUe- )) ment bénéficier de l’introduction du nouveau traitemen » qu’ autant que les anciens grillages à 1 aii libie ne poui „ raient être, à l’avenir, effectués simultanément avec le » grillage à vases clos ; considérant que le remplacemcn
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» procédés mal conçus, insuffisants et ruineux , par des procédés » rationnels et en rapport avec les grands progrès de la chimie, » peut seul permettre de tirer désormais parti de la presque to- » talité du minerai que renferme encore le gîte de Chessy , tel- » lement que l’introduction de ces procédés doit même être » l'ega^’dée comme une condition vitale pour cette mine; consi- S) dérant que la fabrication de l’acide sulfurique au moyen des » pyrites, est une portion intégrante et, en quelcjue sorte même, » la base du nouveau traitement; considérant qu’il importe de » soumettre cette fabrication à certaines précautions détermi- » nées; considérant encore que, dans le but de rassurer les » nombreux opposants, et sans qu’il doive , d’ailleurs, en résul- » ter aucune entrave ruineuse pour l’industrie des demandeurs, » il convient d’assigner des limites provisoires à la production » de l’acide sulfurique , relativement à la fabrique des produits » secondaires; considérant que cette industrie doit être regardée « comme entièrement indépendante du traitement du minerai de » cuivre ; considérant qu’elle est incommode et insalubre au pre- » mier chef , et que , dans le cas même où toutes les précautions » seraient prises pour la condensation de l’acide chlorhydrique,
» il se dégagerait encore forcément des quantités considérables » de cet acide qui porteraient la dévastation dans le voisinage ;
J’ considérant, enfin, qu’on ne saurait invoquer aucun motif » valable eu faveur de l’érection d’une semblable usine au sein W d une riclie et populeuse vallée , la commission propose l’adop- , » lion des conclusions suivantes : 1 “ Le Conseil est d’avis qu’ily a
» beu d’autoriser le sieur Perret à établir sur l’ emplacement des » anciens lits de grillage de la mine de Chessy, et dans le cen- » tre même du périmètre tracé sur le plan annexé à la demande « une fabrique d’ acide sulfurique pour laquelle seraient exclusi- ; ! » vement employées les pyrites de la mine. Toutefois, la capacité » des chambres de plomb ne pourrait pas, provisoirement du ' » moins et sous la réserve de l’obtention d’une autorisation » nouveUe , dépasser G, 000 mètres cubes. Il serait de plus inter-
« dit aux demandeurs de faire marcher simultanément les deux
» modes de traitement de la pyrite des mines de Chessy ou « P us explicitement, le grillage des minerais et des niattes à l’air 1 ne et en vases clos , sans que l’usage des deux procédés pût
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» néanmoins jamais faire périmer le droit de se servir de l’autre,
» quelle qu’eût été la durée de son interdiction. Une cheminée » de 25 mètres de hauteur devrait encore recevoir les gaz » et vapeurs provenant des chambres, et des appareils spé- » ciaux seraient , en outre, établis , ainsi qu’il est pratiqué dans M diverses usines , pour la condensation complète , autant que » possible, des vapeurs d’acide sulfurique provenant de l'opéra- » tiondela concentration. Enün, il ne serait permis de laisser M écouler dans la rivière de l’ Azergue les eaux vitrioliques pro- » venant du traitement des minerais de cuivre , qu autant que, » par l’intervention de la chaux , elles auraient été dépouillées » de leurs oxydes métalliques et rendues ainsi sensiblement » inoffensives. 2° Le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de re-
» jeter la seconde partie de la demande , contenant la fabri » cation du sulfate de soude, de l’acide chlorhydrique , du » sous-carbonate de soude, de I acide nitrique et du chlorure
» de chaux. » .....
Ces conclusions furent adoptées après des discussions réitérées , longues et très approfondies ; des deux parts , les opinions s’étaient produites avec une entière liberté ; des deux parts , elles s’étaient formées après un mûr examen. Pressée du désir de donner aux communes de la vallée de Chessy toutes les garauües que réclamaient ses plaintes , l’ Administration , avant de se prononcer, prit l’avis de deux membres de l’Institut, chimistes de premier ordre, MM. Gay-Lussac et Chevreul , dont l’un avait interrogé par lui- même et la configuration topographique des lieux et les procédés d’ exploitation de la fabrique.
Après trois années d’attente et d’examens, une solution delinitive de la question n’est pas encore définitivement donnée ; e Conseil d’Etat paraît déterminé à ne pas tolérer, a Chessy, e grillage des pyrites en plein air , et à n’y permettre que , sous ■
restriction , la fabrication d’acide sulfurique.
A quelles conditions les fabriques d’acide sulfurique peuvent-elles être autorisées ? , „
Ou a vu quelles étaient leurs inconvénients : les vapeur ■
nitreuses et sulfureuses , rabattues par les vents .
la végétation dans le voisinage; ee répandent a de , ante
distances, irritent le poumon et provoquent la tou\. el
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exercé souvent une influence très fâcheuse sur la santé des ouvriers employés dans la fabrique. Les eaux qui sortent de rétablissement sont délétères, et altèrent de la manière la plus fâcheuse celle des petites rivières dans lesquelles on leur donne accès.
Il faut avoir égard d"abord à. la direction habituelle des vents, j à la distance de l’atelier des lieux habités ou d’une route fréquentée, aux procédés de fabrication, enfin à la nature du terrain et des propriétés environnantes. Ces circonstances partienlières influent pour beaucoup sur la détermination qu’il s’agit de prendre.
Quel que soient les perfectionnements de la fabrication en grand de l’acide sulfurique, les établissements de cet ordre sont toujours un mauvais voisinage 5 aucun procédé de concentration ou d’épuration, aucun haut tuyau d’émission pour les gaz ne sont des garanties suffisantes pour les lieux fréquentés et pour les propriétés des environs. Des émanations très irritantes se répandent toujours dans l’atmosphère, et vont fatiguer les organes pulmonaires des passants ou’ des habitants. On ne saurait préciser d’une manière absolue la distance qui doit séparer ces fabriques des maisons occupéès • beaucoup de circonstances locales sont de nature à en modifier le chiffre : mais on peut poser en principe que ces étabbssements insalubres doivent être éloignés des lieux habites, des routes royales, et, en général, de tous les chemins de grande communication.
Les chambres de plomb doivent être hermétiquement fermées et assez vastes pour recevoir tous les gaz qui peuvent se répandre dans l’atmosphère, notamment le gaz sulfu- On a conseillé avec avantage l'usage d’épurateurs adaptés à a chambre de plomb. Ce sont des coffres en bois, garnis de plomb et partages intérieurement en plusieurs tiroirs ou claies mob. es, revetus d'un lit de mousse sur lequel on étend une grande quantité de chaux hydratée. Cette chaux a pour objet a condensation des gaz sulfureux et hyponitrique, qui d'isemmes dans une quantité trop grande d'asote, n'auraient pu » reiicoiitrer et se combiner. Une cheminée pratiq^ h
partie supérieure de l’appareil, assurerait le dégagement des gaz
Un tuyau d’une grande élévation portera aux couches supérieures de l’atmosphère, les gaz nitreux et sulfureux non condensés.
Si des pyrites sulfureuses sont brûlées dans les fourneaux , ou protégera la santé des ouvriers contre leurs émanations, en faisant placer un manteau devant les bouches des fourneaux , pour empêcher la dispersion des gaz dans l’atelier.
On ne permettra pas que la chambre de concentration soit
adossée à un lieu habité.
Ces conditions ne sont pas applicables à la fabrication de l’acide sulfurique à vases clos; elle n’a point ou n’a que très peu d’inconvénients.
Celle de l’acide bydrocblorique est insalubre ou incommode au plus haut degré; les vapeurs se répandent à de très o-randes distances et corrodent tout ce qui se rencontre sur leur passage. On n’accordera donc d’autorisation pour des établissements de cette nature, dans le voisinage des lieux habités , qpe sous la condition expresse de fabriquer cet acide dans des vases hermétiquement clos , au moyen d’appareils bien lutés, et avec des précautions convenables pour qu’il n’y ait pas de fuite de gaz.
§ 2. Cendres gravelées. — Séchée complètement et brûlée dans un four , la lie de vin se convertit en potasse ; c’est alors la cendre gravelée. Il y a, dans la lie, de la potasse et un acide végétal , l’acide tartrique ; elle est ordinairement mêlée au marc de^raisin et cà quelques autres substances : aussi ne trouve-t-on plus dans le commerce , de cendres gravelées pures. On peut procéder de deux manières à la combustion de la lie de vin: tantôt on laisse la fumée se répandre au dehors , alors la fabrique devient de première classe ; tantôt on brûle lafumee, et dès lors l’établissement appartient à la seconde classe et présenté peu d’inconvénients. Lorsque la lie est brûlée à ciel ouver , il se dégage abondamment une fumée très épaisse, acre, irritante It très fétide, ainsi que des produits volatils dune odeur fort désagréable , que les vents transportent a grande
distance.
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M. D’Arcet a fait construire, pour une fabrique de cendres gravelées, un fourneau fuinivore qui fonctionnait si parfaitement, que, tant que l’établissement a continué à travailler , on ignorait dans quels moments ses opérations étaient en activité. 3Iais rarement ces appareils sont aussi bien conditionnés. Il y a d’autres précautions a prendre. Il ne faut pas accorder d’autorisation à ce genre de fabrication, dans le voisinage . d une ville ou de lieux habités quelconques. On a reproché ! aux gaz qui se dégagent pendant la combustion du tartre, une action corrosive sur les végétaux; ou a dit qu’ils nuisaient surtout aux vignobles : mais c’est bien assez de leur j odeur infecte , âcre et irritante ; rien ne prouve que la véj gétation ait eu à en soulFi’ir. Si l’atelier fonctionne à vases I clos, il n’est ni incommode ni insalubre, et peut être toléré à une ceitaine distance des habitations ; si la lie des tonneaux ' est calcinée à 1 air libre, la fabrique ne doit être autorisée i; que sous certaines conditions. Il faut qu’elle soit éloignée des :■ habitations de cinq cents mètres au moins ; qu’elle ait un bon jj fourneau pour bien brûler la fumée , et que la cheminée ait I de vingt cà vingt-cinq mètres d’élévation. Ces précautions ne î sont pas toujours suffisantes ; peu d’ateliers sont aussi désa- ! gréables que les fabriques de cendres gravelées à l’air libre:
I on ne doit donc pas les tolérer dans le voisinage immédiat I des villes.
§ 3. Fabrique de produits chimiques. — Il n’y a pas longtemps que les os sont devenus une matière première recherchée et fort utile : Jetés sur la voie publique ou entassés en monceaux , ces débris des cuisines et des boucheries bien loin d’avoir quelque valeur , n’étaient guère qu’un embarras. Cependant leur quantité est considérable , surtout dans les villes de grande consommation ; on savait bien, tlieoriquement, quels principes il était possible d’en obtenir mais l’industrie n’en tirait aucun parti. Le moyen de les exploiter est , à beaucoup d’égards , d’origine lyonnaise ; un cùimi.ste conçut la pensée de séparer leurs éléments et de es appliquer , sous des formes diverses , au service des industriels. Dès lors, les os furent très recherchés;
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ils eurent une valeur qui augmenta et doubla en peu d’an- , nées; on passa, pour les obtenir, des marchés avec les hôpitaux'- enfin, pour s’en procurer , des hommes fouillèrent jusques'dans les immondices, et ces débris devinrent la base d’un commerce très considérable.
Ce sont des masses d’os desséchés qui alimentent diverses fabriques de produits chimiques. On en retire deux matières principales , la gélatine ou colle d’os , et le phosphore , qui ont de nombreux emplois. Depuis quelques années , la fabrication du phosphore a pris une grande extension dans plusieurs établissements; ils en produisent des masses énormes en pains, qui suflisent à peine à des besoins sans cesse renaissants.
Une indication abrégée des moyens de production de la colle d’os et du phosphore, doit précéder celle des conditions que les Conseils de salubrité imposent cà ces fabriques. La coUe d’os ou de gélatine est préparée avec des ràclures de peaux , de tendons, etc.; ceUe qu’on retire des os est obtenue par un autre procédé. On choisit des os plats et minces, qui cèdent plus facilement à l’acide, et, après les avoir hrisés en petits fragments, on les fait bouillir pour en séparer la partie graisseuse. Cette opération préliminaire terminée, on peut extraire la gelatme, soit en chauffant fortement les os dans une chaudière autoclave remplie d’eau, dont on élève la température jusqu’à 120o ou deux atmosphères, soit en les dépouillant des sels calcaires qu’ils contiennent , au moyen de l’acide hydrochlorique. Dans le premier procédé, l’eau bouillante rend les os extrêmement friables sans altérer leur forme , et dissout toute la gélatine; dans le second, l’acide enlève les sels calcaires osseux et laisse la gélatine à nu. On entend par colle de gélatine , non-seulement la colle-forte, mais diverses colles que les arts
consomment.
On extrait le phosphore du phosphate de chaux des os, au moyen de l’acide sulfurique, par des opérations qu’il serait inutile de décrire en détail. Le phosphate de cliaux , qu’on a obtenu de l’action de l’acide sulfurique sur les os calcinés, est distillé, à une température très élevée, dans des cornues de terre placées, en nombre plus ou moins grand, sur les divers côtés d’un fourneau construit en briques. On chauffe jusqu au
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rouge; le phosphore est distillé et demeure au fond des \ases; I il en est retiré, et on le fdtre au moyen d’une peau de chamois.
On prépare le noir en faisant calciner les os, surtout les os longs, dans des vases clos. Le calorique fait dégager des gaz carbonique, oxyde de carbone et hydrogène carboné , de l’eau, des produits huileux , du carbonate et de l’acétate d’ammoniaque : reste un résidu formé de sels de chaux et de charbon ; cest le noir animal. Cette distillation envoie, en très grande quantité, dans l’atmosphère, des émanations infectes ; aussi I appartient-elle à la première classe des établissements insalubres. Pour en diminuer les inconvénients, on doit brûler , le plus complètement possible, les produits pyrogénés qui se j dégagent pendant les opérations.
Il n’y a rien de positivement insalubre dans les gaz que dégagent ces ateliers redoutés : ni la santé des nombreux ouvriers, ni la végétation dans le voisinage, ne sont, en aucune façon, compromises. Mais, d’une part, les cheminées versent dans l’atmosphère une grande quantité de fumée et des éma- I nations très désagréables; d’autre part , chargées de matières • organiques et très facilement putrescibles, les eaux qui servent a quelques préparations des os ne peuvent couler librement sur la voie publique. Diminuer beaucoup les unes et faire couler les autres par des conduits voûtés , tel a été le but que les Conseils de salubrité ont indiqué. Une autorisation définitive ne doit être accordée qu’aux conditions suivantes : le four à calcination des os sera muni d’un fumivore au coke et à double cintre ; il brûlera complètement tous les produits volatils des tissus organiques soumis à l’action du feu. Même obligation sera imposée à la distillation du phosphore; le fourneau doit brûler tous les gaz. Tout dépôt, dans l’établissement, d’ossements a l’état frais est expressément interdit. Les Conseils de salubiité doivent s assurer des voies d’écoulement des eaux qui ont seivi les ateliers, et ne négliger aucun moyen de désarmer es oppositions : si de nouvelles mesures sont nécessaires dans
1 intérêt du voisinage , ils se réserveront la faculté de les prescrire.
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§ 4. Chlorures alcalins. — La fahrication des chlorures alcalins (eau de javelle) donne lieu au dégagement d’une odeur désagréable et incommode lorsque les apiiareils perdent ; ce qui a lieu quelquefois. Elle est rangée dans la première classe, même quand elle a lieu seulement dans la proportion de 300 kilogrammes au plus par jour^ ses inconvénients sont peu considérables. Pour les atténuer , on imposera les conditions suivantes : l’eau de javelle sera fabriquée en vases clos dans des appareils bien lutés , et seulement dans la propoi tion de 300 kilogrammes par jour ; l’atelier ne travaillera qu une fois au plus tous les trente jours; il sera placé dans un bangar bien clos, dont les jours dépasseront de deux mètres le niveau du sol; enfin les eaux de l’atelier ne couleront point sur la voie publique ; elles seront reçues dans un puits perdu , profond de dix mètres et enduit de ciment.
§ 5. Matières animales ; colle-forte, ostéocolle. 11 a été question déjà de la fabrication de la colle-forte ; nous ne reviendrons pas sur ses procédés : mais c’est ici le lieu d’avertir les Conseils de salubrité de se mettre en garde contre un abus trop commun dans les établissements de première classe.
Un industriel demande l’autorisation d’établir une fabrique de gélatine extraite des os; c’est bien de la gélatine, et non de la colle-forte, qu’il déclare avoir l’intention de faire. Il s engage à ne se servir que d’os, et s’interdit expressément l’emploi de rognures de peaux et des débris de tendons et aponévroses, qui sont la matière première de la colle-forte, sous le carnasse. Il déclare même qu’il entend se servir du procède, entièrement inoffensif, de fabrication à vases clos, propose par M. D’Arcet. Ces promesses , il les fait pour désarmei les oppo sitions cbaleureuses que provoque toujours l’annonce d’un etablissement de cette nature; une commission désignée par le
Conseil de salubrité, d’après l’invitation du prefet
examine
les appareils, et les trouve bien confectionnés. Cependant c est
bien de la colle-forte que l’industriel a voulu fabriquer, et i n’a parlé de gélatine que pour abuser les experts ; s il est autorisé pour ce dernier produit, il se joue des oppositions et c livre à son commerce prohibé, jusqu’au moment ou, suipi •
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en flagrant délit de contravention , il voit l’autorité judiciaire j sévir contre lui ; ce qui , malheureusement , n’arrive pas toujours.
i Voici les principales des conditions à imposer aux fabriques de gélatine : l’emploi de toute autre matière animale que les os secs, pour la fabrication de la gélatine, est interdit; tout dépôt d’ossements à l’état frais, dans l’intérieur des ateliers et du clos, est expressément prohibé; les eaux de l’atelier couleront au dehors , non à l’air libre, mais dans un conduit voûté , jusqu’à un puits perdu ou jusqu’à la rivière; enfin, les vapeurs produites par l’évaporation des dissolutions gélatineuses seront ramenées sur le fourneau principal , et auront , pour I voie d’émission, une cheminée haute de vingt à trente mètres, selon les localités.
De semblables conditions doivent être prescrites aux fabriques de noir d’os, dont les émanations ont une odeur fort désagréable ; placées quelquefois dans le voisinage de maisons de campagne , elles en sont le fléau , surtout à certaines époques de j 1 année et lorsque le vent du midi vient à souffler; on ne doit 1 les tolérer qu’avec une grande circonspection.
§ 6. Fonderies de suif en branche ( à feu nu ). — La graisse du mouton et celle du bœuf sont renfermées dans le tissu adipeux et dans des membranes; pour l’en extraire, on la fond en la soumettant, dans des chaudières, à Faction d’une forte chaleur, lelle est 1 industrie qu’on nomme fonderie à feu nu du suif en branche, et dont les Conseils de salubrité ont souvent à s occuper. Voici, sommairement, en quoi consiste l’opélation : on met la graisse de mouton ou suif dans une grande chaudière placée sur un feu aixient ; armé d’ une longue cuiller, un ouvrier agite la masse , et en met les différentes parties en I contact plus immédiat avec le calorique. Le tissu adipeux s’ou-
f vre, et il se forme un bain de graisse liquéfiée, qu’on eidève
S facilement avec une autre cuiller eu forme de poche. On souf met à une forte pression le résidu, et ou eu retire encore une I quantité notable de graisse liquide. Ce qui reste se nomme ^ creton, et seit à divers usages. Le suif fondu est consomme
pui les fabricants de cbandelles et par d’autres industriels.
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Soumise ainsi à l’action d’un leu porté jusqu’à IGO degrés . centigrades , et coupée en petits morceaux , la graisse de mouton, à laquelle on réunit, d’ordinaire, une quantité considérable de matières grasses provenant du bœuf , exhale , en s’échauffant et en se liquéfiant , une odeur fétide et nauséabonde, dont il est difficile de se faire une idée exacte quand on ne la connaît point. Les émanations ne se répandent pas à une très grande distance ; mais , lorsqu’on se place dans leur sphère d’action, il est difficile de les supporter; elles n’ont rien d’insalubre , mais elles sont incommodes au plus haut degré. Cet inconvénient si grave n’est point le seul qu’on puisse reprocher aux fabrications de ce genre ; elles exposent au danger de l’incendie. A ces deux titres, les fonderies de suif en branche et à feu nu sont rangées parmi les établissements de première classe ; elles passent dans la seconde si le suif est fondu , non à feu nu , mais au bain-marie ou à la vapeur. Préférable au premier sous le rapport de la salubrité , ce procédé a 1 inconvénient de ne point fournir une si grande quantité de suif fondu; il laisse beaucoup de matières graisseuses dans le tissu adipeux.
Toutes les oppositions aux fonderies de suif en branche ne sont pas fondées sur l’ extrême incommodité de leur voisinage; on a parlé d’insalubrité positive, c’était un erreur. Les émanations de la graisse en fusionnent aucune action nuisible sur la végétation ; elles n’altèrent en aucune façon la santé de l’homme ; au contraire, nous avons remarqué plusieurs fois té belle santé et l’air de gaîté des ouvriers qui passaient leur xie auprès des obaudières infectes, et dans une aUnospbèi'e qui révoltait notre odorat à cinquante mètres de distance.
On comprend, maintenant, pourquoi les fonderies de suif à feu nu sont écartées des villes. On ne peut les autoriser que dans des ilieux isolés de toute habitation par une distance d au moins eent cinquante mètres, et encore faut-il les soumettre à des eonditions particulières que nous ferons connaître. Au reste, la fonte du suif en branche, à feu nu, est un procé vieilli et qui -devrait être entièrement abandonne. On extrai parfaitement la graisse au moyen de 1 action , sui le tesu peux, de l’acide sulfurique faible. Propose par M. DArcet,
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ce procédé donne un suif au moins aussi beau que celui qu’on obtient de l’action du feu- iJ en fournit une quantité plus considérable , et cela sans dégagement sensible d’odeur, et sans perte de matière par la formation de créions. On verse dans
la chaudière un mélange d’acide sulfurique étendu d’eau et la graisse brute^ on chauffe jusqu’à l’ébullition, et on agite les matières avec une grande spatule. Bientôt décomposé, le tissu adipeux laisse échapper toute la graisse qu’il contient.
Ce procédé si simple et si économique devrait être pratiqué par tous les fondeurs de suif • mais il rencontre un grand obstacle dans la routine. Comme on ne peut y compter , on protégera la santé publique au moyen des conditions suivantes : Aucun amas de peaux , de chairs , de tissus musculaires ou vasculaires , substances animales éminemment putrescibles , ne doit séjourner plus de trois jours dans l’atelier.
Il faut que la chaudière soit surmontée d’une cheminée à manteau ou en hotte, disposée de telle sorte que les émanations odorantes y soient recueillies. Quant à la hauteur
du tuyau d émission , elle est subordonnée aux conditions de la localité.
Aucune fenêtre ou porte de l’atelier ne peut être établie au dehors, sur la voie publique , si l’établissement n’est pas situé dans un lieu entièrement isolé.
L’autorisation ne saurait être accordée à une fonderie de suif en branche, à feu nu, dans un quartier populeux, ou dans
un riant paysage. Une distance de cent mètres doit séparer l’atelier de toute habitation.
A Paris, les suifs ne peuvent être fondus que dans les abattoirs généraux J il est défendu de les mélanger avec es matières étrangères, avec les graisses de porc dites mbarts, avec des graisses vertes, et, en général, avec les J graisses qui sont connues dans le commerce sous le nom de
f On a imposé plusieurs fois aux fondeurs l’obligation de n’al- Inmer le feu sous leurs chaudières que la nuit, en limitant le nombre de ces opérations. On a exigé souvent la construction
et la clôture des jours qui regardaient ne habitation, même a distance. Ces précautions sont bonnes.
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et peuvent être impérieusement commandées par des circonstances de localité.
§ 7. Fabrication d’engrais cruorique. — Le sang des bœufs et des moutons qui sont mis à mort dans un abattoir , sert à divers usages dans les arts; il est devenu la base d’un engrais excellent ; on peut évaluer sa quantité à plus de 24 hectolitres par jour. Enlevé immédiatement et transporté à l’état frais dans les ateliers de fabrication de l’engrais , il est mélangé aussitôt à la poussière de charbon de bois et a de la chaux vive, qui en absorbent la partie séreuse; on le fait sécher dans un fourneau , et on le réduit en poudre ; les 24 hectolitres de sang peuvent fournir 40 kilogrammes d’engrais.
Lorsqu’on fait le mélange de la cliaux et du sang , ce liquide animal est déjà décomposé en deux parties, la fihrine ou caillot, et le sérum ; au moment du contact , il y a un dégagement abondant d’ammoniaque et d’une odeur cruorique particulière ; ces émanations irritantes affectent le nez , les yeux et la gorge, mais leur impression est assez fugace. On ne les rencontre , au reste, qu’à peu de distance de l’atelier. La dessication du sang au moyen du calorique, s’accompagne ciel émission d nne certaine quantité d’huile empyreumatique ; si 1 atelier est bien tenu, et si la poudre de charbon de bois est desséchée préalablement , ces inconvénients sont fort peu sensibles. On ne trouve pas la fabrication de l’engrais cruorique dans la classification des établissements insalubres ; à quelle catégorie convient-il de^ la rapporter? Si nous la plaçons dans la première classe, c’est par analogie , et en ayant égard à la matière premièi e qui sei t à la confection de l’engrais. 11 faudrait la mettre dans k troisième, si l’on ne considérait que le caractère fort peu délétère des émanations du sang.
Le procédé que nous venons d’indiquer est celui de M. Charbonneau , fabricant d’engrais cruorique aux Broteaux, près des Charpennes, a 120 mètres environ du c os M. Duchamp. M. Léger, autre fabricant d’engrais cruorniue, a la Guillotière, près du chemin du Sacré-Cœui , opéiait a p près delà môme manière. On fait (quelquefois absoibei eseï
BLEU DE PBUSSE.
du sang par la poudre de charbon de bois, puis on ajoute de la chaux vive, et, pour augmenter la puissance de l’engrais , on mélange , avec le sang ainsi traité , des crottins de mouton, des os pilés, de la suie^ puis on fait dessécher au four ces matières, très riches en molécules organiques azotées. Il n y a rien d’insalubre et même de très incommode dans ces procédés de fabrication de l’engrais cruorique , surtout lorsque les établissements sont situés cà grande distance des habitations; les Conseils de salubrité peuvent les autoriser aux conditions suivantes ; 1° le sang apporté dans les ateliers n’y pourra pas séjourner plus de vingt-quatre heures avant d être desséché ; 2“ tout dépôt de matières organiques autres que le sang, dans ces ateliers, si elles sont à l’état frais, est formellement interdit; 3° nuis débris de l’engrais cruorique ou de matières animales ne seront déposés sur la voie publique.
§ 8. Fabrique de bleu de Prusse. — C’est encore avec le sang des animaux qu’on a préparé longtemps le bleu de Prusse. Ce précipité , si employé en peinture et dans les arts , résulte dé la calcination de matières organiques azotées avec de la potasse; mélange auquel on ajoute un sel de fer péroxidé. On l’obtient de deux procédés très différents sous le rapport de la salubrité. L’ancien est pratiqué ainsi ; on mélange du sang desséché, des cornes, des morceaux de cuir et autres substances organiques azotées, avec un huitième environ de potasse , à laquelle on ajoute un peu de limaille de fer, et ou fait chauffer le tout dans un creuset , jusqu’cà ce que toutes ces matières se soient converties en une pcàte , qu’on enlève avec une cm er en fer et qu’on jette dans une chaudière remplie d’eau chaude. On filtre la liqueur, on lessive de nouveau le résidu , et on obtient le précipité au moyen d’une solution dun mélangé de sulfate de fer et d’alun. Cette fabrication s accompagne de circonstances graves, qui l’ont fait placer ans la première classe des établissements insalubres De lortes détonations ont lieu au moment où la pâte est jetée ans eau chaude , et , lorsque la solution de sulfate de r et d alun est en contact avec la lessive de sang , des
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émanations hydrosull’areuses sont dégagées en très grande
quantité. *
Dans un second procédé, on obtient la précipitation par
le ferro-cyanure de potassium cristallisé , corps composé qui ne contient pas de sulfure. C’est par un procédé mixte, mais très innocent, qu’opèrent d’autres fabricants : dans leur ateber , les produits gazeux que dégage la cornue en fonte où se fait la calcination des matières animales , sont ramenés ,~par un conduit , sous le foyer même qui les brûle et dont ils augmentent l’intensité d action. Cette combustion transforme les gaz ammoniacaux fétides en acide carbonique, azote et carbure d’hydrogène, qui s’échappent avec la fumée par la gaine et ne causent aucune incommodité. Ainsi modifiée , la fabrication du bleu de Prusse cesse ainsi d appartenir à la première classe , et rentre dans la troisième. Les Conseils de salubrité autoriseront ces fabriques , à condition que toutes les cheminées partielles des chaudières viendront aboutir à la cheminée , haute de quinze pieds , du fourneau de calcination, et que les eaux de kssive de a fabrique ne séjourneront ni dans les rigoles ni sur la voie
publique. . , .
L’appareil imaginé par M. D’Arcet ôte au premier procède
de fabrieation ses principaux inconvénients ; l’opération se fait en une sorte de vaisseau clos, et l’acide bydrosu urique est brûlé en entier dans le cendrier du fourneau.
§ 9. Matières organiques végétales. Fabrication de L’ORSEILLE. - L’orseihe est une couleur rouge très yve et très belle, que l’on retire de plusieurs variétés de lichen et de parelles, dont les plus ordinah’es sont le polypoïdes , le tinctorius, le saxatilis et le lichen parellus. La meiUeuie espèce vient des Canaries, ehe croit sur des rochers battu de la mer; d’autres sont cueihies sur les rochers des i du cap Vert, des îles Açores, de Madère, et de Corse ou de Sardaigne. La France produit le lichen paiellus oi i rehe, fort abondant dans les montagnes de 1 Auvergne, da les Alpes et dans les Pyrénées. Cette derniere espece est moins estimée. M. Robiquet a donné le nom oicine
ORSEILLE.
principe colorant, dont la teinte brillante paraît résulter de l’aetion de l’air et de rainmoniaque. On prépare l’orseille par deux procédés, dont Tuii range cette fabrication dans la première classe, et l’autre, dans la troisième. Dans l’ancien, on place dans de longs baquets les lichens préalablement bien nettoyés et pulvérisés ; puis on les arrose d’une grande quantité d’urine purifiée et clarifiée, et on agite très souvent le mélange ; le cinquième jour, on ajoute de la chaux éteinte et tamisée , et une certaine quantité d’acide arsénieux et d’alun. On continue de brasser les matières bien à fondj la fermentation s’établit, et, après trois semaines ou un mois, l’opération est terminée : une magnifique couleur rouge s’est produite ; elle est dans tout son éclat à la fin de la première année, surtout si on verse de f urine fraîche dans les baquets.
D’après ces données, on comprend dans quelle classe cette fabrication doit être rangée : l’un de ses éléments principaux, l’urine, répand beaucoup d’odeur; c’est une matière première fort dégoûtante. Chaque fois qu’on brasse le mélange, et il faut le faire souvent, une forte odeur ammoniacale se
dégage, mais ne s’étend qu’à une petite distance en dehors de f atelier.
^ Un second procédé de fabrication de forseille dispense de remploi de Furine, qui est remplacée par l’ammoniaque liquide; conduit ainsi, rétablissement, devenu entièrement inoffensif passe de la première classe dans la seconde. MM. Martin et Badin sont parvenus à remplacer deux espèces exotiques et fort chères de lichen , par des espèces abondantes et communes : mais ce qui caractérise essentiellement leur procédé, c’est la substitution à l’urine, de l’ammoniaque liquide. Ces industriels emploient encore une autre substance qui, jointe à fammoniaque, paraît faciliter et accroître faction de leur orseille dans la teinture : ils ont établi un appel pour les vapeurs ammoniacales, et diminué beaucoup, par là, finfection de fatelier très sensible cependant encore pour les étrangers, surtout lorsqu’on découvre les baquets. Enfin , MM. Martin et Badin ont disposé des moyens d’absorption pour les vapeurs, en plaçant, dans leurs ateliers, des capsules remplies d’acide cblorhy-
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clrique. Leur établissement est vaste ^ râtelier de fabrication , est assez éloigné des maisons voisines, pour qu’aucune émanation désagréable ne se laisse apercevoir aux alentours.
§ 10. Fabrique d’amidon. — L’amidon , ou fécule, est une matière blanche , inodore et sans saveur , composée de grains qui sont formés d’une enveloppe tégumentaire , solide, et d’une substance molle intérieure. Ou la rencontre abondamment dans les pommes de terre et autres végétaux , parmi lesquels le froment doit être placé au premier rang ; elle y existe unie au gluten .
Ou extrait ordinairement l’amidon du froment préalablement moulu; le grain est délayé en une bouillie liquide, au moyen de l’eau ordinaire et d’eau sure. On abandonne ce mélangea lui-même pendant un mois; la décomposition putride s’en empare; une écume huileuse s’élève à la surface, et une odeur très infecte se dégage. Trois couches se forment dans les tonneaux ou bernes ; la supérieure est l’eau sure devenue opaque'; la moyenne est une matière sédimenteuse à demi liquide ; l’inférieure , c’est l’amidon, qui doit être épuré, lavé, passé au tamis , séché et soumis à diverses manipulations avant d’être en état d’être livré au commerce. Ces opérations successives donnent lieu au dégagement abondant d’émanations fétides , qu’explique la décomposition putride des substances azotées ; c’est ce grave inconvénient qui a placé les amidouueries dans la première classe des établissements insalubres. Leurs gaz infects n’ont rien qui soit nuisible à la santé de l’homme ou des végétaux , mais ils sont fort incommodes.
Cependant on peut les autoriser aux couditions suivantes ; les eaux sures ne seront pas conservées dans les ateliers pour être vendues aux cartonniers et aux corroyenrs ; ou les fera écouler par un conduit , non au dehors , mais dans le jardin du propriétaire, jusqu’à un puisard qui les absorbera. Tout le sol de l’atelier sera dallé , et un canal souterrain les conduira directement à un puisard ou à une rivière. Une des meilleures précautions , c’est d’imposer aux fabricants , comme mesure essentielle, l’obligation de ne pas conseiNci les eaux suies c les cuves au-delà du temps nécessaire pour la formation de
l’amidon.
POUBIIE FULMINANTE. 25‘5
Des procédés très supérieurs à celui-ci , mais dont un brevet d’invention assure l’exploitation à l’inventeur, ont été mis en pratique depuis quelques années; ils ont ôtécà cette industrie tout ce quelle avait d’incommode pour le voisinage. 11 n’y a point de décomposition putride dans la fabrique de Gravelle. Moulu grossièrement et gouilé par son séjour dans l’eau , le blé est introduit dans des sacs de toile et pressé par des cylindres dans une auge circulaire , sur laquelle tombe une certaine quantité d eau. L amidon est entraîné avec une partie du gluten dans des réservoirs , et les eaux de l’atelier sont conduites à la rivière voisine avant d’avoir eu le temps de fermenter. Mais, dans ces procédés et surtout dans l’ancien, on ne recueille que la fécule et on perd tout le gluten; il est conservé par l’excellent procédé de M. Herpin , de Vervins. Ce pharmacien a eu l’idée fort bonne d’appliquer à la préparation de 1 amidon le procédé qui est mis en usage pour extraire le gluten. Transformée en pâte, la farine est divisée en petites masses, qu’on place sur un tamis ovale en toile métallique, et que des femmes pétrissent à l’aide de nombreux filets d’ku tombés d’un tuyau disposé en T ; quelques minutes suffisent pour la séparation complète de l’amidon , qu’on soumet à un second lavage. Avec deux ouvriers seulement, M. Martin retire dans dix heures de travail , l’amidon que contiennent 500 kilogrammes de farine; il en sépare le gluten, et obtient plus d amidon qu’on ne s’en procurait par l’ancien procédé.
Quand il sera public , ce procédé fera passer les amidon.
neries, de la première classe des établissements insalubres dans la troisième. • ’
§ 11. Poudre fulminante. ~ Il est une industrie d’origine encore récente , qui a , depuis peu d’années, une très grande ex ension; elle est l’objet d’un commerce très considérable, soit en France , soit à l’étranger : nous voulons parler des composés divers de fulminate de mercure , auxquels on a donné le nom de poudre, d’amorces et d’allumettes chimiques ou fulminantes. Leur emploi est varié et extrêmement étendu. Ou
amorce une capsule, ou petit cylindre de cuivre rempli de poudre fulminante; quant
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aux allumettes préparées avec ce mélange, leur usage est devenu
^ _ 1 1 lr\f» -vrillACi /»nmr
aux aiiuuu;iLu& — O
universel dans les campagnes ainsi que dans les villes, et chez
le pauvre comme chez le riche.
On prépare le fulminate de mercure avec du mercure , de l’acide nitrique et de l’alcool, dans des proportions qui varient selon le procédé de fabrication , mais dont voici les plus ordinaires : 735 grammes de mercure sont dissous dans 8 kilogrammes 810 grammes d’acide nitrique, au moyen d’un matras en verre un peu chauffé. Divisé en cinq parties, le mélange est versé dans un nombre égal de matras, où se trouve un volume d’alcool égal à 33 p. bientôt s des vapeurs rutilantes et éthérées se dégagent en très grande quantité , et on voit se former un dépôt cristallin; c’est le fulminate de mercure.
Cette préparation est extrêmement dangereuse , non-seulement pour les ouvriers pendant l’opération , mais encore lorsque la poudre est faite ; elle l’est encore lorsqu’elle a été convertie soit en allumettes, soit en amorces. L’explosion de deux décigrammes de fulminate peut faire éclater un fusil. La vapeur blanche qui se dégage , en si grande quantité au moment du contact de l’alcool avec la solution mercurielle , est fort irritante et fatiguait beaucoup les ouvriers; on n en doutera pas , lorsqu’on saura quelle est composée d’alcool , d’éther nitreux et formique, d’acide hyponitrique , de mercure et d’acide cyanhydrique. Depuis que M. Dehon est parvenu à la renfermer dans sou appareil condensateur , cet inconvénient n’existe plus. <• i .
Le fulminate de mercure n’est point la poudre fulminante
celle-ci est composée d’une partie de fulminate et une pai i « demie de nitrate de potasse. Toutes les oP— T- son nratictuées, soit sur la poudre, soit sur. le fulminate , so Lrêmement dangereuses, et demandent une Uabilete a^i ^ des précautions infinies. Une légère inadvertance , telle q remploi d’nne spatule en ter au lieu d’une spatule en coine oZe pression médiocre, peut suffire pour causer iiue ca »trophe; le danger de l’explosion ««ste toujouis^ On fai^ le Llange du nitre ou fulminate , puis la poudic est anus ,
dlè Ct servir dès lors, au moyeu d’autres manipulations a
la pJéparation, soit des allumettes, soit des capsules pou fusils à piston.
ALLUMETTES CHIMIQUES
§ 12. Allumettes. — Les allumettes falmiuanles , appelées encore allumettes allemandes ou allumettes à la Congrève, s’enflamment par un frottement léger sur un corps dur, et lancent, au moment de la conflagration , des portions de matières enflammées. C’est seulement en considération de leur nom qu’elles sont placées ici , car elles ne contiennent pas de fulminate de mercure : ce qui les rend inflanîmables , c’est un mélange de soufre , de chlorate de potasse et de phosphore très divisé, maintenu sur le hois par un mucilage que colore un peu d’indigo. Quelques différences dans les proportions donnent aux allumettes des qualités diverses; une trop grande quantité de chlorate de potasse , par exemple, leur communique la propriété de détoner lorsqu’on les .frotte contre un corps dur et de projeter, à une assez grande distance, une partie de la matière enflammée. Contiennent-elles, au contraire, trop de phosphore, elles deviennent très inflammahles, et peuvent prendre feu spontanément dans les temps où la température est élevée. Des incendies ont été causés par la conflagration , sans frottement appréciable, d’allumettes fulminantes. Des accidents extrêmement graves ont accompagné souvent la fabrication , soit du fulminate de mercure, soit de la poudre fulminante- 1 explosion est instantanée et terrible ; souvent , très souvent
des ouvriers ont été mutilés ou tués sur place ; des ateliers ont été emportés.
On ne s étonnera donc point que des fabriques aussi dangereuses aient été placées dans la première classe ; mais l’autorité a cru devoir faire davantage. Trois ordonnances rendues en 1823, en 1836 et en 1838, ont soumis cà des mesures sévères les fabricants d’objets préparés avec les poudres ou matières fulminantes et détonantes; voici quelles sont leurs dispositions principales ; les marchands d’objets préparés avec la poudre fulminante doivent inscrire sur un registre le nom et la demeure des fabricants de ' la poudre , et 1 enfermer les préparations dans un lieu sûr, dont, seuls ils auront la clef. Toute demande eu autorisation pour une fabrique de fulminate de mercure ou de poudre fulminante doit être accompagnée d’un plan indiquant : T la position exacte de l’emplacement par rapport aux habitations , i-outes
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et chemins les plus voisins ; 2" celle de tous les bâtiments , et ateliers, les uns par rapport aux autres; 3“ le détail des distributions intérieures de chaque local. Les fabriques de fulminate de mercure , amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, doivent être closes de mur et éloignées de toute habitation ainsi que des routes et chemins publics. 11 faut que les divers ateliers soient isolés les uns des autres ; leur sol sera recouvert de plâtre ou d’une lame de plomb : la pierre siliceuse est prohibée dans la construction de ces ateliers. Grainée et séchée , la poudre sera renfermée dans des caisses en bois blanc bien jointes , recouvertes d’une feuille de carton et placées sur des supports en liège. Le transport du fulminate de mercure et de la poudre détonante est interdit. 11 est défendu à tout fabricant de faire des expéditions de ses produits par la voie des messageries ou de toute autre voiture de transport des voyageurs. D’autres dispositions règlent des détails dont nous n’avons pas à nous
occuper.
Quant aux allumettes dites phosphoriques ou fulminantes , elles ont été l’objet de mesures de police particulières. Elles doivent être fabriquées dans des localités spéciales et en dehors des villes; cependant on peut tolérer auprès des habitations , les ateliers dans lesquels la pâte est placée sur de petits fragments de bois. On enfermera les allumettes préparées dans des boites remplies de son, afin d’éviter les chocs; on ne doit point permettre qu’elles soient vendues sur la voie publique par des enfants. Il importe beaucoup que les ouvrières dont l’occupation est de charger les allumettes , soient placées à un mètre l’une de 1 autre; moins elles mettront de pâte , et moins la conflagration sera facile. La partie de l’atelier dans laquelle la pâte est fabriquée, doit être entièrement isolée des autres. A Paris, la police a pioscrit la fabrication et l’emploi du phosphore de soufre pour les allumettes, en raison des chances multipliées et presque inévitables d’explosion qu’entraînent la préparation et 1 emploi de ce produit. Elle a défendu l’accumulation en tas des allumettes fabriquées, et exigé quelles fussent placées,
ARTIFICIERS
immédiatement après leur confection , dans des boîtes d’une dimension très petite. L’acide arsénieux a été exclu de la fabrication des allumettes, dont la combustion, lorsque cette matière entrait dans leur préparation, dégageait une certaine quantité de vapeur d’arsenic.
Au moment de sa conflagration , l’allumette projette une certaine quantité de matières enflammées; deux cuisinières dont l’œil avait reçu ces parcelles ignées , perdirent la vue, et l’une d’elles faillit mourir. Ces accidents isolés ne peuvent faire proscrire des produits fort utiles et passés dans nos usages ; ils invitent seulement à prendre beaucoup de précautions.
S 13. Artificiers. — Nous n’avons que peu de mots à dire des ateliers d’artificiers, que le danger d’incendie et d’explosion a fait ranger dans la première classe des établissements insalubres. Ils sont devenus beaucoup moins redoutables dépuis qu’on fabrique la plupart des pièces d’artifice sans y faire entrer la poudre à canon ; lorsque celle-ci est employée dans leur préparation , c est en très petite quantité et seulement pour obtenir une détonation plus ou moins forte. On accordera aux artificiers l’autorisation d’acheter une certaine quantité de poudre mais avec cette restriction , qu’ils ne pourront la transporter que par paquets de 5 kilogrammes dans leur atelier, qui est, au reste, entièrement isolé.
Ces fabriques sont soumises à des mesures de police spécialesil est défendu aux artificiers d’employer dans la composition des fusées volantes aucune baguette de bois ni d’aucune espèce de corps dur. Eux seuls ont le droit de vendre des pièces quelconques d’artifice, quelque petite qu’en soit la dimension , et il leur est enjoint d’inscrire sur un registre, non-seulement le’ nom et la demeure de toute personne à laquelle ils auront vendu quelque objet de leur commerce , mais encore la quantité vendue. Il ne leur est permis d’avoir dans leur atelier que la quantité de poudre fixée par l’autorité , et il leur est défendu très expressément de travaUler à la lumière dans l’atefier de composition.
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s 14 Verreries. — La fabrication du verre, des cristaux , et des émaux s’accompagne d’un abondant dégagement de fumée et expose au danger de l’incendie; rien d’insalubre dans ses procédés. Tout dépend des circonstances de localité pour la question de l’autorisation; l’usine doit être isolée et située a distance des habitations.
^ 15. Toiles cirées, taffetas et cuirs vernis. — Cette fabrication a deux inconvénients qui l’ont fait placer dans la première classe , la mauvaise odeur et le danger de 1 incendie; mais l’im et l’autre ne sont pas à redouter lorsque les ateliers sont bien tenus, et situés à une distance dan moins 150 mètres des maisons voisines. On ne fabrique le vernis qu’une ou deux fois par mois, et son odeur est très désagréable. D’après ces considérations , on peut autoriser es établissements de toiles vernies ou cirées , sous ces conditions, nué la cheminée du fourneau au vernis sera enveloppee d un Lntcau , et élevée de 8 mètres au-dessus du tmt. U™ bonne précaution consiste dans l’application, sur la chaudieie dun Lvercle hermétiquement adapté , et surmonte d un tujau qui va s’ouvrir dans la cheminée. Fixée à ce meme couver- L une spatule peut se mouvoir en tout sens dans le mélangé en éhuUition. Il faut en outre qu’une distance dau „,ofns 500 mètres sépare la fabrique de la maison la plus
’^Tu moyen de ces mesures, on peut tolérer ces ateUers oui n’en sLt pas moins des voisins désagréables; on doit les ^rt", turque faire se peut, des lieux habités et des pro-
priétés d’agrément.
Nous n’avons point parlé de tous les établissements qui «ont inscrits dans la première classe; les plus importants ont r seuls nous occuper. Il sera facile de déterminer . par analogie , ’ quelles conditions doivent être imposées aux an
très.
FOURS A CHAUX
BSeiixîciiie Section.
Les établissements de seconde classe n’ont rien d’insalubre j ils ne sauraient porter atteinte ni à la santé de l’ bomme ni à la végétation; cependant leur incommodité peut être fort grande, beaucoup plus même que celle d’un établissement de première classe. Leur éloignement des habitations n’est pas rigoureusement obligatoire; mais on ne peut, toutefois, les autoriser qu’ après avoir acquis la certitude qu’ils ne sauraient incommoder les propriétaires ou locataires du voisinage. On a dit ailleurs quelles formalités devaient accompagner la demande eu autorisation pour les fabriques de cette catégorie. Comme les inconvénients dont leurs procédés d’exécution s’accompagnent se réduisent à une incommodité supportable , quoique très réelle, très peu sont frappées d’interdiction.
§ 1 . Fours a chaux et a plâtre. — La pierre à chaux est le produit de la calcination d’un carbonate calcaire; on cbaufle le carbonate de chaux, à la pression de l’atmosphère , jusqu’à la température rouge ; l’acide carbonique se dégage , et ce qui reste c est la chaux , dont les arts , et surtout l’architecture , font une consommation si grande. Ce mode de fabrication a lieu ordinairement à l’air libre, soit qu’on brûle le carbonate en le plaçant par couches alternatives sur du menu bois , soit qu’on se serve d’un four construit pour cet usage. Tantôt le four travaille d’une manière continue , tantôt il ne fonctionne que par intermittence ; dans les deux cas , la manière dont le feu est conduit et la condition de la chaux , plus ou moins chargée de silice, d alumine ou d’autres substances , modifient beaucoup la nature du produit. Mais les inconvénients de l’exploitation de ce mode d’industrie sont les mêmes : la fabrication de la chaux donne lieu à un dégagement très abondant de gaz acide carbonique, et surtout d’une fumée noire et dense. Rangée
d’abord dans la première classe des établissements insalubres , elle a passé dans la seconde; c’est à la troisième quelle appartient lorsque le four ne travaille pas plus d’un mois dans l’année, ou quand on prépare la cbaux à vaisseaux clos. Le combustible dont on se sert pour la cuisson du carbonate calcaire donne lieu , selon sa nature , à un dégagement de fumée plus ou moins considérable. On se sert presque toujours de la houille : si on pouvait employer le coke , il y aurait peu de fumée ; mais le coke coûte plus cher et ne fournit pas une grande quantité de cbaux.
Les fours à plâtre dégagent aussi une très grande quantité de fumée. On nomme gypse, ou pierre à plâtre, du sulfate de chaux; soumis à la calcination dans un fourneau , le gypse perd son eau de cristallisation , se dessèche et devient pulvérulent . mais une opération est encore nécessaire pour que le plâtre puisse être livré au commerce; il faut le réduire en poudre
fine. Aussi cette fabrication s’accompagne-t-elle de deux inconvénients qui sont étrangers à celle de la cbaux , le bruit et beaucoup de poussière. Bien cuit, bien pulvérisé , et mis en contact avec de l’eau , le plâtre en absorbe une assez grande quantité , augmente de volume et forme une cristallisation solide. Sa préparation est incommode, non-seulement pour les habitations du voisinage, mais encore pour les ouvriers. On pulvérise le sulfate de cbaux sur le sol avec des battes en bois; travail pénible , et qui produit un dégagement abondant d’une poussière tenue , dont les organes respiratoires sont bientôt imprégnés. Dans la plupart des bonnes fabriques, le gypse calciné est pulvérisé par des meules horizontales ou verticales ; la pression d’un cylindre
le réduit en poudre très fine et uniforme.
Le décret du 15 octobre 1810, et M. Chevalier, avec plus de détails, reconnaissent aux fours à cbaux les inconvénients suivants : l” l’odeur désagréable et incommode de la fumée du charbon de terre , odeur qui varie selon la nature des <?barbons employés; 2° la production d’une certaine quantité d acide sulfureux , résultant de la combustion des sulfures qui existent dans les honilles ; 3“ le dégagement d’une grande quantité de buée (vapeur d’eau), qui entraîne avec elle la décomposition matières organiques du carbonate calcaire; 4 le jjaoCmen
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d’une grande quantité d’acide carbonique ; 5“ enfin, la continuité du travail, qui donne lieu à tous ces inconvénients et qui les aggrave.
Ni l’acide carbonique ni la fumée de bouille versés dans l’air atmosphérique parle four, ne sont préjudiciables, soit à la santé, soit à la végétation. Il n’y a rien d’insalubre dans la fabrication de la chaux , mais elle peut être d’un voisinage fort incommode pour des habitations ou pour une propriété d’agrément. C’est 1 examen des conditions de localité qui décide du succès des demandes d’autorisation ; elles sont , d’ordinaire , favorablement accueillies.
Parmi les plaintes auxquelles ils ont donné lieu, l’une des plus fréquentes 5 c’est l’action délétère des émanations des fours cà chaux sur la qualité des vins. Ou a dit qu'elles brûlaient la fleur de la vigne , on a surtout assuré qu’au temps de la maturité du fruit, la fumée de la bouille se déposait en couebe sur le raisin et en altérait la qualité.
Cette opinion se trouve exprimée en ternies formels dans un rapport de MM. Aubergier et Lecoq , que les Annales d’hygiène ont publié (1843). Selon ees experts, la fumée des fours à chaux peut nuire en déposant sur le raisin des matières étrangères , susceptibles de se dissoudre dans Taleool du vin. Selon eux, le mauvais goût et la mauvaise odeur des vins qu’ils ont examinés , provenaient de la fumée de fours à chaux situés dans le voisinage des vignobles. Il paraîtrait résulter des expériences qu’ils ont faites que , pendant la confection de la chaux , la fumée de la houille dépose sur la pellicule des fruits des matières que le marc du raisin attaque difficilement, mais qui se dissolvent avec facilité dans 1 alcool produit par la fermentation.
Les vins des alentours de Eive-de-Gier sont imprégnés de fumée à un degré infiniment désagréable. Très souvent reproduite dans les pays de vignobles, cette grave assertion a été l’objet de discussions fréquentes , qui n’ont point amené de solution définitive ; à des faits plus ou moins authentiques, on a opposé des faits contradictoires. Des expériences décisives avaient été annoncées, elles n’ont point eu de résultats; nous croyons cependant la question complètement jugée dans le sens de la négative, et par uu argument auquel nous ne pensons pas qu’on
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puisse rien objecter de raisonnable. Il y a beaucoup de fours à chaux permanents dans les pays de vignobles, et, pour ne parler que de ce que nous connaissons , par de nombreuses enquêtes , dans le département du Rhône, on en voit à Rully, à St-Germain, à Fontaines, à Sain-Bel, h Belligny , à St-Try, à Belleville , à Givors, à la Demi-Lune, à Tassin, etc., etc. Si leur fumée altérait la qualité du raisin et du vin , cette action délétère ne serait pas un problème ; elle aurait été démontrée par des observations , recueillies en très grand nombre et dans diverses localités. Tous les vignobles qui sont sous le vent des fours à chaux auraient éprouvés une dépréciation incontestable; leurs vins auraient manifestement perdu de leur qualité et seraient inférieurs au produit des vignobles voisins : or, c’est ce qui n’a point eu lieu. Des fours à chaux permanents sont en pleine activité, depuis grand nombre d’années, auprès de vignes dont la bonne renommée n’a pas faibli : nous croyons ce fait , général, beaucoup plus concluant que des assertions, dénuées de preuves, sur un fait particulier. Cédant au préjugé , nous avons souvent insisté, dans nos rapports, en faveur d’une demande en autorisation d’un four à chaux , sur cette clause , assez mal observée , qu’il ne fonctionnerait pas depuis le temps de la floraison de la vigne jusqu’à la maturité du raisin, c est-à-dire depuis le r'' mai jusqu’au l‘=‘’ novembre. Nous serions fort disposés à faire l’abandon de cette condition si , dans les cas où quelque incertitude se présente, le doute ne devait pas profiter à la salubrité.
Il est rare qu’une demande en autorisation d’un four à chaux soit rejetée ; peu d’établissements sont plus utiles, et il faut absolument les tolérer quelque part. Presque tous sont situés dans des lieux isolés; enfin, leurs inconvénients se réduisent à l’incommodité de la fumée , très grande, il est vrai , pour les habitations. On ne peut pas les permettre lorsqu’ils sont environnés de maisons qui protestent contre leur voisinage, et situés , par exemple, à l’entrée d’une grande ville et dans un quartier populeux, comme on le voit dans une grande ville de province. Jamais établissement de ce genre ne fut plus mal placé ; des maisons l’environnent de toutes parts, excepté à l’est; sa hmiée noire , lourde et épaisse, enveloppe tout un quartier et pénètre jusque dans l’intérieur d’un grand établissement public ; peu de voisi
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H nages sont aussi désagréables. Nous avons dit autre part que >1 rAdiniuistration pouvait interdire un four aussi incommode, I alors même qu’il existait antérieurement à la législation des éta- 1 blissements insalubres; elle a des moyens légaux, et peut en I user.
IDes circonstances particulières amènent quelquefois la fâcheuse servitude d’un four à cbaux, au centre d’un quartier très habité. Ce four, lorsqu’il a été bcàti, était dans uu lieu isolé; mais beaucoup de maisons sont venues se placer autour de lui, et il s’est trouvé enclavé dans un amas de constructions récentes , et protégé soit par d’anciens titres , soit par la prescription. On ne peut plus s’en délivrer que par des transactions fort onéreuses aux communes; c’est une éventualité à ne point perdre de vue.
I Cette grande incommodité de la fumée doit donc être prise en considération, lorsqu’il s’agit de permettre la construction d’un four à chaux sur un terrain nu , mais appelé à se couvrir de maisons. Certaines autorisations ne devraient point engager l’avenir ; mais on n’a pas le droit de les accorder pour un temps déterminé. L’avis d’un Conseil de salubrité est nécessairement subordonné à l’appréciation des circonstances locales : il sera défavorable à un four à chaux qui demandera à s’établir dans un riant paysage , auprès de maisons d’agrément , dont il rendrait le séjour insupportable. L’incommodité portée à un certain degré suffit pour motiver le rejet d’une fabrique.
Un arrêté du Comité de police de la commune de Paris , du 20 octobre 1789, défend à tous plâtriers , chaufourniers et autres , d établir des fours et de calciner de la pierre à chaux daus I 1 enceinte des nouvelles barrières de Paris , sous peine de mille j livres d’amende. La commune ordonnait, en outre, que sous huitaine , tous les fours à chaux et à plâtre construits dans l’enceinte P de ces nouvelles barrières seraient démolis.
I Des conditions doivent être imposées aux fabricants de chaux;
il faut que les fours soient éloignés de 1 50 mètres au moins de : toute habitation et de 50 mètres d’une route. Le code forestier i exige que les fours à chaux soient soumis à une autorisation ,
; quand on veut les construire à moins d’un kilomètre des forêts. On aura soin de ne point diriger leurs ouvertures du
côté de la voie publique et des maisons. Il importe beaucoup , encore de tenir compte de la direction des vents ; c’est un point i capital ; l’incommodité du voisinage du four sera d’autant plus i considérable , que la fumée se trouvera plus directement sur le ; passage du vent dominant.
Lorsque le four cà chaux ou à plâtre est proche d’habitations , on ne peut l’autoriser qu’aux conditions suivantes ; il sera surmonté d’une cheminée assez élevée pour porter la fumée audessus du toit des maisons voisines. On placera à l’extrémité de la gaine une tète ou gueule-de-loup, qui dispersera la fumée et en changera la direction. C’est exclusivement avec du coke que le four sera chauffé; il ne dégage que de l’acide carbonique, et sa combustion n’est une cause ni d’incommodité ni d’insalubrité. On ne peut faire , cependant , de cette condition une obligation générale ; les fours qui doivent produire beaucoup ne sauraient l’accepter, et la houille est pour eux une nécessité. Nos rapports ont limité plusieurs fois le nombre des cuites que le four pouvait faire chaque mois.
Fabriquée à vaisseaux clos, la chaux est une industrie qui pourrait être permise dans les plus beaux quartiers de la ville; aucun inconvénient ne saurait accompagner cette exploitation, qui n’a rien de commun avec celle d’un four à chaux à ciel ouvert. La fumée est celle d’une cheminée ordinaire et n a point d’odeur; on veillera, cependant, à ce qu’un tuyau d’une hauteur convenable la transporte au-dessus du toit des maisons voisines.
Ces diverses considérations sur les fours à chaux , sont ap- IDlicables aux fours pour la cuisson des briques de quartz pulvérisé , dites briques réfractaires ; et les uns et les autres doivent être soumis aux mêmes conditions.
§ 2. Machines a vapeur. — Les machines à vapeur s’appliquent à de nombreux usages , et leur puissance est au service d’une multitude d’industries. Leur emploi est nonseulement utile, mais encore indispensable dans l’intérieur des • grandes villes, où, soit défaut de chutes d’eau suffisantes, soit difficulté d’aménagement , on ne peut , en général, recourir à des moteurs hydrauliques. Elles s’adaptent, en outie , a>ec
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la plus grande facilité à toutes les exigences de force requise, et, taudis que certains appareils sont susceptibles de produire un effet utile de quatre cents chevaux , et plus , d’autres font avantageusement , dans quelques ateliers, la besogne d’un demi et même d’un quart de cheval.
Le nombre de ces appareils s’est beaucoup accru durant ces dernières années; il deviendra de jour en jour plus considérable.
Nous devons nous abstenir d’entrer dans des détails circonstanciés sur le mode d’action de la vapeur, ainsi que sur la construction des diverses machines qui sont employées , et nous borner à faire remarquer que le mouvement est, en général , transmis par l’intermédiaire d’ un piston , snr chacune des faces duquel la vapeur , provenant du générateur, vient successivement agir avec une pression prépondérante. Dans les anciennes machines à double effet de Watt, auxquelles s’applique en réalité la dénomination de machines à basse pression , cette action prépondérante s’obtient par la condensation de la vapeur, obtenue par sa communication avec un réservoir isolé d’eau froide , de telle sorte que , lorsque , par suite de l’arrivée de la vapeur, une des faces du piston est soumise à une pression d’environ 1 atmosphère Va 5 la face opposée n’est retenue que par la faible pression correspondante au vide artificiel produit, pression qui, dans le cas d’une bonne condensation, n’excède pas d’atmosphère.
Dans les machines à haute pression , la vapeur arrive dans le cylindre sous des pressions de 3, 4 , 6 et même 8 atmosphères. Que l’une des faces soit soumise à cette force , et que 1 autre se trouve alors en contact avec l’atmosphère, celle-ci ne sera plus pressée que par la tension atmosphérique , et le mouvement s établira comme dans le cas précédent.
Dans les machines de cette sorte , il arrive souvent qu’on intercepte 1 entrée de la vapeur avant que le piston ne soit arrivé au terme de sa course : la distance qui reste à parcourir est alors franchie, tant en vertu de la vitesse acquise, qu’à raison de 1 expansion ou de la détente de la vapeur introduite. Cette expansion peut être réglée de sorte, qu’au moment où le piston aura terminé sa course, la vapeur qui le poussait soit à faible
pression : il sera alors fort avantageux de la conduire de telle . sorte, que la vapeur, arrivant de l’autre côté du piston , ne rencontre sur la face opposée d’autre résistance que la tension qui correspond au vide du condenseur.
Cette circonstance de l’expansion de la vapeur est applicable aux machines à basse pression , dont on a obtenu de bons résultats ; mais elle n’est susceptible d’étre réalisée sur une grande échelle que dans les machines à haute pression ; les appareils de cette sorte, qui réunissent la double condition d’une grande détente et d’une bonne condensation, doivent être regardés comme les plus parfaits , sous le rapport du parti qu’on peut tirer de la vapeur.
La communication de chacune des faces du piston , soit avec la chaudière, soit avec le condenseur ou l’atmosphère extérieure, est successivement établie et interceptée au moyen de tiroirs ou de soupapes que met en mouvement le pistou luimême ; des pompes spéciales , également mues par la machine même, sont chargées de fournir à la chaudière l’eau d’alimentation qui lui est nécessaire , et de débarrasser le condenseur de l’eau et de l’air qui s’y accumulent pendant la durée de chaque oscillation.
Quant à la transmission du mouvement du piston et au changement de ce mouvement rectiligne en mouvement circulaire, on les obtient facilement par l’intermédiaire d’une simple bielle, et maintes fois encore d’une manière tout-à-fait directe, comme, par exemple, dans les machines à cylindre oscUlant.
Il peut arriver encore qu’on se serve de balanciei dont le mouvement angulaire se raccorde avec le mouvement rectiligne du piston par le moyen de parallélogrammes articulés ; c est alors une tige, placée à l’autre extrémité du balancier, qui communique le mouvement de rotation aux manii elles de 1 arbre moteur.
On régularise enfin, au besoin, le travail de la machine par l’emploi d’appareils cà force centrifuge et de grandes roues dites volants, dont l’action croit en proportion de leur masse, et surtout en proportion de leur vitesse.
Les chaudières dans lesquelles se produit la vapeui , et qui sont, en réalité, la partie essentielle des machines, ont desformes
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très variées. Le célèbre auteur des idées principales qui constituent la machine à vapeur, les faisait à faces planes en forme de tombeaux, et par des retours de flamme très bien ménagés i dans l’intérieur de la maçonnerie j il utilisait une très forte proportion de la chaleur qui est développée dans le foyer. Cette I disposition à faces planes ne convient que pour les appareils à i basse pression; lorsqu’on peut produire de la vapeur à haute
I pression , il est nécessaire d’employer des chaudières cylindriques d’une épaisseur d’autant plus forte, que le diamètre sera plus considérable et la pression plus grande.
’ Il arrive souvent , en outre, qu’il est fort avantageux d’avoir sous un faible volume de grandes surfaces de chauffe ; on obtient alors le but désiré , par la disposition de foyers établis à l’intérieur, et de tubes dans lesquels passe la flamme ou qui sont remplis par l’eau.
Quelle que soit la forme de la chaudière qu’on adopte, il importe d’apporter une attention tonte spéciale à la construction du fourneau ainsi qu’à l’alimentation du feu, et de prévenir , en les enveloppant de substances mauvais conducteurs, toute perte de chaleur des chaudières, du cylindre et des tuyaux dans lesquels circule la vapeur active. Les précautions les plus minutieuses sont prises à cet égard dans les usines bien administrées , et l’on réalise ainsi une grande . économie dans la consommation du combustible.
La pression que doit supporter une chaudière quelconque est réglée au préalable; les ordonnances ne permettent d’autoriser sa mise en activité qu’ après qu’elle a été soumise, par la pompe de pression , à un effort triple , si la chaudière a été construite en tôle ou en enivre, et quintuple si l’on s’est servi I de fonte. Cette pression exercée sur les parois de la chaudière I n est autre que la tension de la vapeur produite à l’intérieur et diminuée de la pression atmosphérique : les soupapes de la chaudière doivent être chargées de poids qui leur correspondent. D après les ordonnances , il est nécessaire que chaque I chaudière soit pourvue de deux soupapes semblables, dont les diamètres sont calculés en raison de l'étendue de la surface de : chauffe, ou de la puissance de vaporisation des générateurs.
Que la tension intérieure vienne alors à augmenter, les sou-
papes s’ouvrent, et , sauf le cas d’une brusque et considérable vaporisation, la vapeur s’échappe dans l’air jusqu’à ce que la tension normale intérieure se soit rétablie.
Cette tension intérieure est de plus accusée d’une manière constante par des manomètres à air libre , ou tubes de verre, dont r une des extrémités reste constamment ouverte , tandis que l’autre plonge dans une cuvette remplie de mercure , directement pressé par la vapeur.
Des robinets et tubes en verre ou des flotteurs indiquent en outre, d’une manière constante, le niveau précis de l’eau dans les chaudières, et mettent en garde contre les funestes effets que pourrait avoir l’insuflisance de l’alimentation.
Enfin , chaque chaudière doit être munie d’un flotteur d’alarme. Lorsque l’eau s’abaisse au-dessous du niveau déterminé, la vapeur, s’échappant aussitôt par l’ouverture que ce flotteur lui ménage , avertit , par le bruit qu’elle produit , de l’abaissement de l’eau.
Toute la législation des machines à vapeur a été renouvelée par l’ordonnance royale du 24 mai 1843 , qui a coordonné toutes les dispositions à prescrire pour l’emploi de ces utiles appareils , et mis en pratique les enseignements de la théorie. Leur aucienue répartition en deux classes , selou qu’ils fonctionnaient à haute ou à basse pression , n’a pas été conservée ; elle était établie sur une considération unique, la tension de la vapeur dans les chaudières ; il en résultait que de très petits appareils , par cela seul qu’ils fonctionnaient à haute pression, étaient assujétis à des conditions d'emplacement souvent fort gênantes, bien que leur explosion fût beaucoup moius à redouter que celle de grandes chaudières à basse pression , dispensées de toute condition de local. Dans la nouvelle ordonnance, on tient compte, non-seulement de la tension de la vapeur, mais encore des dimensions de l’appareil : elle impose à toutes les chaudières l’obligatiou d’être munies des mêmes appareils de sûreté, et les classe en quatre catégories, selon qu’ elles présentent plus ou moins de danger en raison de leur capacité et de la tension de la vapeur.
Les chaudières sont réparties en quatre divisions ; on exprime en mètres cubes leur capacité avec les tubes bouilleurs , et en
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atmosphères la tension de la vapeur ; pnis on multiplie ces deux nombres l’un par l’autre. Si ce produit dépasse 15, on place les chaudières dans la première catégorie; elles appartiennent à la seconde si ce môme produit surpasse 7 et n’excède pas 15, à la troisième s’il est supérieur à 3 et n’excède pas 7, et enfin à la quatrième si le produit ne dépasse pas 3.
Toute chaudière à vapeur de la première catégorie doit être établie en dehors des maisons d’habitation et des ateliers. Elle pourra cependant être tolérée par le préfet , dans l’intérieur d’un atelier qui ne fera point partie d’une maison d’habitation, toutes les fois qu’il y aura moins de 10 mètres de distance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d’habitation ou la voie publique. Il sera construit , en bonne et solide maçonnerie , un mur de défense de l’épaisseur d’un mètre. Ce mur de défense sera, dans tous les caà, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de 50 centimètres de largeur, au moins; il devra également être séparé des maisons voisines. Lorsqu’une chaudière de la première catégorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera point voûté; on le couvrira d’une toiture légère , sans liaison avec les bâtiments contigus , et placées sur une charpente particulière.
Les chaudières à vapeur de la seconde catégorie pourront être placées dans l’intérieur d’un atelier, s’il ne fait pas partie, toutefois, d’une maison d’habitation ou d’une fabrique à plusieurs. étages ; si elles sont situées à moins de 5 mètres de distance, soit des maisons d’habitation , soit de la voie publique, le mur de défense sera construit de ce côté.
Il n’est pas exigé pour les chaudières de la troisième catégorie , qui peuvent être placées dans l’intérieur d’un atelier isolé des habitations. Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être autorisées dans l’intérieur d’un atelier quelconque, lors même que cet atelier ferait partie d’une maison d habitation. Les fourneaux des chaudières à vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie, seront entièrement séparés par un espace vide, de 50 centimètres au moins, des maisons d’habitation appartenant cà des tiers.
L ordonnance du 22 mai 1843 supprime les rondelles fusi-
Mes, qui avaient des inconvénients graves : en effet, elles ne se fondent et ne se ramollissent pas généralement au degré que leur timbre accuse, et même à des degrés plus élevés, lorsque la tension de la vapeur augmente rapidement. Elles s’altèrent d’ailleurs avec le temps. Quant aux soupapes, au manomètre, et aux indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières , ce sont des moyens de sûreté dont l’efficacité est bien établie.
Les appareils à vapeur appartiennent aux attributions d’un Conseil de salubrité sous deux rapports : l’insalubrité, par le danger d’explosion ; l’incommodité, parle double inconvénient du bruit et de la fumée.
C’est cependant aux ingénieurs qu’appartient exclusivement l’examen des conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils, comme garanties contre les chances de rupture et d’explosion, et un Conseil de salubrité n’a, strictement, à s’enquérir que de la question d’incommodité des machines à vapeur.
Cette incommodité ne saurait être que rarement une cause de rejet d’une demande en autorisation. Le bruit de la machine même n’est généralement pas susceptible d’être entendu en dehors des ateliers, et, si les circonstances de localité sont telles que la fumée de la bouille puisse incommoder les habitants du voisinage , il sera le plus souvent facile de parer à cet inconvénient , en imposant l’obligation d’élever la cheminée au-dessus de la toiture des maisons situées , dans un rayon déterminé , autour de l’usine.
Il conviendra , encore , de rechercher si les conditions de localité prescrites par l’ordonnance du 22 mai ont été exactement remplies ; et il faudra , en conséquence , déterminer , dans chaque cas , la catégorie à laquelle appartient la chaudière objet de la demande en autorisation.
Le Conseil de salubrité du Rhône a été consulté quarantedeux fois pour des chaudières à haute ou à basse pression, et n’a repoussé que trois demandes en autorisation. Dans deux de ces eas particuliers , la machine à vapeur aurait frappé les maisons voisines d’une incommodité intolérable j dans l’autre, au lieu d’être isolée , la chaudière était contiguë immédiatement à un atelier , et était placée au-dessous d appartements habités.
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§ 3. Eclairage au gaz hydrogène. — A'^ers la fin du dixseptième siècle, un médecin, physicien célèbre , et fondateur de la physique expérimentale en France, faisait brûler du gaz dégagé au moyen de l’acide vitriolique (sulfurique) de l’eau et du fer, par l’extrémité d’un tube de verre effilé à la lampe. Ce petit appareil a conservé son nonij on l’appelle encore lampe ou chandelle philosophique de Polinière (1). On était loin de se douter alors que cette expérience faite, dans les démonstrations de physique et de chimie comme simple objet de curiosité , conduirait les savants à proposer le gaz hydrogène comme moyen d’éclairage, et à rendre sou usage universel dans les établissements publics et dans beaucoup de maisons particulières. L’introduction en France de l’éclairage au gaz est récente encore ; il y a bien peu d’années que nos rues et nos places publiques recevaient la lumière , pendant la nuit , de réverbères clair-semés , dont la flamme terne et rougeâtre était à peine aperçue à quelques pas de distance. Paris était une des villes les plus mal éclairées de l’Europe 5 c’est ce qu’on ne pourrait dire aujourd’hui. Accueilli d’abord avec quelque défaveur , l’éclairage au gaz a surmonté , en peu de temps , toutes les préventions et tous les obstacles ; adopté dès ses débuts par quelques usines , il s’est rapidement propagé dans les cafés , dans les théâtres , dans les magasins , et s’est enfin emparé des ponts et de la voie publique. On le rencontre partout, dans les maisons particulières comme dans les établissements publics, non-seulement dans les grandes villes et dans leurs faubourgs , mais encore dans les villes de troisième ordre. Non-seulement les becs de gaz par lesquels nos rues sont éclairées, donnent une lumière infiniment plus blanche et plus vive que celle de l’huile à quinquet ; ils surpassent encore de beaucoup, en nombre, les anciens réverbères. On a éclairé, au moyen du gaz, des rues et des quartiers entiers qui ne l’avaient point été encore; les ponts se sont couverts, ainsi que les quais, de candélabres, et des becs à gaz se sont multipliés sur les avenues des grandes routes ; jamais méta-
(I) Voyez les traités de chimie, nolammeiil ceu.x de Bouillon-Lagrange, de notre savant confrère, le professeur Alph. Dupasquier, etc.
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morpliOse n’a été plus prompte et plus complète vues de nuit , de l’une des hauteurs qui les dominent, les grandes villes semblent illuminées comme pour un jour defôte.
Cependant, partout où la nouvelle industrie a voulu s’établir, elle a rencontré des oppositions et donné lieu à des plaintes. , quelquefois très fondées. Une courte indication des procédés .de l’éclairage au gaz fera connaître la nature des inconvénients dont son exploitation peut être accompagnée. uni
Le gaz dont la combustion produit la lumière est du gaz hydrogène, ^lus ou moins carboné, et mêlé souvent d’oxyde de.carboue; on le dégage , au moyen de l’action d’une forte chaleur, de diverses matières , dont les plus ordinaires sont le bois , . les huiles , les résines et surtout la houille. Comme la fabrication du gaz de houille est celle qui paraît avoir le plus d’inconvénients pour la salubrité , lorsque ses procédés sont défectueux, nous nous en occuperons d’ une manière spéciale.
Cette industrie n’est autre chose qu’une distillation de la houille à vases clos, au moyen d’une forte chaleur qui sépare les éléments de ce corps combustible , et chasse le gaz hydrogène carboné , auquel on met le feu. Des cornues ovoïdes sont remplies de houille et fortement chauffées ; la houille se décompose, et la séparation de ses éléments donne pour produits principaux, d’une part, du coke,, de l’autre, du goudron, une matière grasse, liquide, extrêmement fétide , qui est la naphtaline , des sels ammoniacaux , de l’acide liydrosulfurique, du sulfure de carbone et le gaz hydrogène carboné. On sépare assez facilement le gaz du goudron , en faisant passer le tube de dégagement dans un cylindre incliné et rempli d eau ; mais il est moins facile de se rendre maître de l’acîde hydrosulfurique et du sulfure de carbone. C’est ce qu’on cherche à faire le plus complètement possible, en faisant traverser au gaz, des couches superposées de mousse ou de paille et de chaux éteinte , ou en le lavant dans du lait de cliaux. La chaux retient l’acide carbonique, le sulfure de carbone et le gaz hydrosulfurique ; ainsi épuré , l’hydrogène carboné est reçu dans un réservoir nommé gazomètre , et il est prêt pour la consommation.
D’après cet exposé des principaux phénomènes de la distillation de la houille , on prévoit quels doivent être les mconvc-
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nients , quant à la salubrité, de la fabrication du gaz hydrogène carboné; ce sout les émanations très fétides d’une partie des produits, les infdtrations d’eaux ammoniacales ou chargées de matières grasses , l’incommodité qui résulte du dégagement très abondant de la fumée de la bouille , l’odeur très désagréable du gaz qui n’a pas été bien épuré, l’action nuisible, sur l’argenterie, les dorures, les vernis, de ce gaz mêlé à l’hydrogène sulfuré, enfin le danger d’explosion du gazomètre et celui d’incendie. Tous ces inconvénients sont réels; mais ils disparaissent en très grande partie lorsque le gaz a été préparé d’après de bons procédés.
Le danger d’explosion du gazomètre a été fort exagéré; il est difficile à-expliquer en théorie, et a été vu si rarement et dans des circonstances tellement exceiitionnelles , qu’il n’y a pas, en quelque sorte , à en tenir compte. Pour que l’hydrogène carboné d’un gazomètre puisse faire explosion , il faut qu’il contienne au moins sept fois son volume d’air atmosphérique, ce qui est impossible dans toutes les éventualités. On sait que la quantité d’oxygène nécessaire pour faire détoner de l’hydrogène carboné , dépend de la proportion des éléments de ce gaz : pour être complètement brûlé, le bi-carbure d’hydrogène exige trois, fois son volume d’oxygène; mais l’oxygène n’entre que pour un cinquième dans la composition de l’air atmosphérique. Les circonstances sont changées lorsque le gaz , s’échappant par quelque fissure ou d un robinet- mal fermé, s’accumule dans un appartement bien clos ; le mélange qui résulte de son union à l’air atmosphérique peut faire explosion au contact d’une lumière, et c’est ce qui est arrivé assez souvent. Il n’y a d’autre conséquence à déduire de ces faits très réels, que la néeessité de porter un prompt remède aux fuites de gaz , et de bien fermer les robinets. D’autres accidents bien autrement graves ont accompagné l’accumulation , dans une chambre trop bien fermée, du gaz échappé d’un fissure ou d’un robinet ouvertquelques personnes ont été a.sphyxiées et ont péri. Plus le gaz contient d’hydrogène sulfuré, et plus son action sur les organes respiratoires est délétère. 11 ne faudrait certainement pas conclure de ces faits, malheureusement trop bien eonstatés qu on ne doit point .se servir, comme éclairage , du gaz hydro-
gène carboné ; ce (in’ü faut éviter, ce sont les fissures aux
appareils, et l’emploi cVim gaz mal épuré.
Des plaintes ont été adressées très fréquemment aux Conseils de salubrité sur le gaz d’éclairage; on lui a reproché, à diverses époques, sa mauvaise odeur, sensible même sur la voie publique. On a cité des magasins brillamment décorés dont il avait détruit en peu de temps les peintures et les dorures; on a parlé demialadies dangereuses contractées par des personnes qui habitaient des magasins éclairés au gaz. Nous ne contestons nullement la légitimité de quelques-unes de ces plaintes , mais nous n’en tirons d’autre conclusion que l’obligation de soumettre h une grande surveillance les usines a gaz.
C’est aussi ce qu’a fait l’Administration ; elle a imposé des conditions spéciales aux ateliers dans lesquels le gaz est produit, aux ateliers de condensation et d’épuration , aux gazomètres et aux vases portatifs dans lesquels on comprime le gaz. Les ateliers de distillation doivent être séparés les uns des autres, et recouverts de matériaux incombustibles ; on élèvera jusqu’à la hauteur de 32 mètres les cheminées des fourneaux , qu’on rendra le plus fumivores que possible; un tuyau d’appel horizontal, communiquant d’une part avec la grande cheminée de l’usine et s’ouvrant de l’autre au-dessus des cornues, dirigera leur fumée sur la grande cheminée de l’usine.
Des ouvertures seront pratiquées , soit dans les murs latéraux, soit dans la toiture des ateliers de condensation et d’épuration , de telle sorte que la ventilation y soit continue. Comme l’usine tire parti des produits de la distillation de la houille, leur enlèvement immédiat n’est plus une condition à prescrire ; ou vend le goudron et même la naphtaline ; le coke est d’un grand rapport. Le réservoir destiné pour le goudron sera dallé eu pierres ; une infütration des eaux de la fabrique aurait des inconvénients. L’eau ammoniacale des ateliers n’est point perdue; ou s’en sert
pour fabriquer du sel ammoniac.
Tout gazomètre doit être expressément isolé , soit des autres parties de l’établissement, soit des maisons voisines ; on ne permettra pas qu’il y ait au-dessus de lui un ateliei , un appai tement habité. La cuve dans laquelle il plonge sera pratiquée
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dans le sol et eoustruite en maçonnerie : une ordonnance de police veut que les gazomètres soient surmontés d’un paratonnerre , et qu’on ne lasse usage, dans les bâtiments qui les contiennent , que de lampes desûreté.
L’accumulation , dans des appartements clos , du gaz hydrogène carboné, échappé parmi robinet ou par une fissure, est un danger auquel ont pourvu les mesures suivantes : les tuyaux intérieurs destinés à recevoir et à conduire le gaz , lorsqu’ils seront cachés par de la boiserie ou par toute autre matière qui les dérobera à la vue , devront être entourées d’une gaine. On établira dans chaque local éclairé au gaz un robinet de sûreté , au moyen duquel on pourra empêcher a volonté l’arrivée du gaz dans 1 intérieur de l’appartement ; ce robinet devra être construit de telle sorte , qu’on puisse le fermer ou l’ouvrir au moment où il conviendi’a de le faire, sans qu’il soit besoin de se servir d’une clef.
Un gaz bien épuré a fort peu d’odeur - pour lui donner cette qualité indispensable , il faut le soumettre à un contact le plus immédiat possible avec la chaux , et renouveler l’appareU épuiateur dès qu un long usage lui a fait perdre sa puissance. C est ce qui arrive , en assez peu de temps, aux couches de chaux éteinte étendues sur de la mousse ou du foin , au travers desquelles on promène l’hydrogène carboné; on doit les renouveler fréquemment. Ces couches de foin et de chaux sont placées dans de grandes caisses , dont la paroi supérieure est munie d’un robinet qu’on ouvre lorsqu’on veut s’assurer du degré de pureté de l’hydrogène, carboné. On présente au jet de gaz un papier enduit d’une dissolution d’acétate de plomb; s’il est noirci fortement par l’acide hydrosulfurique,
e gaz n est point pur. L’art de l’épuration du gaz est encore imparfait.
Les Conseils de salubrité feront l’application de ces considérations aux divers établissements pour l’éclairage au gaz qu’ils auront à visiter. Us n’ont point à s’occuper de l’exploitation industrielle proprement dite , c’est-à-dire de la quantité de gaz que peut fournir un kilogramme de houille , et de la disposition ûes appareils la meilleure pour une production abondante du principe éclairant; mais ils doivent s’enquérir soigneusement des conditions de salubrité.
Lorsque des usines ont demandé à être éclairées par un ’ gazomètre particulier, elles eu ont obtenu l’autorisation toutes les Ibis qu’elles ne se mettaient point en contravention avec l’ordonnance du 20 août 1824. Il n’y a pas, quelquefois, d= observations à faire sur les appareils d’épuration et de condensation , ainsi que sur le fourneau, dont les conditions étaient satisfaisantes ; mais le gazomètre peut être fort mal ventilé , et présenter l’inconvénient plus grand encore d’être placé immédiatement audessous d’appartements habités. Aux termes de l’ordonnance, son isolement doit être absolu.
Un autre éclairage à gaz , dans des appareils portatifs , s’est établi sous diverses dénominations; le principe éclairant est fourni soit par une huile, soit par un liquide alcoolique. Cette lumière est brillante , et son usage n’a rien d’incommode ou d’insalubre.
Les vases portatifs pour l’éclairage dans lesquels on renferme du gaz à l’état de haute compression, doivent être en cuivre rouge, en tôle ou en tout autre métal fort ductile. On les soumet préalablement à une pression double de celle qu’ils ont à supporter dans l’usage journalier.
§ 4. Mastic et granit bitumineux. — Dans le même temps que les villes adoptaient uu système nouveau d’éclairage , le sol de leurs rues , jusqu’alors d’un parcours si difficile, se couvrait de trottoirs formés d’une couche très dense de hitume. On avait enfin résolu, dan ; quelques grandes cités de province, le problème de la substitution au pavé à pointes aiguës , de surfaces planes et d’une grande solidité. Si de puissants motifs d économie ne permettaient pas le remplacement des cailloux yar de larges pierres cubiques, rien n’ empêchait que les deux côtés des rues ne fussent garnis d’un lit de bitume enfermé dans un rebord en pierre compacte. Etablis ainsi, ces trottoirs étaient peu coûteux et suffisaient aux besoins de la circulation. Quelques essais furent tentés et réussirent ; étendu sur quelques ponts , le bitume s’ épancha le long des rues principales , en même temps qu’il recouvrait la surface d’un grand nombre de terrasses et d’usines. Le centre des places publiques se traiislorma en surface solide , sans aspérité , fort propre, et promptement stchée apres
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les pluies. Contrariés d’abord jiar quelques obstacles , les trottoirs en bitume triompborent; leur établissement se continue aujourd’hui sur tous les points. Désormais , on pourra enfin marcher, dans ces villes, sans exposer le pied au contact continuel de cailloux pointus , mal dissimulés, pendant les temps humides, par la boue épaisse qui quitte si rarement leurs intersticesi Le pavage est une industrie nouvelle , qui a pris , depuis 1840 , une extension considérable; elle appartient aux Conseils de salubrité sous le double rapport de la confection et de l’application du mastic bitumineux. <
On prépare le mastic bitumineux en mélangeant, avec du bitume liquéfié , du calcaire bitumineux réduit en poudre. On ne s’est servi longtemps , pour sa fabrication , que du bitume de Beicbelbronn et de Lobsann ; ce produit coûtait fort cher; il a été remplacé par le goudron des usines du gaz hydrogène. Cette substitution économique a beaucoup répandu les applications de bitume , non-seulement comme moyen hydraulique , mais encore dans les travaux de construction , de pavage, de dallage, et pour la confection des trottoirs.
Quelques fabricants composent leur mastic d’un mélange de quatre-vingi?dix parties de la roche asphaltique de Pyrimont avec huit ou dix parties de goudron minéral d’Ax. On le soumet à l’action d’une forte chaleur pour le dépouiller de l’excès d'huile volatile qu’il tient en dissolution , et lorsqu’il est bien :hquéfié, on le coule dans des moules carrés, qui le façonnent en blocs du poids de 25 kilogrammes. C’est dans ce état que le mastic bitumineux est livré au commerce ; il n’y a i rien dans sa fabrication qui soit insalubre ou même incommode. L odeur est faible , et plutôt agréable que repoussante; il n’y a aucun danger d’incendie. Cependant l’autorisation ne sera accordée qu aux conditions suivantes ; les fabricants s’engageront formellement à n employer que le goudron minéral dans I la confection de leur mastic, et ne se serviront, en aucun cas, du
' bitume de la bouille. Les chaudières pour la fusion de la pous-
' sière de roche asphaltique mêlée au goudron minéral , seront surmontées d’ un chapiteau de la hauteur de 1 2 mètres au moins, qui recueillera la fumée et la disséminera dans l’atmosphère! On ne doit pas confondre le granit bitumineux fabriqué avec
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le goudron de la houille , avec le bitume naturel. De grands inconvénients peuvent accompagner la préjjaration du granit bitumineux ; elle expose à l’incendie et dégage des gaz dont l’odeur est fort désagréable. C’est dans un clos parfaitement isolé et entouré de murailles élevées et épaisses que cette fabrication doit avoir lieu. La distillation du goudron de liouille sera faite à vases clos , procédé qui atténue beaucoup les inconvénients de cette fabrication. Le hangar sous lequel on recueille l’huile de pétrole ou naphte, qui se dégage du goudron pendant la distillation, sera formé par des piliers de pierre surmontés d’une toiture en fer, mode de construction qui écarte tout danger d’incendie. Construites en bois, les usines ont été plusieurs fois dévorées par la flamme. Ces dispositions ne sont pas les seules qu’on doive imposer aux fabriques de mastic avec le goudron de la houille ; leurs ateliers ne doivent point être contigus aux habitations. On conservera le goudron ou bitume liquide dans des bassins clos , et recouverts de 2 décimètres d’eau au moins ; ou amènera les goudrons ou bitume à l’état de pisaphalte, dans des vases distillatoires. Le foyer du fourneau à distillation aura son ouverture à l’extérieur , et ne pourra communiquer avec la partie de l’atelier dans laquelle le réservoir de houille volatile aura été placé. Les chaudières dans lesquelles on mélange le goudron avec les matières terreuses , seront recouvertes d’une botte dont le tirage sera déterminé par une des chaudières de l’établissement ; enfin, on garnira les chaudières d’un eouvercle à bascule avec soupape.
Considéré dans ses procédés d’application au sol de nos rues , le mastic bitumineux ne présente pas des inconvénients bien sensibles. Sa fusion dans de grandes chaudières portatives s’accompagne du dégagement abondant d’une fumée incommode pour quelques personnes , agréable pour d’autres , mais passagère, nullement insalubre, et dont il na pas dès lors a s’occuper. On l’étend par couches minces, et on revêt sa surface d’un lit de petits graviers qui font bientôt corps avec lui ; sa dessication est extrêmement prompte. Une des conditions principales que doit présenter une ville bien tenue, c est la disposition de la voie ^Hiblique eu une surface solide , sèche
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et parfaitement unie. 11 faut pouvoir y circuler, non-seulement sansèti’e heurté à ehaque pas par un obstaele, mais encore avec Ij facilité et agrément; avantages qu’on ne saurait contester aux l{ trottoirs en bitume.
1 §0. BeCTIFICATIOW DES HUILES ESSENTIELLES ET DES AL-
i cooLS. — Soumis à la distillation, le goudron de houille donne
i pour produit une huile volatile, employée dans les arts pour la préparation de divers vernis, et pour celle d’un alcool carboné, employé comme éclairage.
La rectification des huiles provenant de la distillation des
I goudrons , et celle des huiles de schiste et de pétrole pour la préparation de l’ huile dite gaz astral , appartiennent à la j deuxième classe des établissements dits incommodes et insalubres. Il y a lieu à autoriser la rectification des huiles de goudron , de pétrole et de schiste , et leur alcoolisation par des matières amilacées , pour la préparation de l’huile dite gaz astral , mais aux conditions suivantes : le nombre des appareils distillatoires destinés à la rectification des huiles de goudron , de pétrole et de scliiste , ne pourra excéder , à moins de noui velle autorisation, un certain nombre d’alambics, dont la capa- ) cité sera déterminée ; aucune limitation ne sera imposée aux appareils d’alcoolisation ; un mur de clôture de 8 mètres de I hauteur au-dessus du sol , sera construit à 7 mètres environ I de distance de l’atelier de distillation, de telle sorte que les 1 ateliers soient isolés ; toute ouverture de fenêtre est interdite 1 dans l’atelier au-dessus du rez-de-chaussée; il n’est pas permis 1 de faire dans l’établissement toute première distillation de gou- I drou, et l’autorisation est expressément limitée à la rectifi- I cation d’ huiles précédemment obtenues , dans d’autres lieux, j pai la distillation des goudrons de houille , de schistes et i autres goudrons ; enfin, les distillations auront toujours lieu i à vases clos , et leurs produits gazeux auront , pour unique I issue, des serpentins immergés dans l’eau froide.
S 6. DÉUOCHAGE et DÉCAPAGE. FABRIQUES DE FAUSSE BI.TOU-
I terie. — L opération du dérochage a pour objet le nettoiement delà surface de quelques métaux, et surtout du cuivre, au I*' moyen de leur immersion dans l’acide nitrique ou sulfurique;
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on lave ensuite, et le cuivre délivré, soit de l’enduit grais- ■ seux qui peut s’y trouver, soit du sable que le moule a pu y laisser, a retrouvé sa couleur et son éclat. Au moment de son immersion dans l’acide , on remarque une effervescence qui s’accompagne d’un dégagement assez abondant de gaz nitreux. Cette opération est répétée plusieurs fois dans la journée , et elle dure, chaque fois , douze ou quinze minutes et même davantage. Ce qu’on nomme décapage est un procédé analogue. On enlève les couches d’oxyde dont le cuivre est recouvert, en le faisant tremper dans du vinaigre ou dans l’acide , soit sulfurique , soit bydrochlorique. Il y a , dans toutes les grandes villes, des ateliers de dérocheurs, qui sont pour le voisinage un sujet de plaintes incessantes. L’odeur qui s’en dégage est fort désagréable; ce n’est point tout, les ouvriers jettent quelquefois sur la voie publique dés eaux cuivrées très fétides. Le moyen de faire cesser ces inconvénients est fort simple : au lieu de répandre les vapeurs nitreuses dans l’air, les dérocheurs n’ont qu’à les absorber avec un peu de chaux.
Saisis de l’appréciation de plusieurs réclamations élevées contre des ateliers de dérochage , les Conseils de salubrité ont imposé aux ouvriers des conditions qui donnaient satisfaction aux parties plaignantes sans nuire à l’industrie. On exigera que le fourneau soit chauffé avec du coke et surmonté d’un vaste manteau garni de rideaux en cuir ou eu coutil, tombant jusque sur le sol. Il faut, en outre, que les vapeurs des creusets soient transmises par une gaine dans la cheminée. Quant au dérochage, on demandera l’établissement d’un fourneau d appel dans la cheminée sous laquelle on le pratiquait, et on imposera l’obligation de maintenir constamment fermée la croisée de la fenêtre de l’atelier, qui s’ouvrira sur une cour ou sur uu passage , ainsi que celle de transporter les eaux cuivrées dans des
vases hermétiquement fermés.
Le lavage, à grande eau, des pièces de cuivre dérochées se fait très fréquemment sur les bords de 1 une de nos rivièies , et n’a aucun inconvénient.
SULFATE DE FEE
§ 7. Sulfate de fer (couperose). — On fabrique le suliate de fer par divers procédés; le plus ordinaire consiste à traiter des rognures de tôle par l’acide sulfurique; le fer est oxydé par l’oxygène de l’eau, et il se dégage de l’hydrogène. C’est en gros cristaux, d’un vert foncé, qu’on trouve le sulfate de protoxyde de fer du commerce. La fabrication des sulfates de fer et de zinc, loi’squ’ou forme ces sels de toutes pièces avec l’acide sulfurique et les substances métalliques , ne donne lieu qu’à un dégagement assez faible d’une odeur désagréable ; il n’y a point en elle d’émanations qui soient de nature à compromettre la végétation. C’est ce qui a paru évident aux Conseils de salubrité lorsqu’ils ont eu à examiner certaines- fabriques de couperose qui étaient accusées de cet inconvénient. Arbres , baies et plantes potagères prospéraient auprès de l’ usine , malgré les assertions de quelques voisins, qu’incommodaient bien moins le sulfate de fer que le noir d’os préparé dans les mêmes ateliers. 11 y a cependant quelques précautions à prendre dans un intérêt de salubrité ; on n’accordera d’autorisation définitive qu’à la condition de recueillir les vapeurs au moyen d’un chapiteau placé sur les baquets , et surmonté d’un tuyau dont l’extrémité s’ouvrira dans une cheminée élevée de 10 mètres au-dessus du toit ; de plus , le mur d’enceinte devra être exhaussé jusqu’à la hauleur du toit de la maison voisine.
Quelques industriels opéraient ainsi ; ils versaient, dans trois tonneaux en bois remplis de vieux fer , l’acide sulfurique étendu d’eau; une fermentation vive s’établissait à l’instant et s’accompagnait d’un dégagement abondant de gaz hydrogène carboné, ainsi que d’une buée à odeur empyreumatique. L’atelier dans lequel les ouvriers travaillaient était clos, mais peu élevé et à cintre écrasé; il n’y avait qu’une petite cheminée, sans aucun moyeu d’appel de l’air et de la fumée. On leur prescrivit 1 obligation d élever leur cheminée à la hauteur de 1 0 mètres ; ils la munirent d’un fourneau d’appel, et environnèrent tout 1 atelier d’un mur d’enceinte, sans jours sur la voie publique. D’autres avaient sollicité l’autorisation d’établir un affinage et un atelier pour la fabrication des sulfates de fer , de cuivre et de zinc; ils l’obtinrent à la condition, quant à l’affinage, de placer un fourneau d’appel sous le manteau d’une cheminée
exhaussée de 10 mètres au-dessus du toit de la maison la plus ' voisine, et, quant aux sulfates, d’envelopper la cuve à dissolution du fer par l’acide sulfurique , d’un chapeau conique en tôle, surmonté d’un long tube pour l’émission du gaz, dont la combustion devait être permanente.
Peu de fabrications de produits chimiques ont moins d’inconvénients que celle des sulfates de cuivre, de zinc et de fer.
§ 8. Fonderies. — Le minerai de fer, extrait de la mine , est transformé en fonte dans les hauts-fourneaux ; cette fonte est convertie par le fondeur, dans des fourneaux d’espèces diverses , soit en fer, soit en acier. On la traite tantôt avec la houille, tantôt avec du charbon de bois ; dans le premier cas , elle n’est point en contact immédiat avec le combustible , qui , même à l’état de coke, rendrait le fer sulfuré. C’est à l’aide d’une forte température et d’une flamme vive, produite par la combustion de la bouille, qu’on brûle, à l’état d’oxyde, le carbone, dont la présence distingue la fonte du fer doux. Une fonderie au fourneau, au creuset ou à la Wilkinson, produit une fumée épaisse , qui l’est davantage encore, et a, déplus, une action nuisible, lorsqu’elle est dégagée, dans les fonderies en grand . par les fourneaux à réverbère , surtout par ceux où on traite le plomb , le zinc, le cuivre, etc. Depuis l’extrême multiplication de l’emploi de la fonte, on a presque entièrement abandonné la fonte au creuset pour le fourneau à la A4 ilkinson , et on ne se sert du fourneau à réverbère que pour couler de très grandes pièces. A l’inconvénient de la fumée , qui a fait ranger les fonderies dans la seconde classe des établissements incommodes et insalubres , il faut ajouter celui du bruit continuel des marteaux dans l’usine ; mais , là , doivent s’arrêter les reproches qu’on est en droit d’adresser aux fonderies. On a accusé les éndanations qui s’en dégagent d’une action délétère sur la santé de l' homme et sur la végétation ; elles faisaient périr les arbres, disait-on, détruisaient les récoltes et portaient une atteinte fâcheuse à la qualité des vins. Ces plaintes , quelquefois vivement exprimées , n’ont ni fondement , ni prétexte, et ne peuvent être discutées sérieusement. Le bruit des maitcaiix , dans des usines ordinairement isolées des habitations, est assez peu sensible ; ce genre d’incommodité , d’ailleurs, est rarement
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susceptible d’être pris en considération : on tolère au sein des villes des forgerons, des poêliers, des ferblantiers, des chaudronniers, dont l’industrie est fort bruyante. La fumée qui s’échappe d’un fourneau ne conserve pas sa compacité au-delà de 1 00 à 120 mètres; transportée dans l’atmosphère à une grande hauteur par un haut tuyau, elle se dissémine et disparaît.
En 1 840, MM. Pètreet Duclion, fondeurs à Lyon, substituèrent à leurs fourneaux à réverbère des fourneaux à la Wilkinson , dans lesquels la ventilation était opérée par une machine à vapeur de la force de quatre chevaux. Cette innovation souleva une opposition violente de la part des voisins de l’usine ; ils se plaignirent du bruit, delà fumée, et du danger d’incendie auquel les exposait le dégagement incessant de flammèches par l’orifice supérieur de la cheminée , et du tremblement ou mouvement oscillatoire qu’éprouvait la maison la plus rapprochée (la maison Couvert), pendant toute la durée de l’action de la machine à vapeur et du ventilateur. Ces plaintes étaient fondées. Située dans la rue d’Auvergne et entourée de maisons considérables , la fon- 1 derie de MM. Pètre et Duchon ne présentait pas les conditions j d’isolement des ateliers de M. Eichard , à la Mulatière; il n’v I avait pas insalubrité , mais l’incommodité était portée à un haut I degré. flIM. Pètre et Duchon ne mettaient le feu à leurs fourj neaux que deux ou trois fois par semaine , et chaque fois l’opéi ration ne durait que depuis quatre heures jusqu’à sept heures j du soir. Considérés en eux-mêmes , les fourneaux à la Wilkin- I son étaient une innovation heureuse et infiniment utile à l’indusi trie ; on les tolérait non-seulement dans des usines aux Broj teaux , mais dans la rue d’Auvergne elle-même. Si ou ne pouvait j exiger leur suppression , rien n’était plus facile que d’éloigner des maisons voisines , et de placer au centre des ateliers , la : machine à vapeur et l’appareil à ventilation. 11 n’y avait pas ; plus d obstacle à porter jusqu’à la hauteur de 10 mètres au- I dessus de la toiture, l’élévation de la cheminée; enfin, pour faire cesser tout danger d’incendie , on pouvait garnir l’orifice supérieur de la cheminée d’une grille à mailles serrées , et l’in- ' térieur de la gaine de trois grilles horizontales , séparées Tune I de l’autre par un intervalle de 2 mètres. Eestait le dégage- I ment abondant de la fumée : on le faisait cesser par la suhMi-
Lution du coke à la houille. Toutes ces conditions furent iinpo- J sées h MM. Pètre et Duchon. I
§ 9. Tanneurs et Corroyeurs. — La peau du cheval, du |j bœuf , de la chèvre et du mouton sert à de nombreux usages , lî dont les principaux sont la sellerie et la chaussure ; c’est, un ;i objet de consommation de première nécessité. Employée à l’état j frais, elle n’aurait aucune durée, son tissu se laisserait pénétrer 1 facilement par un liquide, et la putréfaction l’aurait bientôt | détruite. Il faut donc lui faire subir une préparation pour lui ôter ces défauts et lui donner les qualités quelle n’a pas. \ Considérée chimiquement , la peau est composée en très grande partie de gélatine , qui , mise en contact avec le tanniu , ^ devient un tissu résistant, très peu perméable aux liquides, et î imputrescible. Il faut parvenir cà produire cette combinaison ; du tan avec la matière gélatineuse sans qu’il y ait altération i de la peau ; tel est le problème à résoudre dans l’opération du j tannage , dont le but est de faire pénétrer intimement le tannin | dans toute l’épaisseur du tissu cutané. Préparée ainsi , la peau ' des animaux est travaillée par le corroyeur , qui la soumet à j diverses manipulations pour d’assouplir , l’unir et la rendre i propre à ses divers usages : le maroquinier lui donne une grande 1| finesse et la teint des couleurs les plus brillantes. l
On tanne les peaux de cheval, de bœuf, de vache, de veau , de mouton et de chèvre ; chacune a son emploi spécial ; celle . du corps d’un même animal n’a pas, dans toutes ses parties , la i même épaisseur, et ne convient pas pour le même emploi. C’est de l’écarrisseur et du boucher que le tanneur reçoit les peaux i fraîches , encore couvertes du poil et de parcelles de chair. Pour les en dépouiller et les faire gonfler, il les fait macérer pendant quinze jours ou trois semaines , selon la saison , dans une bouillie de chaux ; l’action de<la vapeur ou d’un courant d’eau tiède est un procédé plus prompt : cette partie de l’opéraüon est ce qu’on appelle le travail en tripe ouïe travail de rivière. On extrait ensuite l'eau dont les peaux sont imbibées , soit avec un couteau d’une forme particulière , soit avec une pi-esse; puis on les étend dans de vastes cuves en bois enfouies dans le sol; on les recouvre l’ime après Vautre de coucbcs alternatives
CHANDELLES
I d écorce de cliône sécliéc et broyée qu’on nomme tau, et on remplit les fosses d’eau. Il faut une année pour que la -combinaison du tannin avec la gélatine de la peau soit complète ; pendant ce temps, on renouA^elle trois fois les couches de tan. Divers procédés, ceux de Vauquelin entre autres, abrègent beaucoup l’opération du tannage.
! Le corroyeur fait préalablement macérer les peaux fraîches , c’est-à-rdire à l’état de cuir vert, dans une eau' de rivière, pendant qnarante-buit heures en été, et trois ou quatre jours en hiver ; il se sert d’un bateau-lavoir pour cette première opération, qui s’accomplit sans qu’il y ait dégagement d’aucune odeur désagréable. Il éteud sur un chevalet les cuirs ramollis, et enlève avec un couteau les poils et l’épiderme ,• après ces travaux préliminaires, il transporte les cuirs dans ses ateliers , ■pour les soumettre à l’opération de l’alunage et du suifage ; d’alunage consiste à faire tremper les peaux dans une eau qui -client en dissolution de l’alun et du sel de cuisine, et qu’on a fait chauffer. On étend les peaux dans des baquets remplis de cette eau alunée , et on les foule sous les pieds une ou deux fois par semaine, pendant une journée entière. Cette eau n’est point renouvelée 5 on l’allonge lorsque sa quantité a diminué, et on y fait dissoudre de nouveaux sels lorsqu’elle s’est afl’aiblie. Elle est conservée d’une opération à l’autre ; et, si elle n’est pas renfermée dans des vases clos , elle exhale une odeur fort désagréable, fournie par les matières organiques putréfiées qu elle tient eu dissolution. La vapeur qui s en dégage au moment où on la fait chauffer n’est pas moins fétide. Ainsi alunés ou habillés, terme d’atelier , les cuirs sont étendus et exposés à 1 action de 1 air , qui les dessecbe j puis un ouvrier les assouplit avec un cylindre. Transportés du grenier d’étendage dans l’atelier , ils sont enduits, sur chacune de leurs deux faces, d’une couche de suif chaud, qui est renouvelée plu- I sieurs fois, ou d’un mélange d’huile de poisson et de potasse ;
I c est l’opération du suifage. L’indication des autres manipulations ' aurait peu d’intérêt.
On voit, d’après cet exposé sommaire des procédés du tannage et du corroyage , à quelles plaintes ils peuvent dopner lieu. Toutes ont pour objet les émanations fétides de l’atelier ,
qui ne sauraient être évitées d’une manière complète ; mais cette incommodité est rarement assez grande pour qu’il y ait lieu à faire cesser les travaux.
§ 10. Chandelles, Bougies stéariques. — Les fabriques de chandelles et de bougies stéariques ont été le sujet de nombreux rapports des Conseils de salubrité; elles n’out rien d’insalubre , mais l’odeur fade et nauséabonde qui s’en dégage rend leur voisinage extrêmement désagréable : elles exposent en outre au danger de l’incendie. On ne doit permettre l’établissement des fondoirs que dans les communes rurales; on ne saurait les tolérer dans l’intérieur de la ville. C’est, comme on sait, avec la graisse du mouton ou suif que les chandelles sont faites ; on les fabrique de deux manières différentes, selon que l’on veut avoir des chandelles moulées ou à la baguette. Si on emploie le premier procédé , on coule le suif fondu et chaud dans des moules en fer-blanc ou en verre, autour des mèches, qui sont suspendues à une petite tringle. Si on fait usage du second , on passe plusieurs fois dans un bain de suif les mèches qu’on a fixées à une baguette ; puis on les plonge dans un bain de suif que renferme une caisse en bois. De nouvelles immersions les portent h la grosseur qu’on désire ; il ne reste plus qu’à leur donner une longueur égale. Ces opérations diverses sont accompagnées du dégagement d’émanations assez désagréables. Si l’atelier est voisin d un lieu habité, d une me ou d’une promenade, on n’accordera d’autorisation que sous la condition de l’entourer d’un mur d’enceinte de 8 à 10 mètres d’élévation , sans aucun jour du côté de la promenade ou de la rue. Au reste, pourvu que le local soit convenable, la fabrication des chandelles ne présente ni danger , ni inconvénients graves.
La confection des bougies avec les acides gras de la graisse de bœuf (bougies de l’Etoile, du Soleil , stéariques , etc. > s’accompagne de très peu d’incommodité; ou sait sur quels principes elle est fondée. On soumet d’abord la graisse a l’action de la chaux vive, qui transforme en acides gras ses deux principaux éléments, la stéarine et l’oléine. Cette operation première se fait à vases clos. La saponilication , celle qui suc
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cède, a pour objet la décomposition , au moyen de l’acide hydroclilorique ou de l’acide sulfurique, du stéarate et de l’oléate de chaux, sels formés par l’action delà chaux sur la graisse. On sépare l’acide muriatique de l’acide oléique ; puis on isole, au moyen delà presse hydraulique, l’acide stéarique solide, destiné à devenir bougie, de l’acide oléique liquide, qu’on recueille pour le faire servir à la préparation de savon à base de soude. Le moulage de la bougie se fait au bain-marie , et ne donne lieu qu’au dégagement , peu désagréable , d’une légère odeur de cire. On voit que cette fabrication n’a rien qui soit incommode ou insalubre. Il peut j avoir lieu cà imposer à la fabrique l’obligation de saturer tous les résidus avec de la chaux , de renfermer ces matières dans un tonneau couvert , et de les exporter hors de l’atelier , au moins une fois par semaine.
§11. Chapellerie. — Plusieurs des opérations qui se pratiquent dans l’art de la chapellerie, sont fort incommodes pour les habitations du voisinage. Une poussière noire et abondante se dégage par le battage après la teinture du feutre; des buées d’une odeur désagréable s’élèvent continuellement des cuves , s’échappent parles croisées, et répandent au loin une vapeur épaisse et fade. Ces inconvénients ont fait ranger les fabriques de chapeaux dans la seconde classe des établissements incommodes ou insalubres; ils sont assez grands pour que les Conseils de salubrité ne tolèrent pas les foules de chapeliers dans une rue très fréquentée. Une ordonnance de police du 1 2 juillet 1818 veut que ces foules, à Paris, soient placées au rez-de-chaussée et dans le fond des cours; elle défend, en outre, de prêter ou de louer des foules à des ouvriers ou à des fabricants non pourvus de patente, et prescrit aux chapeliers d’appliquer, au moyen d’un fer chaud, leurs noms , en toutes lettres, dans l’intérieur des chapeaux qu ils fabriquent. Les ateliers de chapellerie donnent lieu à des plaintes vives et fondées , lorsqu’ils envoient une masse considérable de vapeurs désagréables aux nombreuses fenêtres du voisinage. Ces inconvénients cessent si les buées sont recueillies dans une haute cheminée , qui les a portées au-dessus du toit des maisons les plus élevées des
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alentours. Un peu de vapeur peut s’échapper encore par la porte, mais elle est en quantité trop minime pour qu’il y ait eu lieu à s’en occuper.
Les établissements de troisième classe sont ceux qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais que la police doit cependant surveiller. A cette catégorie appartiennent les fours à cbaux ou à plâtre et les tuileries qui ne travaillent pas plus d’un mois dans l’année, les fours à briqueterie et à poterie , les fabriques de gélatine , les fonderies au creuset , les fonderies de cuivre, les ateliers de teinturiers, les fabriques de fourchettes de parapluies , les buanderies, etc. Ils ne peuvent jamais être insalubres, et leur incommodité ne saurait jamais être portée au point de devenir pour eux un motif d’exclusion; d’après cette considération, nous ne ferons d’aucun des arts industriels qui ^ appartiennent à la troisième classe le sujet d’un examen particulier. L’indication de quelques précautions pour écarter la fumée ou prévenir le dégagement d’odeurs désagréables , suffit pour désarmer les oppositions ou les rendre sans objet.
DE LA POLICE DES ALIMENTS ET DES BOISSONS
§ 1. Falsification des aliments. — La police des aliments et des boissons est un des premiers devoirs d’une administration municipale; beaucoup de considérations exigent qu’une surveillance attentive soit faite dans les marchés , chez les épiciers , les marchands de farine , les cabaretiers et autres marchands de vins, etc. C’est sur les objets les plus nécessaires à la vie que la mauvaise foi s’exerce avec le plus de ténacité ; elle les altère et les corrompt de mille manières , et souvent avec tant d’art, qu’il est difficile de reconnaître le
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mélange. On fabrique du vin clans lequel n’entre pas une graine de raisin, et du lait fait avec de l’eau , de la farine et un peu de miel. Placé entre son intérêt particulier et celui de la santé publique, un marchand de farines avariées n’hésite pas; il les livre sans le moindre scrupule à la conosramation d’une grande ville , et ne prend aucun souci des maladies que peut causer l’usage d’un pain indigeste ou insalubre. Un confiseur veut donner un aspect agréable aux bonbons qu’il fabrique , il les colore avec des substances minérales qui sont des poisons plus ou moins violents. Un charcutier prépare ses jambons et ses saucissons d’une façon telle, qu’une viande saine et nourrissante
devient une matière irritante et provoque des inflammations graves et peut-être mortelles. Des bouchers vendent la chair indigeste de veaux trop jeunes , celle de vaches phthisiques, ou ceUe d’animaux morts de maladies contagieuses. On apporte dans nos marchés des champignons de nature vénéneuse , des fruits verts ou gcàtés, des poissons à moitié corrompus; l’épicier nous vend du sucre qui n’est pas du sucre, ou des cornichons qu’il a teints d’un beau vert avec des sels de cuivre. On a vu des accidents causés par la combustion de bougies stéariques dont les mèches étaient préparées avec de l’arsenic , et il n’est peut-être pas une seule substance alimentaire , une seule boisson , qu’une fraude criminelle ne puisse transformer en un principe de mort.
Ces falsifications sont infiniment plus communes à Paris qu’en province; les industriels de département n’en savent pas autant que ceux de la capitale, ou, ce qui est plus exact peut-être ils n ont pas autant d’occasipns d’exercer cette coupable science L art de fabriquer les vins de toutes pièces , avec ou sans raisins trouve peu d’applications dans les pays de vignobles dont les produits sont abondants et à bon marché; là, un marchand se borne à mélanger les vins légers avec les vins épais et alcooliques du Midi , ou à augmenter leur quantité avec de l’eau On ne sait pas falsifier le beurre, en province, avec la fécule de pomme de terre, la farine de blé noir ou le suif. Les lai leresde Marseille, de Bordeaux, de Lyon ou de Bouen, enendent parfaitement l’art facile de mettre beaucoup d’eau dans leur lait, mais elles ne sauraient pas donner la consistance de
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la crème ù ce mélange aqueux , avec de la cassoiinade , la farine, des jaunes d’œufs ou la gélatine, et le teindre d’une belle couleur avec du safran, des Heurs de souci , le jus de réo'iissc ou le suc de carotte. Les boulangers des départements ont fabriqué plusieurs fois leur pâte avec des farines fermentées; mais ils ne cherchent point à rendre le pain plus lilanc et moins compact par l’addition d’une certaine quantité de sulfate acide d’alumine et de; potasse , et cà remplacer la farine par la poussière blanche et tenue d’une pierre calcaire. Paris peut envoyer en province du sucre dans lequel la glucose (sucre de pomme de terre) entre pour moitié , ou du chocolat préparé , sans cacao , avec du sucre, de la farine et du suif; mais du moins ces mélanges ne sont point fabriqués dans les départements. Le débit des vins, du lait et des substances alimentaires, en général, y présente beaucoup plus de garanties qu’à
Paris.
§2. Lait. — Le premier des aliments , le plus salutaire et celui qui demande le moins de travail à l’estomac ponr être digéré , c’est le lait; aucun n’est plus réparateur, et ne s’assimüe mieux à l’organisme hnmain , à tontes les époques de la xie. 11 est un objet de première nécessité dans les grandes villes , et est devenu une branche de commerce qui n’est point sans importance.
Le bon lait se reconnaît aux caractères suivants : il est d un beau blanc, dense, d’une odeur et d’une saveur agréable; il bout sans cailler, et conserve, après l’ébullition, son odenr, son cToût et sa blancheur. On n’aperçoit dans ce lait ni grumeaux, ni mucosités; ses molécules sont mobiles; enfin rammoniaque
au lieu d’augmenter sa consistance, diminue, son opacité et le
rend plus fluide.
Il est très souvent falsifié. Une de ses altérations les plus communes c’est son mélange avec une quantité d’eau plus ou moins considérable, et qui souvent, à Paris . ..-est pas neuf dixièmes. Barruel a fait remarquer que le nombie des co sommaleurs du café au lait s'est accru dans une proportion énorme, tandis que celui des vaches laitières a peu varie : c est donc de l’eau qui représente la quantité de lait supplcmeiitaiie.
DU LAIT
Quoique les laitières de province ne soient pas scrupuleuses , elles sont loin , cependant, d’allonger autant leur lait que celle de Paris j ou boit , à Lyon , beaucoup plus du véritable lait de vache qu’on ne fait dans la capitale ; c’était l’opinion de Grognier, qui a écrit un mémoire sur la consommation de ce précieux liquide dans trois des plus grandes cités de PEurope. Coupé avec une grande quantité d’eau, le lait perd presque en totalité ses bonnes qualités constitutives, mais du moins il ne saurait nuire à la sauté.
Les falsifications du lait sont nombreuses ; ou mêle à ce liquide de la fécule ou diverses espèces de farines ; on y ajoute du bi-carbonate de potasse et de soude pour empêcher qu’il ne se coagule spontanément ou pendant l’ébullition; on le colore avec une émulsion d’amandes ou de cbeuevis , et il est même possible de le fabriquer de toutes pièces. Avec une émulsion d’amandes coûtant un franc , on peut donner une apparence laiteuse à trente pintes d’eau ; l’addition d’un peu de cassonnade donne un goût sucré au liquide. D’autres falsifications sont faites avec du blanc d’œuf ou avec des gommes arabique et adragant. On fabriqué une sorte de lait en délayant dans de l’eau un peu de cervelle de mouton , de veau , de bœuf ou de cheval. M. Quévenne a publié un très bon travail expérimental sur ces falsifications ; il a fait remarquer avec raison qu’elles sont beaucoup moins communes qu’on ne pense. Quelques-unes même peuvent etre considérées comme impossibles ; le mélange a un goût désagréable et des qualités telles , qu’il serait bien difficile de le vendre ou de le boire. A Paris , comme autre part, la seule falsification qui soit d’une pratique générale , se fait avec de l’eau.
Quelles sont les qualités du lait qui provient de vaches malades ? Sont-elles de nature à compromettre la santé? cette question a été décidée par un très grand nombre d’observations. Beaucoup de vaches laitières sont phthisiques , et même cà un degré avancé : le lait d’un de ces animaux contenait sept fois plus de phosphate de chaux que celui d’une vache saine ; fine différait d un autre, à 1 extérieur, que par quelques grumeaux qu’il tenait en suspension , mais M. Donné y aperçut l)eaucoup de globules purulents. Une épizootie de cocotc (mala-
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die aphteuse) avait sévi sur les vaches laitières ; la Commission de l’Institut chargée de l’examen du lait iourni par les vaches malades , reconnut dans le liquide des globules agglomérés , des globules muciformes, d’autres muqueux, et d’autres de nature purulente. L’ammoniaque donnait de la viscosité à ce lait malade. Cependant, au témoignage de la Commission de l’Institut et de M. Huzard, l’usage du lait des vaches affectées de la cocote n’a donné lieu à aucun inconvénient prouvé ; il est constant que celui des vaches phthisiques est inoffensif 5 on ne peut, au reste, presque jamais savoir d’où provient le lait qu’on apporte dans nos marchés.
Déposé pur dans des vases, même les plus convenables, maintenu dans une température quelconque , préservé de toute agitation , et devenu l’objet de l’attention la plus scrupuleuse , le lait, quelle que soit la femelle qui l’ait fourni et dans quelque condition qu’elle ait été placée, ne tarde pas à se décomposer. Quelques minutes après sa sortie des glandes mammaires , il perd un gaz odorant plus animalisé que le fluide dont il s exhale ; aussi n’y a-t-il pas identité , sous le rapport physiologique comme sous le rapport médical , entre le lait pris dans l’étable auprès de l’animal et celui qui a été trait depuis un temps même fort court. Cette différence est bien plus grande si ce liquide a été tiré la veille, et s’il a été agité pendant un transport de deux ou trois lieues. Une union très faible et pour ainsi dire momentanée, maintient en contact ses éléments ; elle cesse sans qu’il soit besoin d’aucune influence extérieure. Deux couches distinctes ne tardent pas à s’établir : la supérieure, plus légère , est aussi plus épaisse et plus onctueuse , c est la crème ; la seconde , quoique plus dense et moins visqueuse , c’est le lait écrémé. Bien n’est plus rare dans les grandes villes que la creme véritable ; elle est remplacée par du lait dont la couche supérieure a été préalablement enlevée.
On a proposé plusieurs moyens pour découvrir la fraude et apprécier la pureté du lait. La quantité de caséum ou de caille , bien égoutté et comprimé, fournit un élément de comparaison précieux; on coagule préalablement du lait chaud avec que ijues gouttes de vinaigre. Trois cents grammes de lait, fournissent trente grammes de caillé ou fl'omage , c est-a ire un
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dixième; cette proportion décroît selon la quantité d’eau qui a été ajoutée. Cette analyse comparative n’est point d’un usage commode ; il faut un procédé plus prompt et d’un emploi plus facile : on a imaginé divers instruments pour obtenir ce résultat; les plus connus sont le lactomètre , le galactomètre et le lactocospe. Leur manière d’opérer est fondée sur le poids relatif de la crème et du lait. La densité moyenne du lait , à la température de quinze degrés , est de 1 ,032, celle de la crème de 1,000; plongé dans le liquide, un aréomètre marquera un point au-dessus ou au-dessous de 1,032, selon que le lait sera pauvre en crème ou aura été étendu d’eau.
Le lactomètre est un tube divisé en cent parties, et qu’on remplit de lait jusqu’au zéro de l’écbelle graduée. Après un certain nombre d’ heures de repos dans un lieu frais ( douze heures en été, et quinze en hiver ), la crème monte dans le tube et s’arrête à un point déterminé, qui est la mesure de son épaisseur. Or , la quantité de crème exprime la qualité du lait ; une couche épaisse de huit centièmes à huit eentièmes et demi , annonce que le lait est pur; moins elle a de hauteur, plus il y a d’eau daus le liquide animal. Si elle a cinq centièmes seulement d’épaisseur , le lait contient la moitié d’eau. On apprécie la densité du lait au moyen du galactomètre , instrument analogue au pèse-liqueurs. Un point coloré en jaune sur le galactomètre, et en jaune et en vert sur l’éehelle graduée , est le niveau sur lequel l’instrument se fixe lorsque le lait est pur. S’il y a eu addition d’eau , le galactomètre s’enfoncera d’un nombre de degrés proportionnel à la quantité d’eau ajoutée ; il apprend encore si le lait a été écrémé. Cet instrument n’a pas cependant une exactitude rigoureuse ; ses résultats peuvent être modifiés par plusieurs circonstances , dont les plus ordinaires sont la santé de la vache , le temps qui s’est écoulé depuis le vêlage , la manière dont l’animal est nourri , etc. Modifié par MM. Chevalier et Dinoeourt , le galactomètre a plus de précision et permet de reconnaître le lait pur, le lait écrémé et le lait étendu d eau. M. Donné a voulu faire beaucoup mieux : son lactoscope a été annoncé comme un instrument fort exact , au moyen duquel chaque consommateur pouvait déterminer la proportion relative de la crème , les falsifications du lait et le
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degré de sa propriété nutritive. Le lait est formé de globules arrondis et parfaitement distincts ; il leur doit sa couleur blanche et ses bonnes qualités , et il est d’autant plus opaque que le nombre des globules est plus considérable. Le lactoscospe donne la mesure de cette opacité; c’est une sorte de lorgnette qui reçoit entre deux verres une couche lactée plus ou moins diaphane , qu’on examine devant la flamme d’une bougie. Quand ' on n’aperçoit plus la lumière , une petite flèche fixée à la lunette s’arrête sur un point de l’échelle graduée qui donne la proportion de la crème. Quoique supérieur aux autres galacto-’i mètres, le lactoscope ne paraît pas avoir cependant une précision absolue.
Les laitières ont été troublées, par une ordonnance de police , dans leur ancienne habitude d’allonger le lait d’ une quantité notable d’eau. Un agent municipal soumet leur marchandise à l’appréciation du galactomètre , et fait répandre sur la voie publique le lait reconnu de mauvaise qualité. Désirée depuis longtemps et parfaitement motivée , cette mesure aurait produit , sans doute, de fort bons résultats , si on pouvait compter sur la parfaite exactitude du galactomètre; malheureusement , nous l’avons dit, il n’en est rien. Du lait très pauvre en crème marque à l’aréomètre le même nombre de degrés qu’un lait excellent : trait le matin, et riche de toute sa crème, le lait a une densité inférieure à celle que l’ordonnance de police a déclarée type normal. La soustraction de la crème augmente cette densité, qui peut être facilement rétablie par l’addition d’une certaine quantité d’eau; c’est donc le bon lait, le lait chaud , que les agents de l’Autorité municipale font répandre, quelquefois , sur la voie publique. Kien n’est absolu dans les qualités du lait chez une même vache; elles varient d’un jour a l’autre et dans des proportions considérables. Nous n’avons que deux observations à présenter sur les discussions auxquelles l’usage officiel du galactomètre a donné lieu ; l’une, c’est que ce procédé, très rationnel en théorie, ne donne point, dans la pratique, de résultat absolu ; l’autre, c’est qu une bonne ordonnance de police , même pour les objets les plus simples , est chose très diflicile à faire.
VIAJNBES.
Le beurre peut éprouver diverses altérations dont quelquesuues sont spontanées ; trop vieux , il rancit , devient âcre et ne conserve plus ses bonnes qualités. Il ne faut pas le garder dans des vases de plomb ou de cuivre. On apporte quelquefois sur les marchés publics du beurre ainsi avarié , qu’on a entouré d’une couche mince d’un beurre d’une espèce supérieure; d’autres fois on a augmenté son poids en le mélangeant avec du suif ou des pommes de terre broyées. Quand il est pâle et de .mauvaise qualité , on lui donne une belle apparence et une magnifique muance jaune avec le safran , le curcuma , la carotte , ou le suc des renoncules. Cette falsification le rend indigeste et insalubre.
§ 3. Viandes. — Depuis que les abattoms publics ont été construits , la qualité des viandes qui sont livrées à la consommation a présenté beaucoup plus de garanties. Avant cette époque , elle donnait lieu quelquefois à des plaintes fondées. Une viande de bonne qualité n’a point d’odeur ; elle est ferme sans être dure ; sa surface a une belle couleur rouge clair , et on y voit des flocons de graisse sans traces de mucosités. Les. bestiaux bons pour être abattus ont l’œil vif et la peau saine, sans pustules ou lésion pathologique quelconque; leur démarche est aisée , ils ruminent bien ; la gueule , les narines et les oreilles sont chaudes. On sait, au reste , que la viande est plus ou moins fine, selon les différentes parties du corps de l’animal. On reconnaît celle qui est de mauvaise qualité à des " caractères qui ne trompent guère , l’odeur , l’aspect extérieur, son peu de consistance et sa couleur suspecte. La chair des bestiaux trop vieux est dure , coriace , difiîcile à digérer , et trop chargée de fibrine; celle des animaux trop jeunes est visqueuse et mucilagineuse ; elle contient trop de gélatine ; elle n est pas assez animalisée , et manque de fibrine et d’osmazone dans des proportions convenables. Cette viande est fade , sans saveur , indigeste et laxative ; on ne peut la manger bouillie. La viande trop faite éprouve un commencement de putréfaction. J. -P. Frank a précisé ainsi la durée du temps pendant lequel on peut la conserver : chair de bœuf et de porc, trois jours en été , six en hiver ; de mouton , deux jours en été
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trois en hiver; de veau et d’agneau, deux jours en été, quatre . en hiver. Ces chiffres n’ont rien d’absolu, et beaucoup de circonstances atmosphériques peuvent les infirmer.
Grognier a écrit un mémoire sur l’usage alimentaire de la chair de veaux trop jeunes , dont les principales considérations méritent d’être reproduites ici. C’est dans les faubourgs, dans la banlieue des villes et dans les campagnes voisines que se consomment, en général, les veaux récemment nés; si on ne les introduit pas en nombre plus grand sur les marchés , c est qu’ils sont tarifés, dans les bureaux de l’octroi , comme le sont des veaux plus âgés. Cependant la taxe n’est point assez élevée pour qu’il n’y ait jamais bénéfice à vendre des veaux âgés de moins de quatre à cinq semaines , même en supposant qu’ils ne puissent y arriver en fraude. Il résulte du dépouillement des registres de l’octroi que , de 1803 à 1828, il est entré à Lyon, année moyenne, 23,664 veaux, tandis qu’avec une population quatre fois plus considérable, Paris, dans le même espace de temps , n’en a pas consommé annuellement plus de 70,000. Il faut dès lors supposer de deux choses l’une, ou que les Parisiens usent moins de ce comestible , ou qu’ils obtiennent beaucoup plus de viande d’un nombre d animaux donnés, c està-dire de veaux plus âgés. Ce fait est prouvé par le prix comparatif des veaux , plus élevé à Paris qu’à Lyon de moitié et au-delà. Il existe dans les environs de cette dernière ville, sur un rayon de deux lieues de diamètre , sept à huit mille vaches qui vêlent à peu près toutes les années , et dont on a intérêt de sevrer les veaux peu de jours apres la naissance; que deviennent ces animaux? Vendus à vil prix, leur chair indigeste est consommée dans la banlieue et surtout dans les villes de la Croix-Rousse et de la Guillotière. Cette viande n est pas même de la gélatine; c’est un suc gluant et visqueux qui contient très peu de fibrine , substance animale essentiellement nutritive, et encore moins d’osmazone , principe excitant des organes digestifs. Aussi très peu d’estomacs peuvent-ils supporter ce comestible ; alors même qu’il est digéré, il ne fortifie point et nourrit fort mal. Cette viande résiste presque toujours aux forces digestives et devient un corps étranger qui , sans provoquer la sécrétion d’aucun suc, traverse promptement le
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canal intestinal , en provoquant des coliques violentes et la diarrhée. M. Huzard fils , qui reconnaît beaucoup de défauts à cette chair, assure cependant qu’elle n’est pas nuisible; on la mange, en effet, rôtie et fortement assaisonnée : dès lors le remède se trouve à côté du mal. Selon M. Huzard, ce n’est pas l'aliment qui fait mal, c’est l’abus qu’on en fait, et ici l’abus n’est pas possible, parce qu’il n’y a jamais quantité.
A quel âge la viande de veau est-elle ce qu’on appelle faite, c’est-à-dire offre-t-elle de la gélatine consistante , unie, en proportion suffisante avec la fibrine et l’osmazone? L’àge d’un mois a paru suffire, mais ce n’est pas trop de six semaines: ce n’est point , en effet , avant cet càge que la chair de veau est ferme et compacte , et que le tissu cellulaire renferme de la véritable graisse. Nourris artificiellement jusqu’à trois mois avec un mélange de lait et d’autres substances, les veaux fournissent une chair blanche , tendre , d’un goût excellent, et qui est considérée, avec raison, comme une viande de luxe. L’àge le plus ordinaire des veaux qui garnissent les marchés de St-Just , est un mois ; c’est bien rarement qu’on y voit arriver des montagnes du Lyonnais ou du Forez des veaux de six semaines. Les bouchers ne donnent pas des animaux arrivés à cet âge plus de 55 fr. , alors même qu’ils pèseraient deux cent vingt livres; ils en achètent la chair, sur pied , 25 centimes, et la revendent de 50 à 60. Plusieurs édits, ordonnances et règlements de police défendent de livrer à la consommation la viande de veaux âgés de moins de six semaines; le dernier et le plus étendu de ces arrêtés porte la date du 1®*' mai 1809.
Jusqu’à quel point peuvent être nuisibles à la santé publique ! les chairs d’animaux morts de maladies contagieuses, de chevaux atteints de la morve , de vaches phthisiques , de bœufs j qui avaient eu le charbon , de volailles et de porcs nourris , avec les débris de chevaux fréquemment malades , qui sont 1 abattus dans nos ateliers d’écarrissage? Cette question a été I débattue, à diverses époques, par les Conseils de salubrité. Plu- ■ sieurs membres se sont prononcés avec chaleur contre ces I viandes plus que suspectes, et ont cité des observations qui I paraissaient démontrer le danger de leur usage ; d’autres
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membres ont soutenu l’opinion contraire , en produisant des laits , bien plus authentiques et infiniment plus nombreux. On sert sur nos tables du gibier qui a t^prouvé un commencement de fermentation putride ; son usage n’a pas d’inconvénients. Des observations très nombreuses , irrécusables, et recueillies par des hommes dont le nom est une garantie, démontrent qu’on peut manger impunément la chair d’animaux morts enragés ou d’épizooties contagieuses. M. Huzard fils fait observer que le typhus n’a point empêché de consommer, à Paris, presque tous les animaux qui en ont été attaqués par milliers de 1814 à 1817. On sait, depuis un temps immémorial , que la chair des vaches phthisiques est entièrement iuolTensive. Si une même famille mangeait exclusivement , toujours et longtemps , de la viande provenant de bestiaux morts de maladies contagieuses, on comprend, dit M. Huzard , que des accidents pourraient survenir à la longue , mais on n’en fait guère usage que par exception. Nous rapportons, au reste, ces faits, non pour conseiller la consommation de viandes suspectes, mais pour dissiper les craintes que leur emploi aurait pu causer. Il n’est guère que deux espèces de viandes dont d’interdiction doit être absolue : celles qui sont gâtées et celles qui proviennent d’animaux morts du charbon. Il résulte aussi des recherches de la commission du Conseil de salubrité de la Seine, que l’usage alimentaire de la viande de chevaux morts de maladies contagieuse, quelle qu’en soit l’espèce, n’a aucun inconvénient pour la santé; la cuisson détruit tout ce qu’il a d’insalubre. On a raconté que , dans certain pays , le morceau réputé le plus délicat de l’animal, c’était précisément la partie sur laquelle un charbon avait établi son siège. La question des dangers que pouvait présenter la viande de porcs nourris de la chair de chevaux morts de la morve, a été présentée et résolue plusieurs fois ; les porcs d’Alfort mangent indistinctement tous les cadavres des chevaux morts et toutes les altérations organiques qui s’y rencontrent; ils les mangent à l’état cru et sans la moindre préparation ; leur chair n’en est pas moins d’une qualité fort bonne; son usage n'a jamais donné lieu au moindre accident. Dans beaucoup de porcheries, on donne aux porcs la viande de obc^al bouillie à la vapeur; c’est un nouveau motif de sécurité. Apiès
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une longue discussion 'sur ce sujet , le Conseil de salubrité du Rliône formula, à Funauimité, cette conclusion : Les écarrisseurs peuvent continuer eu toute lilierté l’exercice de leur industrie j aucun danger ne saurait accompagner l’usage, comme aliment , de volailles et de porcs nourris de la chair de chevaux atteints de la morve. Mais les porcs, nourris par les écarrisseurs , peuvent être atteints de diverses maladies nées d’autres causes; ils sont livrés à la consommation sans avoir été l’objet d’aucune surveillance; le Conseil est d’avis qu’il y aurait lieu à les faire examiner préalablement par un artiste vétérinaire. Saisi de la même enquête , le Conseil de salubrité de la Seine a été plus explicite encore : selon lui , l’Administration doit favoriser de tout son pouvoir, et par des motifs puissants d’économie administrative et d’hygiène , les modifications adoptées par certains industriels dans le régime des porcs destinés à l’engrais. Sous le rapport de 1‘ économie administrative, on donnera aux chevaux hors de service une plus grande valeur; une nouvelle branche d’industrie très lucrative sera créée : on livrera à la population une masse plus abondante de nourriture animale, et on trouvera le moyen de tirer un parti avantageux de produits autrefois en partie perdus. Le Conseil établit que la viande des porcs nourris ainsi sera bonne et salubre; qu’elle n’aura ni mauvais goût, ni mauvaise odeur, et que la cuisson et l’action digestive détruiront tous les principes qu’un aliment mal choisi aurait pu introduire dans les chairs destinées à devenir notre propre nourriture; qu’ enfin, il n’y a pas de moyen meilleur pour détruire tous les chantiers d’écarrissage, et faire disparaître ces hideux établissements, si nuisibles à la valeur des propriétés voLsines.
Les viandes fumées des charcutiers ont causé , assez fréquemment, des accidents graves : nous ferons , à ce sujet, une observation importante. Toute fermentation dans les chairs destinées à nous servir d aliments devient inoffensive par la cuisson; mais si elle a lieu après que ces substances animales ont été soumises à 1 action du feu , des maladies dangereuses peuvent la leconnaître pour cause. Nous avons eu occasion d’observer des irritations violentes des voies digestives , caractérisées par des vomissements et par des coliques aiguës , et qui étaient sur-
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venues brusquement après l’usage, comme aliment, de jambons i et de saucissons avariés. Ces accidents présentent, dans leur , ensemble, les phénomènes de l’empoisonnement ; la fermenta- : tion développe, dans les viandes gâtées des charcutiers, un li principe vénéneux dont la nature n’est point encore positive- i ment déterminée , mais qui a été plusieurs fois mortel. On a trouvé des quantités notables d’oxyde de cuivre et un peu I d’oxyde de plomb dans des andouilles que des charcutiers j négligents avaient fait cuire au moyen de chaudrons de cuivre mal récurés et mal étamés. Si le caractère de cet essai ne nous 1 avait pas interdit des recherches d’érudition , nous eussions cité I des faits très concluants. Un médecin^allemand a recueilli cent i trente-cinq observations d’empoisonnements causés par des viandes fumées ou des viandes de charcuterie , dans quatrevingt-quatre de ces cas , les accidents se sont terminés par la mort. Nous exprimons le vœu que 1 Administration municipale j fasse faire périodiquement des visites générales chez les char- I entiers, pour examiner l’état de leurs ustensiles, et détruire ceux i
de leurs comestibles qui sont gâtés. |
La chair des poissons s’altère et se putréfie avec une grande j, promptitude, surtout pendant l’été. On doit interdire celle ji d’animaux qui ont été recueillis morts spontanément ou em- I poisonnés avec des substances narcotiques , et surveiller, avec i une attention particulière , les poissons de mer qu’on apporte dans nos marchés; ils sont fréquemment avariés. On sait que les moules; ont produit plusieurs fois un véritable empoisonnement dont on a vainement cherché la cause ; faut-il 1 attribuer
à un’ commencement de putréfaction, aux substances dont se
nourrit l’ animal , ou à une disposition particulière de 1 estomac . Selon M. Bouchardat , du cuivre se développe quelquefois, par I le fait de la nutrition, dans les moules , et en quantité assez | considérable pour produire les symptômes de l’empoisonnement. Vieilles ou malades, les huîtres perdent les qualités qui les font .i rechercher; elles sont sujettes à une véritable épidémie ; on lescolore quelquefois avec des sels de cuivre pour leur donner une belle couleur verte.
FARINE, PAIN
§4. CÉRÉALES, FARINE, PAIN. — Lcs céréalcs , les farines et le pain peuvent être avariés et falsifiés de différentes manières.
Des causes diverses peuvent enlever aux premières leurs qualités nutritives; on connaît plusieurs maladies des grains , la carie, la rouille, etc.; elles altèrent profondément la farine. Un champignon microscopique se développe quelquefois sur le grain et lui communique des propriétés vénéneuses : tel est l’ergot, dont l’action, si fâcheuse sur l’économie animale, s’accompagne de convulsions et de gangrène. Mûris trop vite , les grains n’ont pas assez de fécule ; on connaît le rachitisme des Liés et la mauvaise condition du pain qui a été fabriqué aA^ec des blés germés , moisis ou avariés par les insectes. D’autres fois les céréales sont mélangées à des graines parasites sans vertu nutiâtive ou de nature malfaisante.
Les farines peuvent être mai moulues et mélangées avec le son; elles peuvent provenir de grains mouillés pour en augmenter I le poids. Conservées dans des lieux qui ne sont pas secs , elles s’altèrent , rancissent , prennent une couleur rougeâtre , une
saveur âcre et piquante , et exhalent une odeur aigre et fétide. On les falsifie en les mélangeant, tantôt avec des substances nutritives plus pesantes , mais de qualité inférieure , tantôt avec des substances inertes qui en augmentent le poids , telles que la craie, le gypse, et quelquefois avec des matières vénéneuses. Nous avons été chargés, en 1845 , de l’examen de farines qui contenaient de l’arsenic en assez grande quantité ; plus de soixante-et-quinze cas d’empoisonnements accompagnèrent immédiatement l’usage du pain qu’elles avaient servi à faire ; aucun, heureusement, ne fut mortel. On ignore par quel accident le poison s’était mêlé à la substance ahmentaire : mais dans d autres cas , il y a eu intention criminelle , mort des individus qui avaient mangé le pain arséniqué, poursuites judiciaires et condamnation capitale.
Le pain peut être mauvais et de nature indigeste dans plusieurs circonstances; il est quelquefois mal levé , mal cuit, carbonisé ; d autres fois il contient plus d’eau que la panification n en comporte ; elle a été retenue dans la mie , pour en augmenter le poids, par une cuisson précipitée. On sait combien
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le pain moisi est désagréable au goût. Il y a deux genres de moisissures ; dans l’un, le pain se couvre de taches d’un gris i bleuâtre et d’un long duvet; son odeur a une fétidité particulière; dans l’autre, on remarque sur le pain des taches d’un i rouge vif , qui paraissent dues aux sporules de plantes apparte- f liant au genre oidium. Nombre de boulangers, qui n’avaient pas d’intention coupable, mettaient du sulfate de cuivre pendant la panification, pour corriger la mauvaise qualité de farines humides ; ce sel a une action énergique sur la fermentation panaire ; il fait lever vivement la pâte. On a exagéré les consé- , quences de cette falsification. M. Kuhlmann pense que', même I à la dose d’un dix-millième , le sulfate de cuivre ne saurait pro- | duire d’accidents graves ; il n’en est pas moins convaincu de I l’urgente nécessité de sévir, de toute la rigueur des lois, contre l’introduction, dans le pain, des plus minimes quantités d’un sel vénéneux; introduction qu’il considère, avec raison, comme un véritable attentat h la santé publique. Il entre beaucoup j d’alun dans le. pain que Londres consomme; on mêle quel- I quefois un kilogramme de ce sel à 127 kilogrammes de farine, j qui donnent quatre-vingt pains de 2 kilogrammes, et par i conséquent 12,40 grammes d’alun par pain. D’autres fois, on altère le pain en introduisant dans la farine du sulfate de zinc, du sous-carbonate de magnésie ou du carbonate d’ammoniaque , ' pour faire lever la pâte. On trouvera beaucoup de renseignements j sur ce point dans le beau travail de M. Gaultier de Claubry, qui i a pour sujet la fabrication du pain par le pétrissage à bras et 1 par machines. Quelques boulangers de Paris vendent, sous le j nom de pain de chiens, un pain destiné, en effet, à. ces ani- i maux , mais dont nombre de familles pauvres se nourrissent ; il est fabriqué avec des farines avariées ou de qualité inférieure , dans lesquelles le gluten a perdu toutes ses qualités nor- !
males.
C’est le gluten qui fait la richesse de la farine; elle est d’autant meilleure quelle en contient davantage : c’est lui qui donne à la pâte la faculté de se lever et de se convertir en pain. Il n’y en a point dans les farines de seigle, de féverolles et de haricots; on n’en trouve pas dans la fécule de pomme de terre. C’est la falsification avec la fécule qui est la plus
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commune; mais il y a, pour la constater, des proce'de's fort e.\acts. Un ancien boulanger fort capable, M. Boland, a imaginé un petit instrument, 1 aleucomètre, au moyen ducfuel il apprécie la quantité et la qualité du gluten; tant qu’il n’y a pas 10 pour 100 de fécule, la fraude offre trop peu de bénéfice pour être bien redoutable. Passé ce chiffre, selon M. Dumas, on peut la reconnaître : s’il y a 30 pour 100 de fécule , la panification devient impossible. Le pain préparé avec la farine mêlée d’un septième de farine de riz, est salubre, nourrissant et fort agréable au goût.
§ 5. Falsification des boissons. — Le vin et la bière sont après l’eau les boissons les plus usitées ; leur qualité est altérée souvent, soit par la fraude, soit par une décomposition spontanée , amenée par des causes locales. Ainsi , les vins qui ont une proportion trop faible d’alcool , passent facilement à l’acre dans des caves trop chaudes; d’autres prennent un goût de tonneau ou deviennent amers.
De toutes les falsifications des vins, la plus commune est, au point de vue sanitaire, la moins coupable : c’est leur mélange avec une quantité d’eau plus ou moins grande. Dans cet état , ils perdent eu grande partie leur action stimulante sur l’organisme, et n’ont ni force ni saveur. Une autre manière de changer leur nature, sans en faire cependant une boisson insalubre, consiste à y introduire , selon le résultat qu’on veut obtenir, une certaine quantité de sucre ou d’alcool; d’autres fois on mélange les vins entre eux pour corriger les défauts de l’un par es qualités de 1 autre. Ces falsifications ne sont pas précisément nui.sibles, et sont quelquefois une nécessité ; mais il est aucoup de fraudes qui sont moins innocentes : ainsi, on colore des vms factices avec des bains d’yèble ou de troène; les bois d Inde et de Fernambouc , et le tournesol , servent au même osap On lalsifie aussi le vin avec du poiré ; des vins aigres sont frelatés souvent avec du protoxyde de plomb (litiiarge) ou a^ecdela ceruse (carbonate de plomb) ; ces vins prennent une aveur sucrée, mais styptique et métallique: leur usage peut nner beu à des accidents très graves.
CONDIMEISTS ALIMENTAIRES.
Il est des bières qui sont frelatées avec de la chau.K et même . avec de la suie; cependant ces falsifications sont assez rares : elles donnent pour produit un liquide amer et qu’il est dîflicilede boire. Un autre genre de fraude, beaucoup plus commun, consiste à remplacer le houblon par des plantes amères , d’un prix moins élevé, telles que les feuilles de méniantbe, et à fabriquer la bière avec du sirop de fécule.
Le café eu grains ne peut guère être falsifié , mais il s’altère quelquefois, à fond de cale, dans son passage au travers des mers; à l’état pulvérulent, il peut être méfkngé d’une quantité plus ou moins grande de poudre de chicorée, de pois chiches , de fèves ou de haricots. Rien n’est plus ordinaire que les fraudes ' sur le thé ; on colore l’espèce noire avec le bois de campêche , ou on augmente son poids avec une sorte de sable ferrugineux ; il est rare de trouver des thés de bonne qualité.
§ 6. Falsification des condiments alimentaires. — Lès sels de cuivre ne sont pas employés seulement pour la coloration des bonbons; on s’en sert aussi pour la teinture en beau vert de condiments très usités, par exemple, des cornichons. 11 est un moyen fort simple de constater la présence du poison, qui est, d’ordinaire , de l’acétate de cuivre ou un tartrate double de cuivre et de potasse ; on plonge une lame de couteau décapée dans l’intérieur du cornichon, et on l’y laisse quelques instants. Si le vinaigre "contient du cui^ue , la lame métallique se colore en rouge’.® De tous les modès de préparation , le meilleur c’est de metfl^^^les cornichons dans du bon
vinaigre qui n’a pas bouilli; ils^feéïïneut jaunâtres, mais leur “ 891JL ' - -
goût est excellent. ,
C’est pour prévenir la formàtioif dè sels de cuivre fort dangereux, qu’on impose à tous les vinaigriers l’obligation de substituer aux robinets en cuivre des robinets en bois. D autres robinets récemment inventés paraissent d’un usage commode et économique ; ils sont en fonte, vernissés et garnis de caoutchouc. Aucune action du vinaigre sur un métal n’est à redouter , et
riustrument fonctionne très bien.
On falsifie très fréquemment le sel de cuisine avec des sulfates de soude et de chaux , ou plus souvent encore ax ec du
VINAIGRES. — BONBONS COLORIÉS
nitrate de potasse ; le bon marché de ce produit ne le met nullement à l’abri de la fraude ; il en est une qui peut être fort nuisible, c’est le mélange de la poudre de Warech au sel.
On frelate, les vinaigres en les fabriquant, non avec le vin, mais avec d’autres substances, ou en les mélangeant avec des sels de plomb , de zinc ou de cuivre. Une des falsifications les plus communes consiste à j introduire une certaine proportion d’acide sulfurique; ainsi dénaturé, le vinaigre perd ses bonnes qualités et peut devenir nuisible.
Le sucre n’échappe point à ces manœuvres de la cupidité. Nous n’avons rien à dire du mélange des cassonnades avec du plâtre, de la craie, de la farine, etc.; elle est facile à reconnaître et ne paraît point pratiquée autre part qu’à Paris , du moins dans une certaine étendue. On connaît la falsification du sucre avec la glucose (sucre de fécule de pommes de terre). Le sucre de fécule est beaucoup moins cher que le sucre de canne • mélangé avec lui , il en abaisse le prix et la qualité. On sait que la glucose n’est pas soluble immédiatement, et qu’elle forme un dépôt au fond des vases dans lesquels on la fait fondre. Traité avec une solution de potasse , le sucre de canne fournit un mélange coloré en brun; la liqueur est noire s’il a été falsifié avec une quantité, même très minime , de sucre de fécule. Si on fait chauffer jusqu’à ébullition un tube fermé à l’une de ses extrémités, quon a rempli d’un mélange de 5 grammes de sucre, d’eau distillée et d’un gramme de potasse, la liqueur est incolore lorsque le sucre est pur ; eUe brunit quand le sucre a été mêlé de glucose , et sa coloration est d’autant plus intense , que la quantité ajoutée de sucre de fécule a été plus considérable. D’autres procédés , dont l’extrême sensibilité de la potasse est aussi le principe , ont été conseillés pour constater la fraude ; nous n’avons point à nous en occuper.
§ 7. Bonbons coloriés , pastillages. ~ Les bonbons coloriés ont fixé, d’une manière spéciale, l’attention de plusieurs membres des Conseils de salubrité de Paris et du Rhône. Des accidents graves leur avaient été dénoncés ; ils s’étaient assurés qu’aux approches du premier jour de l’an , plusieurs enfants
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s’étaient trouvés, très gravement incommodés par l’usage de pralines et de pastilles préparées avec des couleurs qui sont des poisons très énergiques, et deux de ces petits malades avaient failli succomber à une violente inflammation d’entrailles. Des bonbons d’un très beau vert avaient été peints avec des sels de cuivre, et en contenaient une quantité considérable; d’autres étaient coloriés avec du cbromate de plomb , un mélange de gomme-gutte et de bleu d'indigo , du vert de Scbéele, du sous- acétate, de cuivre, etc. Quelques enfants ont été empoisonnés pour avoir sucé des papiers verts dont les bonbons ont été souvent enveloppés , et qui sont coloriés , tantôt avec le vert de Schweinfnrt, tantôt avec un mélange de cuivre et d’arsenic , quelquefois avec le vermillon , le jaune de chrome ou des oxydes de cuivre. Un projet d’ordonnance de police a été présenté à l’Administration municipale de Lyon ; ses principales dispositions sont calquées sur le rapport que le Conseil de salubrité de la Seine adressa au préfet de police. D’après un arrête de ce fonctionnaire, il est expressément défendu aux confiseurs de se servir d’aucune substance minérale pour colorer les liqueurs , bonbons, dragées, pastillages et sucreries ou pâtisseries de toute espèce ; ils ne doivent employer que des substances végétales, cà l’exception de la gomme-gutte et de l’orseiUe. Il leur est interdit d’envelopper des bonbons ou sucreries avec des papiers blancs, lissés ou coloriés avec des substances minérales. Les fabricants et marchands sont personnellement responsables des accidents occasionnés pai' les liqueurs , pastilles et autres sucreries qu’ils auront fabriquées et vendues. Ces précautions sont des garanties suffisantes pour la saute publique; le Conseil de salubrité de la Seine en indique encore une autre, que nous avons également recommandée. Une commission du Conseil visitera les magasins de confiseurs et les ateliers de fabricants de bonbons , un mois avant le premier jour de l’an et une seconde fois avant le premier janvier. Llle saisira et fera détruire toutes les sucreries qui auront été coloriées avec des substances dangereuses, et dressera procesverbal' contre les délinquants; enfin, le lendemain du jour de la saisie , les noms des confiseurs chez lesquels elle aura eu lieu, seront signalés au public par la voie des journaux et
des affiches.
COSMÉTIQUES
§ 8. Boissons , aliments et cosmétiques nouveaux. — L’ Administration a consulté plusieurs fois les Conseils de salubrité sur la valeur de boissons , d’aliments ou de cosmétiquesdont elle ne croyait pas devoir permettre l’usage sans autorisation. Elle a reçu plusieurs rapports- sur diverses espèces de café indigène, sur rallathaim des Arabes, sur le gengerbeer, sur le Berg-op-zoom , sur un extrait liquide de plantes amères , sur uue pommade cosmogène , sur une eau de cannelle vierge , sur une essence virginale , etc. Ces préparations sont , pour l’ordiuaire, fort innocentes; mais des considérations graves invitent les Conseils de salubrité à être très réservés dans leurs conclusions : elles obligent, presque toujours, à refuser un rapport officiel. En effet, les inventeurs de ces cosmétiques , breuvages ou aliments nouveaux, u’out pas d’autre objet que celui de faire uue spéculation lucrative; ils accumulent, dans leurs annonces , les affirmations les plus exagérées , et distribuent à profusion des prospectus qui ont, au plus haut degré, le défaut caractéristique du genre. Lorsqu’on leur accordé un rapport approbatif , que veut-on dire? uue seule chose , c’est qu’il n’y a rien dans la préparation nouvelle qui paraisse insalubre ou dangereux; et , en aucun cas, les Conseils de salubrité ne prennent la solidarité des promesses emphatiques de l’affiche. Que fait cependant l’industriel? il exploite son autorisation, et place, très expressément, sous une responsabilité médicale, toutes les assertions mensongères du prospectus. C’est au nom d’une société de médecine , ou d’un Conseil de salubrité qu’il sollicite la confiance du public. Si , pour obtenir notre autorisation, il suffisait à une recette quelconque d’ètre composée de substanees iuoffeusives , les Conseils de salubrité seraient sollicités chaque jour par tous les charlatans des villes, et le discrédit de leurs assertions s’étendrait, infailliblement et ci bon droit , jusqu’à ces corps savants eux-mêmes. Ils doivent donc se borner, dans les cas de ce genre, à déclarer qu ils ne voient rien d’insalubre dans la recette dont l’examen leur est soumis, mais qu’il n’y a pas lieu à un rapport.
FALSIFICATION DES MEDICAMENTS
CHAPITRE X
FALSiriGATlON DES MEDICAMEÎNTS.
Rien ne nous paraît démontrer davantage la certitude de la médeeine et Futilité de eette science, que sa permanence parmi tant de causes qui tendent à détruire toute confiance en elle; attaqué chaque jour par la fraude, l’ignorance ou le charlatanisme, l’art de guérir n’en subsiste pas moins et conserve toujours un rang honorable parmi les connaissances humaines. S’il pouvait être renversé et réduit au rang de ces vaines scienees dont le nom seul est demeuré, il faudrait en accuser, non le scepticisme très logique de Montaigne , ou les sarcasmes de Molière , mais la blâmable conduite de certains hommes qui lui prêtent leur concours.
Nous ne dirons pas de la falsification des médicaments tout ce que nous avons vu et tout ce que nous savons; si nous voulions esquisser un aperçu complet d’un tel sujet, ce chapitre, l’un des plus courts, de notre Traité de la salubrité, en serait le plus étendu ; membres, pendant quinze années, d’ un jur} médical, nous avons examiné de près les intolérables abus qui ont beu chaque jour, et surpris quelques-uns des secrets de certains laboratoires de pharmaciens. On ne peut plus avoir qu’une foi condi ■ tionnelle aux médicaments , quand on sait de quelles drogues ils sont souvent composés, et de quelle manière on les prépare.
Mettons d’abord hors de cause la science pharmaceutique considérée en elle-même , elle a rendu d’immenses services à. la médecine et contribué beaucoup à ses progrès ; la chimie lui doit de belles découvertes. 11 n’ y a rien de côbiinun entre son état présent 'et ce qu’elle était il y a un demi-siècle. 11
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faut 'aujourd’hui un nombre considérable d’études sérieuses à l’élèA^e en pharmacie pour qu’il obtienne son diplôme. Quelques pharmaciens ont mérité d’être cités parmi les savants les plus distingués de notre époque. ; il est des officines qui sont administrées avec conscience , et entretenues avec un soin porté jusqu’à la recherche. >'ous avons vu, non-seulement avec satisfaction , mais avec une sorte d’admiration , des établissements de cette classe qui nous présentaient, dans des bocaux élégants, très propres et bien alignés, des médicaments de bonne qualité et préparés avec talent. Mais, après avoir fait une large part aux exceptious, nous ne devons pas hésiter à dire notre opinion sur la mauvaise tenue d’un grand nombre d’officines , et sur le peu de confiance qu’elles devraient inspirer au public. U y a de très bons pharmaciens, nous voudrions pouvoir dire qu’ils sont en majorité.
Si on réfléchit aux chances que court un malade qui s’adresse au hasard à une pharmacie , on est vraiment surpris qu’il ose le faire. Il faut d’abord que le droguiste ait vendu des substances médicinales d’une qualité irréprochable; il faut ensuite que le manipulateur ait préparé ces drogues selon de codex,' avec la plus grande exactitude, sans erreur, sans infidélité involontmre ou préméditée. Il importe donc beaucoup au public de savoir quelles officines méritent sa confiance, et de faire un bon choix à cet égard. Une pharmacie tenue par un homme ignorant ou de mauvaise foi est un fléau ; ou peut la considérer comme un agent d’insalubrité des plus pernicieux; aucun foyer d’infection ne compromet davantage la santé publique. On recueille par milliers les observations en médecine; il en resterait bien peu de chose , au point de vue thérapeutique , si on pouvait décomposer chacun de ces cas.en particulier, en allant du droguiste., jnsqu’àïcertains pharmaciens.
Un droguiste: estjràarchond , il faut qu’il écoule ses produits; s üs sont avariés, oifim’ en cherchera pas moins à les vendre et y réussira presquôfeojourBiL’espoir du bon marché lui amène la clientelle des médecins'de campagne qui fabriquent leurs i‘cmèdes, et celle des religieuses qui dirigent les pharmacies dans les petites villes : et les uns et les autres ont peu de conuaissauces positives sur l’histoire naturelle des médicaments; ils
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achètent de confiance des drogues qui leur paraissent toujours convenables si elles sont à bas prix. Combien de fois n’avonsnous pas trouvé, dans les pbarmacies des petits hôpitaux, du sirop de quinquina sans saveur amère , du sulfate de quinine falsifié , et de l’onguent mercuriel préparé contre toutes les règles de l’art ! C’est cependant là que s’approvisionnent les nombreux habitants des campagnes; ils ne sauraient s’adres.ser ailleurs. Les droguistes sont soumis à la visite des délégués de l’autorité; mais , d’abord, cet examen, toujours fort superficiel, n’a lieu d’ordinaire qu’une fois par année , et il est ensuite très facile d’échapper aux exigences qu’il pourrait avoir. En effet , on montre aux experts des drogues médicinales d’une bonne qualité, tandis que les espèces inférieures ou avariées sont cachées dans l’arrière-boutique. C’est là cependant qu’est le point de départ ; il n’y a pas de bonne pharmacie possible quand les matières premières sont d’un mauvais choix. C’est chez le droguiste que le mal se fait en grand; il n’est pas de substance médicinale que la fraude ne soit parvenue à falsifier : ainsi, on livre au commerce du quinquina entièrement épuisé ou du sulfate de quinine allongé avec la magnésie , du nitrate d’argent frelaté avec la potasse , du laudanum fabriqué avec des proportions insuffisantes de safran ou du vin de mauvaise qualité. Nous avons vu fréquemment des eaux distillées qui ne différaient en rien de celle du puits, du vin aromatique préparé avec des essences, du vin autiscorbutique préparé avec la teinture de cocliléaria , du sirop de gomme arabique qui n’en contenait pas un atome, de l’onguent mercuriel sans mercure , des éthers mal rectifiés. On vend très fréquemment du sulfate de soude pour du sulfate de magnésie. Les fleurs bécliiques sont assez souvent composées des détritus végétaux de toute nature qui se trouvent au fond des caisses ; on y trouve des plantes astringentes et stimulantes, et des échantillons de toute la flore médicinale, à l’exception des espèces pectorales. Il faudrait étendre démesurément cette liste , si nous devions y comprendre tous les médicaments avariés spontanément , ou falsifiés avec intention , que nous avons trouvés dans nos visites officielles chez certains droguistes.
Mais ce n’est pas seulement chez le droguiste que se rencon-
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îrent l’ignorance et la fraude ; rien n’est plus commun que l’une et l’autre dans les ofïicines pharmaceutiques. Un pharmacien n’est jamais en droit d’accuser le di’oguiste qui lui a vendu des médicaments de mauvaise qualité ; nous n’avons jamais admis une telle excuse. Il a, en effet, ou doit avoir toutes les connaissances nécessaires pour juger la nature et la condition des drogues médicinales qu’il achète, et il n’est pas tenu de les recevoir sans examen. C’est à lui de veiller sur le bon état de ses médicaments simples ou composés , et il est toujours dans son tort s’ils sont avariés , d’espèce mauvaise ou mal préparés. Tout pharmacien doit tenir dans une armoire, soigneusement fermée à clef, les substances vénéneuses; il y est obligé par une disposition expresse de la loi. Ce n’est jamais sans faire courir à la santé publique de graves dangers, qu’il laissera les uns à côté des auti’es, sur un même rayon, des bocaux contenant des poisons auprès d’autres qui renferment des substances inoffensives; une erreur est facile, et il ne faut pas s’y exposer. Des peines très sévères, dont la moindre est une amende considérable, ont été infligées, plusieurs fois, à des pharmaciens chez lesquels des malheurs de cette nature étaient survenus.
Les pharmaciens se sont plaints , avec raison , de la concurrence illégale qui leur est faite par les officines que tiennent des religieuses attachées au service des hôpitaux de petites villes et des grandes quelquefois; elles ne présentent, en effet, aucune des garanties que la loi réclame : ces religieuses n’ont pas fait les études indispensables pour l’exercice de leur profession , et elles ne suivent que des pratiques routinières. Comme elles ont peu de connaissances en matière médicale, les droguistes les tiompent sans scrupule et avec facilité. Exemptes de tout impôt et même des frais de loyer, ces pharmacies tenues par les sœurs peuvent livrer leurs produits à très bas prix, ce qui rend la concurrence impossible ; on ne devrait les tolérer que dans les Aillages ou bourgs qui n’ont pas de pharmacien reçu par les jurys ou par les facultés. Après avoir fait ainsi la part de la loi, nous dirons que nous avons trouvé beaucoup de ces officines de
leli^euses tenues avec beaucoup de propreté, de soin et même
d élégance ; les pharmacies légales du voisinage étaient bien loin depouvoir soutenir leparallèle. Ajoutons que si la science manque
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assez souvent à ces ülles, elles ont, pour la plupart, beaucoup de conscience, et ne trompent ni sur la qualité ni sur la quantité. Nous terminerons cependant ces réllexions en répétant que les pharmacies dirigées par les hôpitaux et par les religieus|es sont illégales, et ne doivent être tolérées sous aucun prétexte , hors le cas exceptionnel que nous avons cité.
Dans les petites villes , et assez souvent dans les grandes , les épiciers font concurrence aux pharmaciens en vendant des Heurs médicinales , des sirops composés et des remèdes secrets ; c’est un abus qu’il est fort difficile d’extirper; ils se justifient en alléguant l’obligation où ils se trouvent détenir dans leur boutique tout ce que vendent leurs confrères. Des saisies faites par les délégués de l’Autorité ne. remédient qu’imparfaitement au m;|l ; les condamnations, en cas de contravention, sont légères^j^ot les visites des experts n’ont lieu qu’à de rares intervalles, Nous n’avons réussi à empêcher ces ventes illicites , qu’en provoquant la surveillance journalière du commissaire de police. ; | Une concurrence plus redoutable faite aux pharmaciens est I celle des herboristes : nous n’avons jamais, coinpris comment la I loi organique de la médecine, en France, a pu admettre officiel- I lementle débit des médicaments chez dps gens qui ne présentent aucune garantie au public. Elle leur défend de vendre toute substance médicinale composée , çt limite leur dangereux commerce à la vente des plantes indigènes. Mais, sauf de tiès rares exceptions qui confirment la règle, fberboriste ne peut pas vivre de son état s’il, se conforme à la loi : il vçud donc du djapalme, des onguents, des sirops composés , et cent fois, nous avons trouvé dans f arrière-boutique des. pharmacies complète, s.
A cet abus si grave, vient s’en joindre un autre : les médicaments composés que vend fberboriste, sont presque toujouis de détes table qualité, et c’est souvent sciemment qu’il les livre à la consommation. Ses examens, quand il demande son diplôme, , .sont nécessairement superficiels ; ils se bornent à quelques questions sur les caractères et sur le mode de conservation des plantes, médicinales; mais , à peine reçu , c’est la pharmacie qu il pratique. Nous avons vu des lierboristes ignorants vendic des poisou.: pour des médicaments peu actifs; le malade mourait, on es traduisait devant les tribunaux; ils étaient condamnés, poui ai
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d’ilomicide par imprudence , à la peine dérisoire d’une détention d’un mois ou de quinze jours, et la môme année, et presque dans le môme temps, nous les surprenions en flagrant délit de fabrication de médicaments composés , qu’ils vendaient aux ouvriers dont ils se constituaient les médecins. Nous considérons les herboristes et les officiers de santé comme un attentat permanent à la santé publique.
Toutes les professions médicales empiètent les unes sur les autres, etseplaignent, cependant, amèrement delà concurrence. Le droguiste, qui ne doit vendre qu’en gros, fait le commerce de détail j l’épicier vend des fleurs et tient des dépôts de remèdes secrets ; l’herboriste fait la pharmacie , et le pharmacien fait ouvertement la médecine. Témoins fréquemment des plaintes incessantes des pharmaciens au sujet des concurrences déloyales qui leur sont faites, nous en eussions été touchés bien davantage, si nous les eussions vus se renfermer plus fidèlement dans les limites de leur profession. Tous, ou presque tous, traitent les affections syphilitiques et les maladies des enfants ; il n’en est point , ou presque point , qui ne donnent des conseils médicaux quand on vient leur en demander , et la seule réserve que s’imposent les plus scrupuleux, c'est de ne point visiter les malades à domicile. Nous ferons aux exceptions une part aussi large qu'on voudra, mais nous maintiendrons çette assertion, que très peu de pharmaciens s’abstiennent de faire l’office de médecins, et de s’immiscer indûment dans la pratique d’une profession qui leur est interdite, et à laquelle ils sont complètement étrangers.
Mais nous ne blâmerons pas moins certains médecins, heureusement en petit nombre, qui font concurrence aux pharmaciens, en vendant eux-mêmes à leurs malades, et fort cher, des médicameuts presque toujours très mal préparés; nous ne connaissons pas d’abus plus révoltant et qui dégrade- davantage la dignité de la médecine. Qu’on tolère ju.squ’ à un certain point cet ignoble trafic dans des campagnes qui n’ont point de pharmaciens, on le conçoit; et encore, même dans ce cas exceptionnel, ferons-nous l’observation que les médicaments vendus ainsi par le médecin, ne sauraient présenter des garanties de bonne couleclion ; un médecin de village, comme un médecin de grande ville, n’a d’ordinaire en pharmacie que des connaissances
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l’orl; superficielles et insulTisaiites. Mais ce commerce illicite de . médicaments n’à pas toujours l’excuse de la nécessité, et il est pratiqué trop souvent au sein des cités les plus populeuses, par des docteurs dont il est la principale industrie.
Nous savons toutes les honteuses spéculations qu’ont commises et que commettent tous les jours des médecins , même d’un ancien renom, sur de prétendus remèdes de leur invention. Nous n’iguorons pas les falsifications qu’ils font faire à quelques médicaments d’uii prix élevé, le rob de Laffectcur , par exemple , fabriqué sans salsepareille; ces fraudes criminelles, nous les qualifierons de leur nom propre ; nous les appellerons un vol, d’autant plus coupable, qu’au délit de vendre à un prix exorbitant un médicament qui n’est pas composé selon la prescription du codex, vient se joindre celui du dommage causé à la santé publique. Nous voudrions trouver des paroles assez énergiques pour flétrir d’un signe indélébile les charlatans à diplômes qui débitent des remèdes secrets , et nous voudrions avoir qualité pour chasser à jamais ces vendeurs du temple. On ne trouvera pas trop de vivacité dans nos paroles , si on prend en considération, d’une part, le déshonneur que la faute de quelques individus peut faire rejaillir sur une profession qui ne saurait être trop vénérée , et, d’autre part, le mal immense que le charlatanisme cause tous les jours à la sauté publique. En principe , aucun médecin qui se respecte ne doit vendre de médicaments , et , en fait, le public, s’il était plus éclairé sur ses intérêts, devrait se défier de tout docteur en médecine qui lui propose un remède de son invention. Ce n’est pas sans un seutiraent de dégoût que nous avons vu des hommes qui se disaient médecins , colportant eux-mêmes , chez leurs clients , des boîtes de pilules qu’ils vendaient cent fois au-dessus de leur prix réel, en admettant quelles eussent un prix quelconque; il n’appartient qu’aux pharfiiaciens de préparer et de vendre les médicaments.
Les jurys médicaux qui remplissent convenablement leurs devoirs ont rendu de grands services : ou aurait grandement tort de leur reprocher la nomination de tant d’ignares officiers de santé contre lesquels, la réprobation publique s est élevée si souvent ; ces médicastres se font recevoir , non par le jur^ ,
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dont ils connaissent la sévérité, mais par une faculté de médecine que nous devrions citer. Elle a porté le tort de ces admissions jusqu’au scandale; nous savons que ce corps médical , si liaut placé dans l’opinion , a délivré des diplômes à des individus privés de toute instruction médicale ou autre, à des faillis, à des repris de justice et même à un bourreau. Ces mêmes hommes nous faisaient l’aveu qu’ils ne se présenteraient pas à notre examen, et que leur réception par une Faculté était certaine : ils disaient vrai.
Les visites officielles faites par les membres des jurys médidicaux chez les droguistes, herboristes et pharmaciens, ne sont ni assez fréqnentes ni assez sérieuses , et cependant elles sont fort utiles pour empêcher le mal. Grand nombre de pharmaciens redoutent, avec raison, cette inspection de leurs officines faite par leurs collègues, assistés de deux docteurs en médecine. JXous ne défendons pas l’institution du jury médical sous tous les rapports ; les écoles secondaires de médecine présentent plus de garanties pour les examens des sages-femmes , des officiers de santé et des pharmaciens; mais nous dirons que tels qu’ils sont , ces jurys médicaux accomplissent avec honneur leur tâche difficile.
La loi qui a imposé aux élèves en pharmacie le baccalauréat , placera nécessairement leur profession dans une position meilleure ; elle écartera les incapables et diminuera la concurrence pour les antres. Quelques embarras momentanés, dans les offi- .cines, ont pu êti'e ses résultats immédiats; il y a eu beaucoup moins de candidats pendant les premières années qui ont suivi sa promulgation , mais cet inconvénient, s’il existe, est peu de chose. C’est avec justice que la pharmacie a été assimilée aux professions lettrées ; on ne saurait trop relever une science qui se recommande si fort par les services quelle rend à la société. Espérons que la loi nouvelle sur l’organisation de la médecine produira de bons effets ; elle ne saurait détruire le charlatanisme, qui est impérissable de sa nature ; mais elle aura bien mérité des médecins et du public, quand même elle n’aurait d’autres résultats que l’institution des conseils de discipline et la suppression des herboristes et des officiers de santé.
FALSIFICATIOK DES MEDICAMENTS.
Cette loi, promise depuis si longtemps, est annoncée officiellement; elle a été élaborée par le concours du gouvernement et ! d’une haute commission médicale, et doit être présentée aux Chambres en 1847.
Eien n’a été changé à la législation des manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ; nous croyons utile de la faire connaître et de reproduire* le tableau général de classification de ces ateliers et manufactures.
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INSALUBRE OU INCOM.MODE
Fontainebleau, le 15 octobre 1810.
rf
ÎN'apoléojN' , etc. ,
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur,
Vu les plaintes portées par différents particuliers contre les manufactnres et ateliers dont l’exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes ,
Le rapport fait snr ces établissements par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de l’Institut ;
Notre Conseil d’Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. I". A compter de la publication du présent décret , les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode , ne pourront être formés sans une permission de l’Autorité administrative ; ces établissements seront divisés en trois classes (l).
La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières (2) ;
La seconde, les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’ après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
Notes de M. Trébuchet :
(1) L’accomplissement des formalités prescrites par le présent décret et par l’ordonnance royale de 1813 , ne dispense pas de celles qui sont exigées pour la formation des établissements qui seraient placés dans le rayon des douanes ou sur une rivière, qu’elle soit navigable ou non : les règlements à ce sujet continuent à être eu vigueur.
(2) Cela ne veut pas dire qu’ils doivent être éloignés de l’enceinte des villes.
DÉCRET
Dans la troisième classe, seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations , mais ’ doivent rester soumis à la surveillance de la police.
11. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe, sera accordée, avec les formalités ci-après , par un décret rendu en notre Conseil d’Etat.
Celle qu’exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe, le sera par les préfets, sur l’avis des sous-préfets.
Les permissions pour l’exploitation des établissements placés dans la dernière classe, seront délivrées par les sous-préfets (1), qui prendront préalablement l’avis des maires.
ÏII. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu’avec les formalités suivantes :
La demande en autorisation ( à laquelle devra être joint un plan des lieux et des constructions projetées, ordonnance de police du 5 novembre 1810) sera présentée au préfet, et affichée par son ordre dans toutes les communes , à 5 kilomètres de rayon (2).
Dans ce délai , tout particulier sera admis à présenter ses moyens d’opposition.
Les maires des communes auront la même faculté (3).
IV. S’il y a des oppositions,, le conseil de préfecture donnera son avis (4), sauf la décision du Conseil d’Etat.
V. S’il n’y a pas d’opposition , la permission sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis du préfet et le rapport de notre ministre de l’intérieur.
(1) Et dans le département de la Seine, par le préfet de police. Les .sous-préfets ayant été supprimés dans les villes chefs lieux de départements, ce sont les préfets qui les remplacent dans les arrondissements de ces chefs-lieux pour loutce qui intélesse les établissements classés.
(2) Elles devront rester apposées pendant un mois f circulaire ministérielle du 22 novembre 1811 ).
(3) Le maire de la commune dans laquelle se forme l’établissement, devra, en outre du procès-verbal de l’apposition d’alTiches , dresser une enquête de commodo et incommoda auprès des plus proches voisins ( article 2 de l’ordonnance du
janvier 1815 ).
(4) Mais un avis pur et simple , et non une décision.
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VI. S’il s’agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes , notre directeur-général des douanes sera consulté.
VII. L’autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu’après que les formalités suivantes auront été remplies :
L’entrepreneur adressera d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement ( 1 ) , qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommoda (2). Ces informations terminées , le sous-préfet prendra sur le tout un arrête qu’il transmettra au préfet ; celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d’Etat par toutes parties intéressées (3).
S’il J a opposition (de la part des voisins), il y sera statué par le conseil de préfecture (4), sauf le recours au Conseil d’Etat.
VIII. Les manufactures et ateliers, ou établissements portés dans la troisième classe , ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire (5) dans les autres villes.
S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires , sur une demande en formation de manufactures ou d’ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées au conseil de préfecture (6).
( 1 ) Les foncüons attribuées aux sous-préfets et aux préfets dans les départements sont conférées au préfet de police, par l’arüclei de l’ordonnance royale du 14 janvier 1815. C’est donc au préfet de police, à Paris , que ces demandes doivent être adressées.
n, es^édigée par le commissaire de police , lorsque l’établisse-
ment doit eire formé à Pans.
f3) G’est-à^ire le fabricant ou ses ayant- cause , lorsque l’autorisation a été refusée , ou qu ils ont à élever des réclamations quelconques contre les conditions imposées par 1 arrêté d autorisation.
W aiais seulement après que le préfet a accordé l’autorisation.
(5; Ceci est une erreur. Ce ne sout pas les maires, mais les sous-préfets, dans les departemenls, qui délivrent ces autorisations , et ce, en vertu de l’article 2 Cl dessus, et de l’ariicle 3 de l’ordonnance de i815.
oulnl?, auquel on a refusé l’autorisation , ou des opposants quand elle a été accordée.
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IX. L’autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s’établir, et exprimera sa distance des habitations particulières ( 1 ). Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers , après que la formation en aura été permise , ne sera plus admis à en solliciter 1 éloignement.
X. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode , aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu’il sera question de prononcer sur les demandes en formation de ces établissements.
XI. Les dispositions du présent décret n auront point d effet rétroactif 5 en conséquence , tous les établissements qui sont aujourd’hui en activité, continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins ; les dommages seront arbitrés par les tribunaux (2).
XII. Toutefois , en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent, pourront être supprimés, en vertu d’un décret rendu en notre Conseil d’Etat, après avoir entendu la police locale , pris l’avis des préfets , reçu la défense des manufacturiers ou fabricants (.3).
XIII. Les établissements maintenus par l’article 1 1 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu’il y aura une interruption de six meus
(1) C’est-à-dire qu’eUe indiquera, dans les procès-verbaux d’enquête, si la distance où l’établissement projeté se trouve des habitaüons particulières, lui parait
suffisante. . , . u*. a,
(2) Les dommages matériels seulement. - Ceux de moms-value sont arbitrés par
le conseil de Préfecture. (Ainsi jugé par la Cour de cassation). Celte disposition et celles des articles 12 et lâ , s’appliquent à tous les établissements qui ont été successivement classés par des ordonnances royales. — Elles n’ont pu at^emdre que ceux formés postérieurement à leur promulgation , sauf cependant les étabhssemen nouveaux dont il est question dans l’arücle 5 de l’ordonnance de 1815.
(3) Cet article ne peut point s’appliquer aux établissements de deuxieme ou troisième classe , - à moins toutefois de dangers imminents pour la sûreté publique ou pour la salubrité.
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dans leurs travaux (1). Dans l’un et l’autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu’ après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission (2).
XIV. Nos ministres de l’intérieur et delà police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.
ORDONNANCE DE POLICE
APPROUVÉE PAR S. EXC. LE MINISTRE DE l’iNTÉRIEÜR , LE 17 NOVEMBRE 1810.
Paris , le 5 novembre 1810.
Nous Etienne-Denis Pasquier , etc. , préfet de police ,
Vu les articles 2 et 23 de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII , et l’article 1®’’ de celui du 3 brumaire an IX ,
Ordonnons ce qui suit :
Art. F'’. Le décret impérial du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode , ensemble le tableau y annexé , seront imprimés , publiés et affichés, avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police.
II. Les demandes en autorisation pour former des manufac
tures ou ateliers compris dans la première classe du tableau annexé au décret précité , nous seront adressées, pour être par ndiis procédé conformément aux articles 3 , 4,5, 6 et 9 du décret.
III. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou atehers compris dans la deuxième classe , seront adressées , savoir ;
1° Pour Paris , au préfet de police }
2” Pour les communes rurales du département de la Seine, aux sous-préfets de Saint-Denis et de Sceaux ;
(1) Celle inlerruption s’applique également aux établissements autorisés et à ceux qui laissent écouler un délai de six mois avant d’avoir fait usage de l’autorisation.
(2) Ces établissements ont , en outre , besoin d’une nouvelle permission lorsqu’ils prennent de l’accroissement ou qu’ils changent la nature de leurs procédés.
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3” Et pour les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , aux maires de ces communes (1).
Il sera par nous statué sur ces demandes , conformément à l’article 7 du décret.
IV. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris en la troisième classe, nous seront adressées , pour être par nous statué conformément à l’article 8 du décret.
V. Les propriétaires ou entrepreneurs énonceront dans leurs demandes la nature des matières qu’ils se proposent de préparer dans leurs manufactures ou ateliers , et des travaux qui devront être exécutés ; ils déposeront en même temps un plan figuré des lieux et des constructions projetées.
VI. Indépendamment des formalités prescrites par le décret , il sera procédé , par le Conseil de salubrité établi près la préfecture de police, assisté de l’architecte commissaire de la petite voirie, à la visite des lieux, à l’effet de s’assurer si l’établissement projeté ne peut nuire à la salubrité , ni faire craindre un incendie.
AVIS
Le Conseil d’Etat , qui , d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l’intérieur, sur celui du ministre des manufactures et du commerce , tendant à autoriser la translation, rue 'Ti’aversière , faubourg Saint- Antoine, d’une amidonnerie existant actuellement rue de Charenton ;
Vu le décret du 1 5 octobre 1810,
Est d’avis qu’avant d’autoriser de pareilles translations de manufactures ou fabriques comprises dans la première classe du tableau annexé audit décret, et même avant d’autoriser un nou-
(4) Conformément à l’article 4 de rordonnancc royale du 14 janvier 1845, ces demandes sont adressées directement au préfet de police.
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vel établissement de ce genre , il soit procédé , outre l’affiche de la demande, à un procès-verbal d’information de commodo et incommodo y dans lequel tous les voisins seront entendus.
ORDONNANCE DU ROI
CONTENANT RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET ATELIERS QUI RÉPANDENT UNE ODEUR INSALUBRE OU INCOMMODE.
Paris , le 14 janvier 1813 .
Louis , etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat de l’intérieur ;
Vu le décret du 1 5 octobre 1810, qui divise en trois classes les étabbssements insalubres ou incommodes , dont la formation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une permission de l’autorité administrative ;
Le tableau de ces établissements qui y est annexé ;
L état supplémentaire arrêté par le ministre de l’intérieur , le 22 novembre 181 1 ;
Les demandes adressées par plusieurs préfets , à l’effet de savoir si les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe , seront délivrées par les sous-préfets ou par les maires ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Art. I®*" a compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance , servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur iusalubre ou incommode (I).
II. Le procès-verbal d’information de commodo et inconimodo , exigé par l’article 7 du décret du 1 5 octobre 1810, pour la foimation des établissements compris dans la seconde classe
(1) On doit dire établissements dangereux , insalubres ou incommodes. L’ordonnance de 1815 a apporté peu de changements à la nomenclature du décret de 1810. Mais les classifications du décret de 1810 maintenues par cette ordonnance , remontent toutes pour leur effet au décret ; les changements apportés par l’ordonnance à ces classifications ne peuvent atteindre que les élablisseraents formés depuis sa promulgation.
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de la nomenclature, sera pareillement exigible, en outre de l'affiche de demande , pour la formation de ceux compris dans la première classe.
Il n’est rien innové aux autres dispositions de ce décret.
III. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées , dans les départements , conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets , après avoir pris préalablement l’avis des maires et de la police locale (1).
IV. Les attributions données aux préfets et aux sous-préfets par le décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police (2) dans toute l’étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-et-Oise.
V. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements nouveaux qui , n’ayant pu être compris dans la nomenclature précitée , seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l’autorisation d’établissement pour tous ceux qu’ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature , en remplissant les formalités prescrites par le décret du 1 5 octobre 1810, sauf , dans les deux cas , à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce (3).
(4) Des enquêtes sont faites pour les établissements de troisième classe dans le département de la Seine.
(2) Ces fonctions sont dévolues aujourd’hui au préfet de police , suivant une ordonnance royale en date du 15 mars 1826.
(3) Il en est rendu compte aujourd’hui au ministre du commerce. Les établissements qui ne sont pas nouveaux et que les préfets jugent convenables de classer , ne peuvent être suspendus , sauf de graves dangers ; les préfets adressent , dans ce cas, un projet de classification au ministre du commerce, qui provoque , s il y a lieu , une ordonnance royale qui peut seule alors opérer la classification. Quan aux établissements nouveaux que l’on juge devoir appartenir à la première classe , les préfets doivent se borner à en faire l’objet d’un rapport au ministre du commerce, et les suspendre , s’il y a lieu , jusqu’à ce qu’ils aient été légalement classés* Les établissements nouveaux de deuxième et troisième classes seulement , peuven être provisoirement classés par les préfets.
ÉTABLISSEMEIKTS INSALUBRES.
ÉTAT GÉ>'ÉRAL des ateliers et établissements qui , à raison de l’insalubrité , ou de rincommodité , ou des dangers qui en résultent pour le toisinage , ne peuvent être formés spontanément et sans permissian , soit qu'ils ne produisent qu'un de ces inconvénients, soit qu’ils en réunissent plusieurs. (1" jan- \1er 1845.)
DÉSIGN.^TION
lADIC.ATIOÎN
DATES
dei
DES
DE LECHS
ORDONNANCES
ÉTABLISSEMENTS
INCONVÉNIENTS
de Classement.
Abattoirs publics et com-
Les animaux peuvent s’é-
15 oct. 1810.
muns.
cbapper. Mauvaise odeur.
Absinthe ^Distillerie d’extrait
Danger d’incendie.
9 fév. 1823.
ou esprit d’).
Acétate de plomb, sel de Sa-
Quelques inconvénients ,
li janv. 1813.
turne ( fabrication de 1’ ).
mais seulement pour la
-rjcih ,-,-rr i
santé des ouvriers.
Acide acétique ( Fabr. d’ ).
Peu d’inconvénients.
3 nov. 1826.
Acide muriatique (Fabrica-
Odeur désagréable et in-
tion de r ) à rases clos.
commode quand les appareils perdent ; ce qui a lieu de temps à autre.
Acide muriatique oxygéné
(fabr- de I’). Voir Chlore.
Acide nitrique , eau forte
Ne se fabrique plus d’après
13 oct. 1810.
(Fabrication de 1’) (1).
l’ancien procédé. Voir l’article ci-après.
9 fév. 1823.
Acide nitrique , eau forte
Odeur désagréable et in-
( F abrication de 1’ ) , par la
commode quand les ap-
décomposition du salpêtre au moyen de l’acide sulfu- - rique, dans l’appareil de jrolf.
pareils perdent ; ce qui a lieu de temps à autre.
(1) Les classifications opérées par le décret ont toutes été maintenue.»,
à l’exception des salles de dissection et des Glatnres de
soie, par l’ordon”
nance de 1815, qui a classé
elle-même beaucoup d’établissements. De là
vient que les nomenclatures publiées jusqu’ici ne mentionnent que l’or-
donnance. Mais nous avons
cru devoir y substituer le décret pour les éta-
blisscments qu’il a classés, puisque les effets de la classification remontent
jasqu’à lui. Voirie notel'*
_de l’art. !•' de l’ordonnance de 1815.
ÉTAT GÉNÉIIAL
DESIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
Acidepyroligneux (Fabriques d’ ) , lorsque les gaz se répandent dans l’air sans être brCdés.
Acide pyroligneux ( Fabriques d’ ) , lorsque les gaz sont brûlés.
Acide sulfurique (Fabrication de 1’).
Acide tartareux ( Fabrication de 1’).
Acier (Fabriques d’).
Affinage de l’or ou de l’argent paiT’acide sulfurique, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont versés dans l’atmosphère.
Affinage de l’or ou de l’argent par l’acide sulfurique , quand les gaz dégagés pendant celte opération sont condensés.
Affinage de l’or ou de l’argent au moyen du départ et du fourneau à vent. Voir Or.
Affinage de métaux au fourneau à coupelle ou au fourneau à réverbère (2).
Alcali caustique en dissolution ( Fabrication de 1’ ) .
Voir J?aM seconde.
INDICATION
DE LEU ns
INCONVÉNIENTS
Beaucoup de fumée et odeur empyreumatique très désagréable.
Un peu de fumée eld’odeur empyreumatique.
Odeur désagréable , insalubre et nuisible à la végétation.
Un peu de mauvaise odeur.
Fumée et danger du feu.
Dégagement de gaz nuisibles.
Très peu d’inconvénients quand les appareils sont bien montés et fonctionnent bien.
Cet art n’exisle plus.
Fumée et vapeur insalubres et nuisibles à la végétation.
Très peu d’inconvénients.
DATES
des
ordonnances de Classement.
janv
6 nov, 1826.
14 janv. 1813.
9 fév. 1823.
Idem-
14 janv. 1814.
15 oct. 1810.
14 janv. 1813.
14 janv. 1815.
(1) Voir l’instruction de M. d’Arcet faite, en 1827, au nom du Conseil de salubrité, sur l’art de l’affinage.
(2) Toutes les fois que le décret et l’ordonnance ou deux ordonnances de classification sont cités pour le même établissement, c est que le l*'' règlement a opéré le classement, et que le second 1 a modifié ou en a changé les termes ; ainsi, dans l’espèce , le décret porte : l Affinage des métaux au fourneau à manches, et le range dans la 2* classe.
DÉSIGNATION
INDICATION
DATES
DES
DE LEURS
dos
ORDONWASCES
ÉTABLISSEMENTS
INCONVÉNIENTS
de Classement.
Allumettes (Fabrication d’ ) préparées avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes. \oirPoudres fulminantes.
Tous les dangers de la fahrication des poudres fulminantes.
23 juin 1023.
Amorces fulminantes.
Idem.
23 juin 1823.
Alun. Voir Sulfate de fer et d’alumine.
Amidonniers.
Odeur fort désagréable.
Arcansons ou résines de pin (Travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine.
Danger du feu et odeur très désagréable.
9 février 1825.
Ardoises artificielles et mastics de différents genres (Fabriques d’}.
Odeur désagréable, danger du feu.
20 sept. 1828.
Artificiers.
Danger d’incendie et d’explosion.
13 oct. 1010.
Baleine ( Fanons de la ).
27 mai 1830.
Batteurs d’or et d’argent.
Bruit.
janv. 1845.
Battoirs à écorce, dans les villes.
Bruit , poussière et quelque danger du feu.
20 sept. 1028.
Bitume en planche (Fabri ques de).
Danger d’incendie.
9 févr. 1023.
Blanc de baleine ( Raffineries de ).
Peu d’inconvénients .
3 nov. 1826.
Blanc de plomb ou de céruse (Fabriques de ).
Quelques inconvénients seulement pour la santé des ouvriers.
13 oct. 1026.
Blanchiment des toiles par l’acide muriatique oxygéné. Voir Toiles.
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DÉSIGNATION
INDICATION
DATES 1
DES
DB LBDRS
CTi
dei 1
OUDONNANCE3 I
ÉTABLISSEMENTS
INCONVÉNIENTS
le Classement. I
Blanchiment des tissus et des fils de laine ou desoie , par le gaz ou l’acide sulfureux.
Emanations insalubres.
5 nov. 1026. I
Blanchiment des toiles et fils de chanvre, de lin et coton, par le chlore.
Emanations désagréables.
Idem. 1
Blanchiment des toiles et fils de chanvre , par les chlorures alcalins.
Peu d’inconvénients.
Idem, 1 :
Blanchisseries ordinaires.
Voir Buanderie.
Bleu de Prusse (Fabriques de ) , lorsqu’on n’y brCile . pas la fumée et le gaz hydrogène sulfuré (1).
Odeur désagréable, insalubre.
JOI
15 oct. 1810. I: 14- jauv. 1815, 1'
Bleu de Prusse ( Fabriques de , lorsqu’elles brûlent leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré, etc.
Très peu d’inconvénients si les appareils sont parfaits , ce ^ qui n’a pas lieu constamment.
Idem. J
Bleu de Prusse (Dépôts de sang des animaux destinés à la fabrication du ). Voir Sang des animaux.
Blanc d’Espagne (Fabriques de).
Très peu d’inconvéniénts^
Hjanv. 1815. I j
Bois dorés ( Brûleries des ).
Très peu d’inconvénients , l’opération se faisant très en petit.
Idem. 1
Borax artificiel ( Fabriques de).
Très peu d’inconvénients.
9 fév. 1835.
Borax ( Raffinage du').'*'
Idem.
W janv. 1815. Ik
Boues et immondices (Dépôts de). Voir F~oirieSd
Odeur très désagréab1ë''et insalubre.
9 fév. 1825. 1
Bougie de blanc dé baleine ( Fabriques de).
Quelque danger d’incendie.
Idem. |î
(1) Rangées dans la !'•
classe par le décret, sous la seule dénomi- 1'
nation de Bleu do Prusse.
DÉSIGN.\TION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDIC.ATION
DE LECB3
INCONVÉNIENTS
CA
Boulons métalliques ( Fabri-
Bruit.
cation des). (1).
Boyaudiers.
Odeur très désagréable et insalubre.
Brasseries.
Fumée épaisse quand les fourneaux sont mal construits, et un peu d’odeur."
Briqueteries. Voir Tuileries.
Fumée abondante au commencement de la fournée.
B riqueteries nefaisantqn’une
Menu
seule fournée en plein air , comme onlefaiten Flandre
Briquets phosphoriqnes et
Danger d’incendie.
briquets oxygénés (Fabriques dé).
Buanderies des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dépendent, quand
Inconvénients graves "par ‘là décomposition des eaux de savon.
ÎT* •
ils n’ont pas un écoulement
rr
constant de Irairs eaux (2).
Buanderies quand il y a
Peu d’inconvénients.
écoulement.
Caldnation d’os d’animéni' lorsqu’on n’y brûle pas la
Odeur tf& désagréable de matières animales brù-
lées , portés à une grande distance.
hou
Calcination d’os d’animaux lorsque la fumée est brûlée.
Odeur toujours sensible, même avec des appareils 'bien cônstriiits.
Camphre CPréparalion et raf-
Odeur forte et quelque
finage du }.
danger d’incendie.
Caractères d’imprimerie
Très peu d’inconvénients.
(Fonderies de). “
Caramels en grand (Fabriques de).
Danger du feu , odeur désagréable.
DATES
des
OBDOIVKAACES de Classement.
la oct. 1810.
14janv. 1815.
13 oct. 1810.
Idem .
l^’janv. 1815.
Idem,
5 noT. 1825.
14 janv, 1813.
3 nov. 1826.
9 fév.^'isas.
) êàiùb eiO“
Idem.
20 sept 1828.'
14janv. 1813.
13 ocU 1810.7 ab
3 noT. 1826.
(1) Le décret porte simplement : Fabrication des boutons.
(2) L’ordonnance du il janrier 1815 les range indistinctement dans la 3* classe sons la seule dénomination de Buanderies.
ÉTAT GÉNÉRAL
DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LEO RS
INCONVENIENTS
1 CL.VSSE.
DATES
ORDONNANDBS
de Classement
Carhonisation du bois à air libre , lorsqu’elle se pratique dans des établissements permanents et ailleurs que dans les bois et forêts , ou en rase campagne.
Odeur et fumée très dé sagréables , s’étendant au loin.
20 sept. 1828.
Cartonniers (1).
Un peu d’odeur désagréable.
15 oct. 1810.
14 janv. 1815.
Cendres (Laveurs de) .
Très peu d’inconvénienis.
14 janv. 1815.
Cendres bleues et autres précipitées du üuivre (Fabrication des).
Aucun inconvénient , si ce n’est celui de l’écoulement au dehors des eaux de lavage.
Idem.
Cendres d’orfèvre (Traitement des ) par le plomb.
Fumées et vapeurs insalubres.
Idem.
Cendres d’orfèvre ( Traitement des ) par le mercure et la distillation des amalgames.
Danger à cause du mercure en vapeur dans l’atelier.
Idem.
Gendres gravelées (Fabrication des ) , lorsqu’on laisse répandre la fumée au dehors.
Fumée très épaisse et très désagréable par sa puanteur.
Cendres gravelées (Fabrication des ) lorsqu’on brûle la fumée, etc.
Céruse (Fabrique de). Voir Blanc de plomb.
Un peu d’odeur.
Idem.
Chairs ou débris d’animaux.
(Les dépôts, les ateliers ou les fabriques où ces matières sont préparées par la macération , ou desséchées pour être employées à quelque autre fabrication) .
Odeur très désagréable.
9 févr. 1826.
Chamoiseurs.
(l) Rangés dans la prem
Un peu d’odeur, ière classe par le décret.
14 janv. 1815.
DÉSIGNATION
INDICATION
DATES
DES
DE LBDBS
CA
des
OODONNATICES
ÉTABLISSEMENTS
INCONVÉNIENTS
de Classement.
Chandeliers.
Quelque danger du feu et uu peu d’odeur.
15 oct. 1810.
Chantiers de bois à brûler , dans les villes (1/.
Danger du feu exigeant la surveillance de la police.
9 févr. 1823.
Chanvre ( Rouissage du lin ou du), en grand , par leur séjour dans l’eau.
Exhalaisons très insalubres. Infection des eaux.
Fièvres.
13 oct. 1810.
5 nov. 1826.
Chapeaux (Fabrique de) (2).
Buée et odeur assez désagréable ; poussière noire occasionnée par le battage après la teinture , et portée au loin.
14 janv. 1815.
Chapeaux de soie ou autres , préparés avec un vernis.
Danger du feu : mauvaise odeur.
27 janv. 1837.
Charbon animal ( Fabrication ou la réviviCcation du ), lorsqu’on n’y brûle pas la fumée.
Odeur très désagréable de matières animales brûlées portée à une grande distance.
9 févr. 1823.
Charbon animal ( Fabrication ou révivilication du ) , lorsque la fumée est brûlée.
Odeur toujours sensible, même avec des appareils bien construits.
9 févr. 1823.
20 sept. 1828.
Charbon de bois, dans les villes (Dépôts de).
Danger d’incendie, surtout quand les charbons ont été préparés à vases clos, attendu qu’ils peuvent prendre feu spontanément.
9 fév. 1823.
Charbon de bois fait à vases clos (3) .
Fumée et danger du feu.
(1) Voir l’ordonnance de police.
(2) L’ordonnance de police du 12 juillet 1813 sur les chapeliers porte art. 3, que les foules ne pourront être établies sur la rue, et qu’elle^ devront Être situées au rez-de-chaussée et dans le fond des cours. (Cet article est le seul de l’ordonnance qui soit aujourd’hui en vigueur.
(3) Rangé par le decret dans la classe, sous la dénomination de
charbon de bois épuré.
ETAT GENERAI.
DÉSIGNATION
1 DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DR LEUnS
INCONVÉNIENTS
CLASSE. i
DATES
des
OBDORNÂPfCES
de Classement.
Charbon de bois (Magasins de ) dans les villes.
Danger d’incendie, surtout quand les charbons ont été préparés à vases clos, attendu qu’ils peuvent prendre feu spontanément.
5 juil. lOSir.
Charbon de terre ( Epurge dUj) à vases ouverts (1).
Fumée et odeur très désagréables.
13 oct, 1810.
14 janv. 1015.
Charbon de teiTe épuré, lorsqu’on travaille à vases clos.
Un peu d’odeur et de fumée.
Idem.
Châtaignes ( Dessication et conservation des).
Très peu d’inconvénients, attendu que c’est une opération de ménage.
14 janv. 1813.
Chaudières à vapeur. Voyez Machines à feu.
Chaux ( Fours à) permanents (2).
Grande fumée.
13 oct. 1810.
29 juUl. 1818.
Chaux ^ Fours à) ne travaillant pas plus d’un mois
Idem.
14 janv. 1818.
par année.
Chicorée-café (Fabrique de).
Très peu d’inconvénients.
9 fév. 1823.
(1) Rangé par le; décret indistinctement dans la 1” classe mination de charbpn de terre épuré.
sous la déno-
(2) Un arrêt du Conseil du Roi, du 9 octobre 1790, prohibe, dans Paris,
les fours à chaux et à plâtre.
Etaient primitivement rangés dans la 1*® classe, sous la dénomination de Fours à chaux. — Us ne pouvaient être autorisés qu’après que les agents forestiers en résidence sur les lieux, avaient, donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans lé'canton, et les besoins des communes environnantes, permettaient d’accorder la permission. Cette formalité ne paraît plus nécessaire, puisque les fours à chaux sont rangés dans la 2® classe; mais il a été décidé, sur. l’avis du[Conseil de salubrité, que les fours à chaux alimentés avec de la houille ou du bois devaient être à une distance de lOO mètres de toute habitation. Si les fours à chaux sont alimentés avec du coke, ils ne présentent aucun inconvénient , et cette condition est généralement imposée aujourd'hui. (Les observations qui pré. cèdent s’appliquent aux fours à plâtre. ) '
DÉSIGNATION
DBS
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LEU BS
INCONVENIENTS
tr^
CA
DATES
dus
ORDONNANDES
de Classemen
Chiffonniers (1) .
Odeur très désagréable et insalubre.
15 oct. 1010.
14 janv. 1013.
Chlore , acide muriatique oxygéné (Fabrication du), quand ce produit est employé dans les établissements mêmes où, on le prépare (notamment pour le blanchiment des toiles) (2)
Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent , ce qui a lieu de temps à autre.
14 janv. 1015.
9 fév. 1023.
Chlorures alcalins , eau de javelle ( Fabrication en grand des ) , destinés au commerce , aux fabriques.
Odeur désagréable et incommode quand les appareils iierdent , ce qui a lieu de temps à autre.
9 fév. 1825.
Chlorures alcalins , eau de javelle (Fabrication des), quand ces produits sont employés dans les établissements mêmes où üs sont préparés.
Inconvénients moindres que ci-dessus , les produits étant moins abondants.
Idem.
Chromate de plomb ( Fabriques de).
Très peu d’inconvénients.
Idem,
Chrysalides ( Dépôts de ).
Odeur très désagréable.
20 sept. 1820.
Cire à cacheter (Fabriq. de).
Quelque danger du feu.
14 janv. 1815.
,Cjriers,j ^ aaasio .i
Danger du feu.,
13 oct. 1810.
Cocons. Voir Filatures.
: irjt sL'
27 mai 1838.
15 oct. 1010.
Colle-forte { Fabrique de ).
Mauvaise odeur.
Colles de parchemin et d'amidon ( Fabriques de).
Très peu d’inconvénientsV '
' ■ Idem.
Colle de peau de lapin ( Fabriques de).
Un peu de mauvaise odeur
9 fév. 1825.
(1) Etaient rangés, par le décret, dans la l'o classe, ii' -
(2) Compris, dans l’ordonnance de 1815, sous la seule dénomination d acide muriatique oxygéné.
(3) Une décision ministérielle du 25 juin 1880 porte que les fabriques
d eau de javelle seront de a» classe, lorsqu’elles ne produiront pas plus de fiOO kil, de chlorure par jour, [
ÉTAT GÉNÉRAL
DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LBUnS
INCONVÉNIENTS
1 CLASSE. j
DATES
dci
OBDONNANCES
de Classement.
Combustion de plantes marines, lorsqu’elle se pratique dans des établissements permanents.
Exhalaisons désagréables , nuisibles à la végétation et portées à de grandes distances.
27 mai 1038.
Cordes à instruments ( Fabriques de).
Sans odeur , si les eaux du lavage ont un écoulement convenable , ce qui n’a pas lieu ordinairement.
15 oct. 1810.
Corne ( Travail de la ) , pour
Un peu de mauvaise odeur
13 oct. 1810.
la réduire en feuilles (1).
Corroyeurs.
Mauvaise odeur.
14 janv. 1813.
13 oct. 1810.
Gouverturiers (2).
Danger causé par le duvet de laine en suspension dans l’air; odeur d’huile rance et de vapeurs sulfureuses, quandles souffroirs sont mal construits
Idem.
Crétonniers.
Mauvaise odeur et danger du feu.
15 oct. 1810.
Cristaux (Fabrique de) . Voir Verre.
Cristaux de soude, sous-car-
Très peu d’inconvénients.
14 janv. 18 13
honate de soude cristallisé (Fabrique de).
Cuirs vernis (Fabrique de;.
Mauvaise odeur et danger du feu. ^
13 oct. 1810.
Cuirs verts (Dépôts de) (4).
Odeur désagréable et insalubre.
Cuivre (fonte et laminage du)
Fumée, exhalaisons insalubres et danger du feu.
14 janv. 1813.
(1) Le décret porte ; Fabrication de cornes transparentes.
(2) Voir l’instruction du Conseil de salubrité sur les souffroirs, en date du 24 mai 1821.
(3) Quel qiMj soit le mode de fabrication et les procédés employés. — Decision du ministre de l’intérieur du 8 mars 1830.
(4) On entend par citif's verts les peaux fraiches que l’on fait sécher avant de les livrer aus mégissiers.
DÉSIGNATION
INDICATION
DATES
DBS
ÉTABLISSEMENTS
DB LEURS
INCONVÉNIENTS
des
ORDONNANCB9
de Classement,
Cuivre (Dérochage ou décapage du ) par l’acide nitrique.
Odeur nuisible et désagréable.
20 sept. 1828.
Débris d’animaux (Dépôts de) Voir Chairs,
Dégraisseurs. Voir Teinturiers-dégraisseurs.
Très peu d’inconvénients.
H janv. 1815.
Dégras, ou huile épaisse à l’usage des tanneurs. ( Fabriques de).
Odeur très désagréable et danger d'incendie.
9 fév. 1823.
Désargentage du cuivre par le mélange de l’acide sulfurique et de l’acide nitrique ( Ateliers de ).
Dégagement de gaz nuisibles.
27 mai 1838.
Doreurs sur métaux.
On a à craindre les maladies des doreurs , le tremblement, etc. ; mais ce n’est que pour les ouvriers.
15 oct. 1810.
Eau de javelle ( Fabrication del’). Voir Chlorures alcalins.
Eau-de-vie ( Distilleries d’).
Eau forte (Fabrication de 1’) Voir Acide nitrique.
Danger du feu.
13 oct. 1810.
Eau seconde ( Fabrication de F) des peintres en bâtiment. Alcali caustique en dissolution.
Très peu d’inconvénients.
1*1 janv. 1815.
Eaux savonneuses des fabriques. Voir Huile (Extraction de 1’) contenue dans ces eaux , etc.
Ecarrissage (1).
Odeur très désagréable.
13 oct. 1810.
(1) Prohibées dans Paris, du 25 juillet 1825.
Loi du 1" mai 1822. — Ordonnance royale
(2) Prohibé dans Paris.
ÉTAT GÉNÉRAL
DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
Echaudoirs ou cuisson des abattis des animaux tués pour la boucherie.
Emaux ( Fabrique d’). Voir J^erre.
Encre à écrire (Fabriques d’)
Encre d’imprimerie ( Fabriques d’ ) (1).
Engrais(Les dépôts de matières provenauldela vidange des latrines ou des animaux , destinées à servir d’). Voir Poudrette.
Essayeurs.
Etain ( Fabrication de feuilles d’).
Ether ( Fabriques et dépôts d’) (2).
Etoupilles (Fabriques d’) préparées avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes. Voir Poudres fulminantes.
Faïence ( Fabriques de ).
Fanons de baleine ( Ateliers pour le travail des ).
Fécule de pommes de terre (Fabrique de).
INDICATION
DE EEDnS
INCONVÉNIENTS
Mauvaise odeur.
DATES
des
OBDONNANCES
dé ‘cfi^sérnent.
15 oct. 1010.
Très peu d’inconvénients.
Odeur très désagréable et danger du feu.
Odeur très désagréable et insalubre.
Très peu d’inconvénients.
Peu d’inconvénients, l’opé ration se faisant au laminoir.
Explosion et incendie.
Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes.
Fumée au commencement des fournées.
Abondantes vapeurs d’une odeur fade et tenace , putréfaction des eaux quand on n’a pas soin de les jeter immédiatement.
Mauvaise odeur provenant des eaux de lavage quand ellissont gardées.
ik janv. 1813.
Idem.
9 fév. 1823.
ik janv. 1813.
Idem.
27 janv. 1837.
23 juin 1823.
14 janv. 1813, 27 mai 1838,
9 fév. 1823
(1) Quel que soit le mode de fabrication et les procédés employés.- Dé cision du ministre de l’intérieur, du 2 avril 1830.
(2) Quand les dépôts en contiennent plus de quarante litres à la fors.
■ DESIGNATION
DBS
ÉT.ADLISSEMENTS.
INDICATION
DE LEUnS
INCONVÉNIENTS
j CLASSE. j
DATES
dus
OnOONNANCBS
ye Classement.
Fer-blanc ( Fabrique de).
Très peu d’inconvénients.-
14 janv. 181S.
Feutres et visières vernis (Fabrique de
Odeur désagréable, crainte d’incendie.
3 nov. 1826.
Filature de cocons en grain (six tours ) .
Odeur fétide.
27 mai 1838.
Fonderies au fourneau à la JVilkitison .
Fumée et vapeur nuisibles •i-
15 oct. 1810.
9 fév. 1825.
Fondeurs en grand au fourneau à réverbère (1).
Fumée dangereuse, surtout dans les fourneaux où l’on traite le plomb , le zinc , le cuivre, etc.
13 oct. 1810.
14 janv. 1815.
Fondeurs au creuset (1).
Forges *de grosses œuvres, c’est-à-dire celles où l’on fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir , soit les marteaux, soit les masses soumises aux travail.’
Un peu de fumée.
Beaucoup defumée, crainte d’incendie.
15 oct. 1810.
14 janv. 1813.
5 nov. 1826.
Fourneaux (HautsJ. La formation de ces établissements est régie par la loi du 21 avril 1810.
Fumée épaisse et danger du feu.
14 janv. 1815.
Fours à cuire les cailloux destinés à la fabrication des émaux.
Beaucoup de fumée.
3 nov. 1826.
Fulminate de mercure , amorces fulminantes et autres, préparations dans lesquelles entre le fulminate de mercure (Fabriques de)
Explosion et danger d’incendie.
Fromages (Dépôts de).
Odeur très désagréable.
14 janv. 1815.
Galipots, 011 résine de pin ( Travail en grand des ) , soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine.
Danger du feu et odeur très désagréable.
9 fév. 1825.
:oi
(1) Ces trois industries soi la dénomination générale de
it rangées par le décret dans la 2® classe, 'sous fonderies de métaux.
ÉTAT GÉNÉRAL
désignation
DES
ÉTABLISSEMENTS
Galons et tissus d’or et d’argent (Brûleries en grand des).
Gaz hydrogène ( tous les établissemeuts d’éclairage par le) , tant les usines où le gaz est fabriqué , que les dépôts où il est conservé.
Gaz hydrogène ( les petits appareils domestiques pour fabriquer le) destiné à fournir au plus à dix becs d’éclairage , et tout gazomètre en dépendant , d’une capacité de sept mètres au plus.
Gaz [Ateliers pour le grillage des tissus de colon par le) (!)• .
Gélatine extraite des os (Fabrication de la ) par le moyen des acides et de l’ébullition.
Genièvre (Distilleries de).
Glaces ( Etamage des).
Goudron ( Fabrique du ) (2).
Goudron ( Fabriques de ) à vases clos.
Goudrons (Travail en grand des ) , soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraii e la térébenthine.
INDICATION
DE LEDBS
INCONVÉNIENTS
DATES
des
OBDONNAKCES
de Classement.
Mauvaise odeur.
janv. 1815.
Odeur désagréable et fumée pour les seuls ateliers , mais qui s’étendent aux environs de temps à autre.
20 août 102A.
Peu d’inconvénients, l’opération se faisant en petit.
25 mars 1838.
Peu d’inconvénients, l’opération se faisant en petit.
9 fév. 1825.
Odeur assez désagréable quand les matières ne sont pas fraîches.
Idem.
Danger du feu.
l^' janv. 1815.
Inconvénient pour les ouvriers seulement , qui sont sujets au tremblement des doreurs.
Idem.
Très mauvaise odeur et danger du feu.
Idem.
Danger du feu , fumée et un peu d’odeur.
9 fév. 1825.
14 janv. 1815.
Odeur insalubre et danger du feu.
9 fév. 1825.
(1) La surveillance de la police locale établie par l’ordonnance du 20 août 1824, pour les ateliers d’éclairage par le gaz , est applicable aux ateliers pour le grillage.
(2) Etaient primitivement rangceiridans la 2« classe.
désignation
DBS
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LBCnS
INCONVÉNIENTS
DATES I
dis 1
ORDONNANCES I
de Classement, il
Grillage des tissus de coton par le gaz (Ateliers de).
Peu d’inconvénients, l’opération se faisant en petit.
9 fév. 1825. 1
Voir Car. -
Hareng { Saurage du ).
Mauvaise odeur.
14 janv. 1815. |
Hongroyeurs.
Idem.
15 oct. 1810. 1
Huile de pied de bœuf ( Fabrique d’) ( 1 ).
Mauvaise odeur causée par les résidus.
15 oct. 1810. 1 14 janv. 1815. I
Huile de poisson ( Fabriques d’ ).
Odeur désagréable et danger du feu.
Huile de térébenthine et huile
Idem.
Idem. 1
d’aspic ( Distillation en grand del’ ) (2).
Huile de térébenthine çt autres huiles essentielles ( Dépôts d’ ).
Danger du feu , d’autant plus grand, que l’huile peut se volatiliser dans les magasins , et que l’approche d’une lumière détermine l’inflammation.
9 fév. 1825. 1
Huile ( Extraction de 1’ ) et des autres corps gras contenus dans les eaux savon-
Mauvaise odeur et quelque danger du feu.
20 sept. 1828. |
neuses des fabriques.
Huile épaisse à l’usage des tanneurs (Fabriques d’I.
Odeur très désagréable et danger d’incendie.
9 fév. 1825. 1
Voir Dégras.
Huile rousse (Fabriques d’J
Idem.
14 janv. 1815. |
extraite des crétons et dé-
bris de graisse à une haute
température.
Huiles ( Epuration des ) au moyen de l’acide sulfurique.
Danger du feu et mauvaise odeur produite par les eaux d’épuration.
Indigoteries.
Cet art qu’on avait essayé en France , n’y existe plus.
Idem. 1
Laques (Fabrication des).
Très peu d’inconvénients.
L4janv. 1815. |
(1) Le décret porte : Fabrication d’huile de pied ou de corne de bœuf. I
(2) Doivent être éloignés de toute habitation. I
ÉTAT GÉNÉRAL
DÉSIGNATION
DBS
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LEURS
INCONVÉNIENTS
Lard (Ateliers à enfumer lel.
Lavage et séchage d’éponges.
Lavoir à laine (Etablissement des ).
Odeur et fumée.
Mauvaise odeur.
Doivent être placés sur les rivières et ruisseaux, audessous des villes et villages.
DATES
des
OBDONNANCES
de Classement.
Lavoirs des blanchisseurs.
Voir Buanderie.
Lin (Rouissage du). Voir Chanvre.
Liqueurs (Fabrication des ).
Litharge ( Fabrication de la ) .
Lustrage des peaux.
Machines et chaudières à feu à haute pression , c’est-àdire celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères , lors même qu’elles brûleraient complètement leur fumée (!)•
Machines et chaudières à feu à basse pression , c’est-àdire fonctionnant à moins de deux atmosphères , brûlant ou non leur fumée.
Maroquiniers.
Massicot (Fabrication du ) , première préparation du plomb pour le convertir en minium.
Mastics. Voir Ardoises artificielles.
Mégissiers.
Ménageries.
janv. 1813 27 jan. 1837.
9 fév. 1823.
Danger du feu.
Exhalaison dangereuse.
Très peu d’inconvénients.
Fumée , attendu qu’il n’y en a jusqu’à présent aucune qui la brûle complètement -f danger d’explosion des chaudières.
Fumée et danger d’explosion. '
Mauvaise odeur.
Exhalaisons dangeureuses.
ih janv. 1813.
Idem.
3 nov. 1826.
15 oct. 1810.
29 oct. 1823.
23 mars 1830.
14 janv. 1813.
22 mai 1843
Mauvaise odeur.
Danger de voir les animaux s’échapper des cages.
14 janv. 1813 22 mai 1843
14 janv. 1810 Idem.
13 oct. 1810 15 oct. 1810
(1) Le décret du 15 octobre 1810 les range indistinctement dans S"* classe, sous la dénomination générale de pompes à feu.
DESIGNATION ' ’
DES
ÉTABLISSEMENTS. ^ t
Métaux (Fonderie de ). Voir Fonderies, Fondeurs (1).
Minium ( Fabrication du ) , préparation de plomb pour les potiers , faïenciei-s . fabricants de cristaux, etc.
Moulins à broyer le plâtre, la chaux et les cailloux.
INDICATION
DE LBCBS
'INCONVÉNIENTS
Moulins à farine , dans les villes.
Moulins à huile.
Noir animal.
Noir de fumée (Fabrication du ).
Noir d’ivoire et noir d’os (Fabrication du ) , lorsqu’on n’y brûle pas la fumée (2j.
Noir d’ivoire et noir d’os (Fabrication du ) , lorsqu’on brûle la fumée (2j. *
Ocre jaune ( Calcination de 1’ ) , pour le convertir en ocre rouge.
Or et argent (AfiSnage de 1’) , au moyen du départ et du fourneau à vent.
Exhalaisons moins dangereuses que celles du massicot.
Bruit. Ce travail , étant fait par la voie sèche , a des inconvénients graves pour la santé des ouvriers , et même un peu pour le voisinage.
\oTi«Le brotemeul des caillons poarrait se £aire parla Tote humide
Bruit et poussière.
On peu d’odeur et quelque danger du feu.
Odeur très désagréable et insalubre.
Danger du feu.
Odeur très désagréable de matières animales brûlées, portée à une très grande distance.
Odeur toujours sensible , même avec des appareils bien construits.
Un peu de fumée.
Cet art n’existe plus.
DATES
dt*s
ORDONNANCES
de ClassemenL
13 oct. 1810.
9 févr. 1823.
Idem.
lA janv. 1813.
27 janv. 1837.
13 oct. 1810.
13 oct. 1810.
14 janv. 1813.
(1) Les fonderies comprennent eu général la fonte du cuivre , — la fabrication des ancres, — les fonderies en sable, — les fonderies de cloches, de canons, de plomb, etc.
(2) Etait rangée par le décret indistinctement dans la 2' classe, sous la seule dénomination de Noir d’ivoire.
ÉTAT GÉJSÉRAL
, DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LEURS
INCONVÉNIENTS
DATES
des
OaDONNAXCES de Classement.
Orseille (Fabrication de 1’ ).
Odeur désagréable.
Os ( Blachîment des ) , pour les éventaillistes et les boutonniers.
Très peu d’inconvénients , le blanchiment se faisant par la vapeur et par la rosée.
Idem.
Os d’animaux ( Calcination d’). Noir Calcination d’os.
Papiers ( Fabriques de ).
Danger du feu.
Idem.
Papiers peints et papiers marbrés ( Fabriques de ) (1).
Idem.
13 oct. 1810.
14 janv. 1813.
Parcheminiers.
Un peu d’odeur désagréable.
Peignage en grand des chanvres et lins dans les villes (Ateliers pour le).
Incommodité produite par la poussière , et danger du feu.
27 janv. 1837.
Phosphore ( Fabrique de).
Crainte d’incendie.
3 nov. 1826.
Peaux de lièvres et de lapins.
Voir Secrétage.
Pipes à fumer (Fabrication des).
Fumée comme dans les petites fabriques de faïence.
14 janv. 1813.
Plantes marines. T^oir Combustion des.
27 mai 1838.
Plâtre (Fours à) permanents (2).
Fumée considérable, bruit et poussière. ^
13 oct.. 1810.
29 juin. 1818.
Plâtre (Fours à) ne travaillant pas plus d’un mois par année.
Idem, dans la proportion du travail.
14 janv. 1815.
Plomb (Fonte du) et laminage de ce métal.
Très peu d’inconvénients.
Idem.
(1) Le décret porte : Fabrication de papiers peints.
(2) Etaient rangés par le décret dans la première classe. — f^oir la note sur les fours à chaux. — L’article 2 de l’ordonnance de police du 23 ventôse an X sur les carrières, défend de cuire du plâtre dans Paris. 11 n est pas nécessaire cependant qu’ils soient éloignés des habitations, — Ordonnance royale du 4 septembre 1822.
DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LBDBS
INCONVÉNIENTS
CT
D.ATES
(les
ORDONNANCES
de Classement.
Plomb de chasse (Fabricalion du ).
Très peu d’inconvénients.
13 oct. 1810.
lAjanv. 1815.
Plombiers et fontainiers (1) ,
Idem.
Idem.
Poêliers fournalistes. — Poêles et fourneaux en faïence et terre cuite ( Fabrication des ).
Poils de lièvres et de lapins.
Voir Secrétage.
Pompes à feu. Voir 3Iachînes à vapeur.
Fumée dans le commencement de la fournée.
lA janv. 1813.
Porcelaine (fabrication delà)
Fumée dans le commencement du petit feu et danger d'incendie.
lit janv. 1815.
Porcheries.
Très mauvaise odeur et cris désagréables.
13 oct. 1810.
Potasse ( Fabriques de).
Très peu d’inconvénients.
Potiers d’élain.
Idem.
Idem.
Potiers de terre.
Fumée au petit feu.
Idem.
Poudres ou matières détonantes et fulminantes ( Fabrication d’allumettes, d’étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec ces sortes de poudres ou matières.
Explosion et danger d’incendie.
25 juin 1823.
Poudrette.
Très mauvaise odeur.
13 oct. 1810.
Précipité du cuivre (Fabrication de ). Voir Cendres bleues.
Très peu d’inconvénients.
lA janv. 1813.
Résines ( Le travail en grand des ) , soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine.
Mauvaise odeur et , danger du feu.
9 fév. 1823,
(1) Rangées par le décret dans la 2» classe, sous la dénomination générale de Plomberies.
'^'^6 état général
DÉSIGNATION
y,: (INDICATION
DATES
DES
DE LEURS
(fi
des
ÉTABLISSEMENTS
(fi
ORDONNANCES
INCONVÉNIENTS
de Classement.
Résineuses ( Le travail en
Mauvaise odeur et dan-
0 fév. 1823.
grand de toutes les matières ), soit pour la fonte et
ger du feu.
l’épuration deces matières, soit pour erl extraire la térébentliine.
U • toq ;
Ji
Rogues (Dépôts de salaisons
Odeur désagréable.
3 nov. 1826.
liquides, connues sous le nom de).
Rouge de Prusse (Fabriques
Exhalaisons désagréables
janv. 1815.
de ) à vases ouverts.
et nuisibles à la végétation, quand il est fabriqué avec le sulfate de fer (coupe-rose verte).
Rouge de Prusse ( Fabriques
Un peu d’odeur nuisible et
Idem.
■ de ) à vases clos.
un peu de fumée.
Routoirs servant au rouissage
=■; il) ! -
du chanvre et du lin. Voir ' Chanvre-
Sabots ( Ateliers à enfumer
Mauvaise odeur et fumée.
9 févr. 1823.
les ) dans lesquels il est brûlé de la corne ou d’au-
1res matières animales , 1 dans les villes.
Sabots (Ateliers à enfumer
Fumée.
Ifj. janv. 1813.
les).
Salaison (Ateliers pour la) et le saurage des poissons.
Odeur ti-ès désagréable.
9 fév. 1823.
' Salaisons (Dépôts de ).
Odeur désagréable.
janv
Salaisons liquides! V-Mogues
Salpêtre ( Fabrication et raf-
Fumée et danger du feu.
Idenu
Qnage du).
Sang des animaux , destiné à la fabrication du bleu de
Odeur très désagréable ,
9 fév. 1823.
surtout si le sang con-
Prusse ( Dépôts et ateliers
servé n’est pas à l’état
pour la cuisson ou la dessication du ).
sec.
Savonneries.
Buée , fumée et odeur désagréable.
13 oct. 1810.
Séchage d’éponges. Voir La-
27 janv, 1837.
vage.
DÉS1GN.\T10N
DES
ÊTABL1SSE.MENTS.
Secrétage des peaux ou poils de lièvres ou de lapins.
Sel (Raffineries de).
Sel ammoniac extrait des eaux de condensation du gaz hy- “drogène ( Fabrique de).
Sel ammoniac ou muriate d’ammàniac (Fabrication du) par le moyen de la distillation des matières animales (1).
Sel de satume ( Fabrication du ). Voir Acétate de plomb.
Sel de soude sec (Fabrication du). Soiis-cQrbonate de soude sec.
Sel ou muriate d’étain (Fabrication du ).
Sirop de fécule de pommes de terre ( Extraction du).
Soies de cochon ( Les ateliers de la préparation des) par tout procédé de fermentation.
Soie ( Filature de).
Soude ( Fabrication de la) ou décomposition du sulfate de soude (2).
Soudes de Wareck (La fabrication en grand des), lorsqu’elle s’opère dans des établissements permanents.
Soufre (Fabrication des fleurs de).
INDICATION
DE LEUnS
INCON'VÉMENTS.
Emanations fort désagréables.
Très peu d’inconvénients.
Odeur extrêmement désagréable et nuisible qu and les appareils ne sont pas parfaits.
Odeur très désagréable et portée au loin.
Un peu de fumée.
Odeur très désagréable.
Nécessité d’écouler les eaux
Odeurs infectes et insalubres.
Fumée.
Exhalaisons désagréables , nuisibles à la végétation et portées à de grandes distances.
Grand danger du feu et odeur désagréable.
DATES
tics
ORDONNANCES
!>?,1 /T de Classement.
20 sept. 1828.
UES
INDICATION
DË LëUUS
DATES
des
ORDONNANCES
de Classement.
Soufre ( Fusion du ) , pour le couler en canon , el épuration de celle même matière par fusion ou décantation.
Danger du feu , odeur désagréable.
9 fév. 1823.
Soufre (Distillation du).
Idem.
14 janv. 1813.
Sucre (Ralfineurs de).
Fumée , buée et mauvaise odeur.
Idem.
Suif brun ( Fabrication du).
Odeur très désagréable el danger du feu.
15 oct. 1810.
Suif en branche (Fonderies de) , à feu nu (1).
Odeur désagréable et danger du feu.
Suif ( Fonderies de ) au bainmarie ou à la vapeur.
Quelque danger du feu.
14 janv. 1813.
Suif d’os ( Fabrication du ).
Mauvaise odeur, nécessité d’écouler les eaux.
Idem.
Sulfate d’ammoniac (Fabrication du) par le moyen de la distillation des matières animales.
Odeur très désagréable et portée au loin.
Idem.
Sulfate de cuivre (Fabrication du ) par le moyen du soufre et du grillage.
Exhalaisons désagréables el nuisibles à la végétation.
Sulfate de cuivre ( Fabrication du ) , au moyen de l’acide sulfurique et de l’oxyde de cuivre ou du carbonate de cuivre.
Très peu d’inconvénients.
Idem.
Sulfate de potasse ( Raffinage du ).
Très peu d’inconvénients.
Idem.
Sulfate de soude (Fabrication du ) à vases ouverts.
Exhalaisons désagréables , nuisibles à la végétation et portées il de grandes distancés.
Idem.
Sulfate de soude (Fabrication à vases clos.)
(d) Rangée par le décret
Un peu d’odeur et de fumée dans la 2” classe.
DÉSIGNATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDICATION
DE LEDBS
INCONVÉNIENTS
(fi
DATES
des
ORDONNANCES
de Classement.
Sulfates de fer et d’alumine; extraction de ces sels des matériaux qui les contiennent tout formés, et transformation du sulfate d’alumine en alun (1).
Fumée et buée.
13 oct. 1810.
14 janv. 1815.
Sulfate de fer et de zinc ( Fabrication des ) , lorsqu’on forme ces sels de toutes pièces avec l’acide sulfurique et les substances métalliques.
Un peu d’odeur désagréable.
Idem.
Sulfures métalliques (Grillage des) en plein air.
Exhalaisons désagréables et nuisibles à la végétation.
Idem.
Sulfures métalliques ( Grillage des ) , dans les appareils propres à tirer le soufre et à utiliser l’acide sulfureux qui se dégage.
Un peu d’odeur désagréable.
Tabac (Fabriques de).
Odeur très désagréable.
15 oct. 1810.
Tabac ( Combustion des côtes du ) en plein air.
Idem.
14 janv. 1813.
Tabatières en carton ( Fabrication des).
Un peu d’odeur désagréable et danger du l'eu.
Idem.
Taffetas cirés ( Fabriques de) (2).
Danger du feu et mauvaise odeur.
13 oct. 1810.
14 janv. 1815.
Taffetas et toiles vernis (Fabriques de ).
15 oct. 1810.
Tanneries.
Mauvaise odeur.
14 janv. 1813.
Tartre (Raffinage du ).
Très peu d’inconvénients.
Idem.
Teinturiers (3).
Buée et odeur désagréable quand les soufroirs sont mal construits.
13 oct. 1810.
14 janv. 1813.
Teinturiers-dégraisseurs.
Très peu d’inconvénients.
14 janv. 1813.
(1) Le décret porte seulement : Fabrication de l’alun.
(2) Rangées par le décret dans la 2* classe.
(3) Rangées par le décret dans la 2<= classe.
350 ETAT GENERAL
Désignation
-T INDICATION
PATES
DES -
DE LEDBS
OBDOItSANCES ï
ÉTABLISSEMENTS
INCONVÉNIENTS
de Classement. I
Térébenthine ( Travail en
Odeur insalubre et danger
9 fév. 1823. 1
1 grand pour l’extraction de
du feû.
îi la). Voir Gowdrom.
Tissus d’or et d’argent ( Brù-
lèi-ies en grand des ). Voir Galons.
1 Toile cirée ( Fabriques de).
Danger du feu et mauvaise
Idem, 1' 1
odeur.
Toiles (Blanchiment des) par
.pdeur désagréable.
13 oct. 1810. 1
Tacide muriatique oxygéné
- fO. . j
Toiles peinies (Ateliers de).
Mauvaise odeur et danger du feu.
9 févr. 1823. Il
Toiles vernies ( Fabrication
des). Voir Taffetas vernis
Tôle vernie.
Mauvaise odeur et danger
Idem. 1
du feu.
Tourbe ( Carbonisation de ) à
Très mauvaise odeur etfu-
15 oct. 1810. Il
vases ouverts (1).
mée. .
14 janv. 1813. |
•iciflé”
Tourbe (Carbonisation de la)
■■ r r. ’ ‘ . •• • 1 , , iln
Odeur désagréable.
Idem. 1
à vases clos.
Tréüleries.
Bruit , danger dii feu.
20 sept. 1828. |
Tripiers.
Mauvaise odeur et nécessité
15 oct. 1810. 1
d’écoulement des eaux.
Tueries. Voir Abattoirs (2 1.
Danger de voiries animaux
13 oct. 1810. 1
s’échapperj; , mauvaise odeur.
14 janv. 1813. |
Tuileries et briqueteries.
Fumée épaisse pendant le
Idem. 1
-oq et sh DOii ? •-
■ petit feih^
Orate ( Fabrication d’ ) , mé-
Odeur désagréable.
, 9 fév. 1823. 1 j
lange de l’urine avec la chaux , le plâtre et les ter-
res.
(1) Reugée par |e décret dans la 1" classe, sans
distinction de pro- I
cédés.
Ut
M tu I
(a) Rangées dans la
classe, sans distinction de population. I
DES ETABLISSEîrfENTS INSABUBRES.
^DÉSiGNATlON
INDICATION
DATÉS
: rr
DR LBCaS
CA
des
OBDONNAKCES
’ .. RTAnricÆimic'TC'rc
“‘^INCONTÉMENTS. '
de Classement.
: Vacheries, dans les villes dont : la population excède 5,000
habitants (1). !
Vapeur (Machines àl. Vovez
Mauvaise odeur.
13 oct. 1810.
14janv. 1815.
22' mai 18M.
Machines et feu.
chaudières à
Verdet (Fabrication du>. Voîrirt-de-gris.
Vernis ( Fabrique de).
Très grand'danger du feu et odeur désagréable.
13 oct. 1810.
Vérnis. Voir Chapeaux.'
27 janv. 1837.
Verre, cristaux et émaux (Fabrique de) (2).
Grande fumée et danger du feu.
14 janv. 1813.
20 sept. 1828.
Vert-de-gris et verdet (Fabrication du).
Très peu d’inconvénients.
14 janv. 1815.
Viandes (Salaison et prépa- . ration des).
Légère odeur.
Idem.
Vinaigre ( Fabrication du).
Très peu d’inconvénieuls.
Idem.
Visières et feutres vernis. Voir Feutres.
Voiries et dépôts de boue ou de toute autre sorte d’immondices. --XU'
Odeur très désagréable et insalubre.
9 fév. 1823.
.v\ai
Zinc (Usines à laminer le) (3) .von; nei.siijsa
Danger du feu et vapeurs nuisibles. ;
20 sè^t.' 1828.
0) Rangées par le décret d^ns la 2» classe, sans dislSon de îa'SpiWation. ‘
fabrL^i!!? dites, nsines destinées à la
fabncat.on du verre en grand, était régi par la loi du 21 avril 1810 sur
1^ mmcs. Mais, d après l’ordonnance royale du 20 septembre 1828, il n est plus soumis qu au régime du décret du 15 octobre 1810 et de l’ordonnance royale du 14 janvier 1815.
(3) L'.u.lrectioii de. deœ.ede. en subll„eii,eot d’iniae. i tondre le nine
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PAIR DE FRANCE, PRÉFET DU RHONE
COinüirBECR DE L'ORDRE ROUI DE U LÉSIOÏ D'DOÎÎEÜR.
ONSIEOR LE PRÉFET,
Parvenu à la vingtième année de sa fondation, le Conseil de salubrité a l’honneur de vous présenter le recueil de ses actes; il n’a pas dépendu de lui de remplir plutôt cette obligation. Mais un retard aussi prolongé devait avoir des avantages beaucoup plus grands que ses inconvénients; nécessairement limités à un petit nombre d’objets, des comptes-rendus annuels n’auraient excité qu’un faible intérêt, tandis qu’un travail d’ensemble nous place dans des conditions infiniment meilleures. En effet, l’analyse des quatre cents rapports que renferment nos cartons, nous permet d’embrasser , sous leurs divers points de vue, les questions nombreuses dont se compose l’hygiène, publique de notre ville. Si notre plan était exécuté comme nous le désirons, cet Essai serait un traité complet sur la salubrité : il donnera du moins , la statistique de tous les établissements incommodes ou dangereux qui ont été autorisés dans le departement du Rhône, et une réponse aux demandes que les arts ont adressées depuis vingt ans, dans notre
356 LETTRE A M . TAYR,
ville à l’hygiène appliquée à l’induslrie. Peut-être présentera-t-il quelques renseignements curieux et nouveaux sur des matières d’un haut intérêt : les faits qui sont le plus près de nous ne sont pas toujours ceux que nous connaissons le mieux.
Les études d’un Conseil de salubrité doivent être familières aux membres d’une Administration municipale, instituée tout exprès pour s’en occuper; elles n’importent pas moins aux conseillers de préfecture et aux membres des conseils généraux de département. Tous les habitants d’une grande cité ont le droit d exiger de leurs magistrats de bonnes eaux potables, un air pur et un sol d’un parcours commode; ces trois grandes conditions de la vie des villes leur sont dues , et le premier devoir d’un Maire et d’un Préfet est d’en assurer le bénéfice à la population dont ils gouvernent les intérêts. Un Conseil de salubrité a, pour fonction principale, le soin d’écarter du voisinage de nos demeures tous les foyers d’infection qui pourraient en vicier l’atmosphere; défenseur officiel de la.santé publique, il veille sur elle avec une infatigable sollicitude, et la protège contre les empiètements de l’industrie. Certains arts indispensables versent abondamment dans l’air des émanations insalubres ou incommodes : consulté sur les moyens den faire cesser les inconvénients, le Conseil de salubrité ne sacrifie ni la propriété à l’industrie, ni 1 industrie a la propriété ; mais il impose à l’usine malfaisante des confions qui en rendent le voisinage tolérable Souvent il fait plus encore : ses utiles avis augmentent a puissance d’une fabrique et perfectionnent les procédés d execution. Quelques métiers dangereux altèrent gravement la santé et abrègent les jours du travailleur; le médecin ou le chimiste qui parvient à rendre leur pi-atique inolTensive devient , à un haut degré , le bienfaiteur de l h manité et de son pays. Telle est la tâche constante des
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Conseils de salubrité ; ils ont sous leur surveillance spéciale l’atelier de l’ouvrier, le lit du malade dans un hôpital et le pain du prisonnier. Sous quelque forme que se présente une grande agglomération d’hommes, nos devoirs nous prescrivent de rechercher si l’air, l’eau et le sol y sont ce qu’ils doivent être; quel que soit le caractère des agents d’infection qui existent dans notre ville, c’est à nous qu’il convient d’en apprécier l’influence et d’en réprimer les effets. Etranger aux discussions de la théorie, un Conseil de salubrité laisse à d’autres corps savants l’examen des doctrines , et ne se préoccupe que d’applications pratiques.
Lyon réunissait dans son enceinte de nombreux éléments d’insalubrité; nulle grande cité n’avait, sous ce rapport, une renommée plus fâcheuse. Maisons particulières et édifices publics , établissements industriels , égouts, voirie, service des eaux potables, tout y appelait la sollicitude des fonctionnaires dont le devoir est de veiller sur la santé des citoyens. Depuis que vous administrez le département du Rhône, de grandes réformes ont modifie profondément la ville de Lyon dans ses conditions materielles. Le mouvement a commencé pendant les dernières années de la Restauration ; plusieurs maires 1 ont dirigé avec un grand zèle , mais il ne s’est jamais revele par des ameliorations d’une aussi haute importance que depuis l’annee 1830. Hier encore, ou ne marchait qu avec difficulté sur la pointe aiguë des caillou.x qui pavent nos rues; maintenant, condensé en trottoirs unis et solides, le bitume rend la circulation sur la voie publique aussi commode qu’elle était fatigante , et le problème si difficile du meilleur système de pavage pour la ville de Lyon, a trouvé, enfin, une solution économique et aussi complète qu’il était possible de la donner. H y a quelques années, des réverbères clair-semés projetaient sur notre sol leur clarté rougeâtre et douteuse;
aujourd’hui le gaz, jaillissant en gerbes de ses mille ca- . naux , éclaire Lyon, pendant l’obscurité des nuits, d’une si vive lumière, qu’on croirait à une illumination brillante. Des rues sombres, tortueuses et insalubres au plus haut degré, se sont transformées en quais magnifiques , et l’ouvrier, si mal logé autrefois dans des masures infectes et malsaines, a vu s’élever, tout exprès pour lui, dans des faubourgs qui sont des villes, des maisons dont les murs , percés à jour , laissent pénétrer par grandes masses l’air et la lumière solaire. Elargis et exhaussés, nos quais n’ont plus rien à redouter des inondations; de nouveaux ponts franchissent nos deux rivières; des usines importantes et de grands établissements publics s’élèvent sur la presqu’île Perracbe , enfin délivrée de ses fièvres endémiques, et Lyon se prépare aux nouvelles destinées que lui annonce son chemin de fer. Tout un faubourg, le quartier Saint-Georges, est régénéré par la création du quai Fulcbiron. Nos sens ne sont plus révoltés par l’aspect du sang d’animaux égorgés auprès de nos habitations, depuis qu’un abattoir public a été construit, et que des boucheries infectes se sont métamorphosées en brillants passages ou en rues larges et bien éclairées. Nos prisons ont été rebâties; une vieille caserne est devenue un bel hôpital militaire , et d immenses améliorations hygiéniques, exécutées dans les claustraux de l’Hôtel-Dieu et de l’hospice de la Charité , ont créé pour les malades des chances nouvelles de guérison. Tous ces changements , ces pas merveilleux dans la voie du progrès se sont accomplis depuis quelques années : lorsque la pensée en saisit l’ensemble , on s’étonne que nos pères aient pu vivre comme ils faisaient et s accommoder de conditions qui devaient rendre leur existence matérielle si incommode. Quand on considéré 1 immensité des travaux qui étaient à faire en 1830, on se demande ce qu’avant celte époque, la ville faisait de ses
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revenus. On ne sait point assez que de telles améliorations ont pour résultat direct l’augmentation de la durée moyenne de la vie , et que donner à une grande réunion d’hommes un air pur et de bonnes eaux , c’est restreindre le chifTre annuel de la mortalité.
Examinée telle qu’elle est en elle-même, la ville de Lyon peut donner lieu , sans doute , à des observations critiques parfaitement fondées ; tout n’y est pas bien , et il y a beaucoup à faire encore , sous le double rapport de son embellissement et de la salubrité. Mais, pour lui rendre justice et bien apprécier tout ce qu’elle est devenue, il suffît de la comparer aux autres grandes villes de la France et de l’étranger, Paris et quelques capitales exceptées. Très peu la valent , et elle a des beautés de premier ordre , l’immense développement de ses quais, par exemple , qu’on chercherait vainement ailleurs au même degré. Pour celui qui a vu beaucoup , Lyon est bien l’une des plus riches cités de l’Europe et la seconde du royaume. Et combien d’embellissements encore lui sont assurés pour un avenir très rapproché ! Le pont monumental de Nemours, construit et déblayé des maisons qui en surchargent l’entrée orientale , l’admirable quai St-Antoine complété par le quai Villeroy et orné d’arbres, la rue des Bouquetiers élargie et la façade de l’église St-Nizier decouverte , tout un riche quartier régénéré , continueront l’œuvre de transformation qu’ont si bien annoncé, au centre de 1 ancienne ville, la métamorphose en rues superbes de la Boucherie-des-Terreaux ; à l’ouest, le nouveau quai, et, dans le quartier du midi, cette large rue de Bourbon qui relie si magnifiquement la place Bellecour au cours du Midi.
Beaucoup de ces progrès si remarquables appartiennent à un Maire que ses travaux prospères , pour la restauration de la vieille cité, recommandent d’une manière particulière à la reconnaissance de ses concitoyens. Habile-
ment aidé par le concours du Conseil municipal et par le dévouement intelligent et ferme de MM. Reyre et Arnaud, ses adjoints, il poursuit sans relâche l’accomplissement de réformes dont la nature spéciale de ses premières études lui a si bien fait connaître l’urgente nécessité. C’est au Conseil de salubrité qu’il appartient spécialement de rendre justice à tout ce qu’a fait de bien l’administration de M. Terme , et il se croit compétent pour apprécier des progrès qu’il a , en partie , sollicités. Sentinelle commise à la garde de la santé publique , il place au rang de ses premiers devoirs le soin d’appeler l’attention du Maire et du Préfet sur tous les perfectionnements hygiéniques qui donnent à la vie , dans les grandes cités, plus de certitude et d’agrément. Wos attributions nous prescrivent de les enregistrer un à un ; mieux que d’autres, peut-être, nous en pouvons dresser l’inventaire , et il y aurait ingratitude de notre part à n’en pas faire honneur à qui de droit.
Au reste , nos paroles ne sont qu’un appel à des travaux nouveaux , et nous ne louons le présent que pour stipuler beaucoup en faveur de l’avenir. S’il n’est pas exact de dire qu’en matière de salubrité, rien n’est fait lorsqu’il reste quelque chose à faire , il est très vrai qu un progrès devient la raison directe d’autres progrès. Le Maire de Lyon a donné une face nouvelle au sol de la ville aplani, relevé et assaini; il a rendu plus salubre l’air que nous respirons : mais sa tâche n’est point terminée. Nous lui demandons aujourd’hui, pour nos usages domestiques, des eaux fraîches, limpides, abondantes, et, lorsque nous les aurons obtenues, nous appellerons avec instance l’établissement d’un système général d’égoùts, sans lequel il n’y a pas, pour la voie publique, de salubrité possible. Avoir fait beaucoup la veille , ce n’est qu’un motif de plus pour faire davantage encore le lendemain.
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Pour qui n’est point médecin ou chimiste , rien n’est plus repoussant que la plupart des sujets dont traite cet ; Essai; leur nom seul inspire le dégoût, et on ne saurait penser que l’étude d’objets eu apparence si vils, puisse présenter quelque intérêt. Mais, plus un agent d’infection fatigue nos sens, et plus il est du devoir d’un magistrat municipal de l’aborder avec résolution et de l’attaquer sous toutes ses formes. Il n’y a pas, d’ailleurs, de substance organique si rebutante que la science ne soit parvenue à rehausser et à changer en produits utiles. Elle I cherche , parmi les immondices , des os décharnés qu’elle transforme tantôt en phosphore, tantôt en noir estimé I ou en colles recherchées. Ces gelées aux couleurs si vives i et à la saveur si agréable dont se parent nos tables, ce i sont des écaillés que la marchande de poisson a soigneu- I sement recueillies sur son éventaire , et qu’autrefois son pied foulait autour de ses baquets. Cette couleur rouge (I si éclatante et si délicate dont s’imbibent tant d’élégants I tissus, c’est le produit de la macération, dans l’urine, d’une plante qui croit sur des rochers battus par les ineis. Une poudre noire de peu de valeur , jetée sur les matières les plus fetides, détruit à l’instant même leur infection et les transforme en riches engiais. Injectes dans 1 une des arteres d’un cadavre, quelques sels arrêtent immédiatement la putréfaction, et maintiennent les formes humaines d’une manière plus complète et plus duiable que ne faisait l’art antique des embaumements. Ces travaux d’hygiène si peu appréciés, ou plutôt si dédaignes, sont plus attrayants, au reste, et plus productifs en gloire qu on ne pense. Un médecin a trouvé ses litres à une renommée très brillante dans la fange des égouts de Paris et de lieux encore plus immondes, et ce sont des services multipliés et considérables, rendus à 1 industrie par l’application de la chimie aux arts, qui ont élevé quelques noms contemporains au rang des pre-
mières illustrations du pays. Il n’y a pas, Monsieur le Préfet, dans la condition physique et morale des villes, d’objet si abject qui ne puisse présenter le plus grand intérêt à un administrateur, et lui mériter la reconnaissance de ses concitoyens.
Qui en est persuadé plus que vous, dont la sollicitude si active et si éclairée embrasse, jusques dans ses moindres détails, l’organisation de ce riche département? Est-il un fait de l’ordre le plus secondaire que vous ne désiriez connaître par vous-même , et n’est-ce pas la science des hommes et des choses qui vous a mérité la confiance de l’habile et vénéré Monarque à qui les Travaux publics doivent une si puissante impulsion? Le Conseil de salubrité vous a vu souvent occupé de ses rapports sur les établissements industriels qui blessaient la . propriété ou le droit, bien plus sacré encore, de la santé publique ; il sait quel intérêt vous portez à ses importantes fonctions. Nous espérons , Monsieur le Préfet, que, poursuivant vos projets d’amélioration , vous achèverez, de concert avec M. le Maire, la réorganisation du service de salubrité de la ville : heureux si , vous devant la faculté d’être plus utiles, nous pouvions vous exprimer, par nos actes, mieux encore que par nos paroles, les sentiments de haute et respectueuse considération avec lesquels nous sommes.
Monsieur le Préfet ,
Vos très humbles et très obéissants serviteurs ,
E. MARTIN, Président; VIRICEL , TISSIER , TABAREAU, MONFALCON, DUPASQUIER.
IMBERT, PIGEON, de P0LlNTÈRE,5ecreVflûr.
HYGIÈNE DE LYON
CHAPITRE PREMIER
SI- — Placé à peu de distance du point de jonction des deux fleuves, Lyon est situé par 2** 9’ de longitude E. et 45“ 46’ de latitude N. On voit changer souvent les institutions politiques ; une ville ne conserve pas toujours son assiette ; elle descend quelquefois des hauteurs où fut placé sou berceau, pour envahir les plaines; mais les fleuves, le sol, les montagnes ne changent jamais , ou n’éprouvent que des modifications insignifiantes. Alors que tout passe autour d’eux, ils demeurent et resteront ce qu’ils ont toujours été : les ouvrages de l’homme sont des accidents ; mais la nature , toujours jeune , est éternelle.
11 y a, dans 1 étude matérielle du pays lyonnais, des sujets divers à considérer : le sol en lui-même, la nature de ses productions végétales , les eaux représentées par le Rhône et par la Saône, et enfin le climat , tel que l’ont fait les conditions géologiques et atmosphérique.s de la bande de terrain dont nous avons déterminé les limites.
La portion du sol lyonnais qu’occupe la ville a une exposition heureuse; elle est très bien située au point de vue stratégique , sous le rapport de la facilité des relations internationales. A 1 est , de vastes plaines séparent Lyon de la longue chaîne des Alpes ; lorsque le soleil se dégage des cimes neigeuses du groupe
(1) Celte éd.lion nouvelle de l’Hygiène de Lyon n’a éprouvé qu’une réduction apparente; elle est diminuée des considérations générales, qui ont été reportées conqHélées et très développées , au Traité de la salubrité, et elle est aug« e cl, apures nouveaux. Plusieurs articles capitaux ont été refondus en entier, tels ont ceux qui concei-nent la topographie, le collège royal, les hôpitaux, etc., etc
HYGIENE DE LYON
du Mont-Blanc , ses premiers rayons éclairent notre cité et do- , rent nos collines. A l’ouest et au nord, une ligne courbe de montagnes peu élevées protège la cité contre les vents du nord , qui n’ont accès sur son périmètre que par un espace resserré. Ceux du sud pénètrent sur son sol par une brèche plus évasée , et n’arrivent à ses murs qu’ après avoir parcouru le bassin du fleuve. Etendus du nord au sud, comme la corde d’un arc, au-devant d’un amphithéâtre de collines , le Bbône et la Saône sont des moyens puissants de défense donnés par la nature. Et quel spectacle se présente aux regards, lorsque, du sommet de l’uiie des collines voisines , l’œil embrasse , dans leur ensemble , la ville et ses riantes campagnes! Ici, les eaux rapides du Bbône 5 bien loin à l’horizon, depuis les rochers de la Balme jusqu’au mont Pila, et, pour le fond du tableau, les crêtes sinueuses des Alpes courant du nord au midi ; là, quatre immenses faubourgs établis sur les iilateaux et^sur les versants des collines, ou. assis dans la plaine ; devant soi les mille et mille toits des maisons en groupes divers, séparés par les clochers élancés des églises ; de vastes places , des quais , les plus beaux de l’Europe , et les deux fleuves , coupés par des ponts nombreux , aux formes tantôt monumentales , tantôt sveltes et dégagées : à l’ouest et le long de la rive droite de la Saône , un palais , une grande cathédrale et d’admirables ligues d’architecture, qui se profilent de la manière la plus pittoresque au-devant d’un coteau paré de vignobles et de jardins ; enfin, de toutes parts, autour des murs de la ville , de frais vallons , des bois , des champs couverts de la végétation la plus brillante ; et sur la plus élevée des collines, le clocher si populaire de l’humble chapelle de Fourvière , qui, vu de tous les points de ce vaste panorama , annonce à de grandes distances la ville chrétienne , dont il est le pieux emblème. La nature a beaucoup fait pour Lyon ; si l’art n’a pas toujours servi cette ville avec bonheur, il l’a rendue cependant l’une des plus belles villes de l’Europe (l).
(1) Examiné en détail cl eu lui-même, Lyon laisse encore beaucoup à désirer , sans doute ; mais, pour savoir ce qu’il vaut, il sullit de le comparer. Qu’on lui oppose les autres grandes villes delà France, Paris excepté , qu’on le mette en parallèle avec nombre de cités les plus considérables de l’Europe , et on 1 opprécicia avec justice.
TOPOGRAPHIE. — RIVIERES
§ 2. Deux grands cours d’eau , un lleuve et une rivière , viennent se réunir au midi du territoire de Lyon , après avoir traversé de fertiles vallées et reçu sur leurs deux rives les eaux de nombreux affluents. Grossi par la Saône, le Rhône se dirige au midi et va se jeter dans la Méditerranée. L’un et l’autre apportent sur leur passage le mouvement et la vie ; tous deux offrent aux populations qui habitent leurs rives une voie de communication assurée et facile, et un moyen économique et prompt pour le transport des produits de l’agriculture et du commerce. 3Iais de grandes différences distinguent les deux fleuves : leurs eaux n’ont ni la même teinte, ni la même température ; leur composition n’est pas exactement la même; enfin , l’inégalité de la pente du sol sur lequel elles coulent établit entre la vitesse de leur cours un contraste frappant. Autant le Rhône est impétueux et rapide , autant la Saône est paisible et lente ; tandis, que l’un rappelle , par sa fougue, les orages delà vie
Beaucoup de voyageurs en ont parlé avec dénigrement; plusieurs géographes n’ont vu en lui qu une ville enfumée , aux rues étroites , mal pavées , et perpétuellement envahies par une boue noire et dilïluente. La malpropreté inhéreute au sol d’une petite partie de l’ancienne cité , avant les grands travaux publics qui ont été exécutés depuis vingt années , est devenue , sous quelques plumes inconsidérées , le caractère distinctif des habitudes lyonnaises. Une citation , empruntée cependant à un ouvrage estimé , exprime cette opinion d’une façon singulière; on lit dans Malte-Brun, continué par Huot (Précis de Géographie universelle, tome III, p. 330 , article Lyon) : a D’autres contrastes se font remarquer dans cette ville : sur ses cinquante- 0 SIX places, des masures s’élèvent à côté de monuments somptueux ; dans ses deux. » cent trente-cinq rues , mal pavées et humectées par des pluies fréquentes , règne la » malpropreté ; les plus modestes boutiques et les plus riches magasins , l’humble » demeure de l’ouvrier et l’habitation du négociant opulent, sontégalementempreints » de cette négligence qui laisse à nu la poussière et les immondices. » Et c’est ainsi que s’écrit notre histoire 1
Au reste, si Lyon a rencontré des détracteurs, d’ardents panégyristes, non moins e oioiiés du viai , 1 ont exalté , soit en prose , soit en vers : exagération des deux parts. Tout n’est pas bien , à beaucoup près, dans notre ville ; on a fait de grandes choses , et il en reste beaucoup à faire encore. Comme toutes les grandes cités, sans exception, Lyon prête à des observations critiques parfaitement justes , et il a eu peut-être à soulTrir plus qu’une autre du peu de science et de goût des architectes qui ont élevé ses monuments publics ; mais ce qui est bien l’emporte beaucoup sur ce qui est mal, et, même avant l’heureuse transformation qu’il a éprouvée depuis
vingt années , Lyon pouvait être présenté à bon droit comme une des villes les plus remarquables.
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politique et les fureurs de la guerre civile , calme et presque immobile , l’autre est l’emblème de la paix , si nécessaire à la ■ prospérité du commerce et des arts. Cette opposition a été exprimée souvent par les anciens poètes latins : Sénèque , Claudien, Silius Italicus , l’ont rendue en beaux vers, et elle a inspiré , avec plus ou moins de bonheur, plusieurs poètes modernes. D’autres différences , moins pittoresques , mais non moins remarquables, doivent être signalées : les inondations produites par les eaux du Khône sont beaucoup plus rapides que celles de la Saône; elles ont aussi moins de durée, et sont rarement aussi considérables. Un froid médiocre de sept ou huit degrés au-dessous de zéro suffit pour glacer les eaux leutes et peu profondes de la Saône ; on n’a vu celles du Rhône gelées que dans quelques hivers devenus exceptionnels par leur excessive rigueur. En contact avec d’autres cours d’eau navigables , les deux fleuves lyonnais étendent leurs ramifications dans une grande partie de l’ancienne Gaule, et sont les voies de communication les plus naturelles et les plus recherchées pour les relations internationales. Une étude rapide de l’un et de l’autre , considérés en particulier, fera connaître leur importance sous ce rapport si capital.
Le fleuve Arar, dit César, qui se jette dans le Rhône vers les frontières des Eduens et des Séquauiens , coule avec une si incroyable lenteur , que l’œil ne peut reconnaître de quel côté il se dirige. Pline a caractérisé la Saône par l’épithète de paresseuse , souvent reproduite dans les vers des anciens et des modernes. Née au sud-ouest du département des Vosges, cette rivière coule au sud presque directement, et , après avoir parcouru un trajet d’environ 435 kilomètres, s unit au Rhône à l’extrémité méridionale de Lyon. Plusieurs petites rivières lui apportent le tribut de leurs eaux : les plus considérables sont le Doubs et l’ Azergue. Aux abords de Lyon, ses rives -sont déprimées et assez fréquemment submergées; mais sou lit est profondément encaissé depuis le faubourg de Yaise jusqu’au pont de Nemours. Une barrière de rochers , vers Pierre-Scise , paraît s’être opposée jadis à son passage ; comment a-t-elle été franchie, et quelle puissance a séparé le roc du fort St- Jean de la masse granitique qui lui fait face’? Tout annonce que cette énorme
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I fissure est l’œuvre de l’une des dernières convulsions que le sol I lyonnais a e'prouvées, ou de l’action ^^ol ente de la masse d’eau qui se précipita, à cette époque , dans cet espace resserré. Si ou i considère, d’une part, la profondeur de la Saône au niveau du rocher de Pierre-Scize , et , de l’autre, la grande élévation des parois escarpées des deux rocs que la Saône sépare aujourd’hui , on n’attribuera pas un travail aussi gigantesque à la main des
I hommes. Tous les moyens de destruction les plus énergiques , le ciseau et la poudre à canon, employés depuis quarante années sur le rocher de Pierre-Scise , paraissent l’avoir à peine ébréché. Au-delà de ce point , la Saône décrit un grand arc de cercle , baigne le pied de la colline de Fourvière , et, après avoir parcouru toute la longueur du coteau de Sainte-Foy sur un sol presque entièrement privé de déclivité , atteint enfin le Rhône , dont les eaux ne se confondent qu’à une certaine distance avec ses flots de couleur jaunâtre.
Le lit de la Saône ne paraît pas avoir changé depuis la dernière révolution du globe , jusqu’au temps, voisin du nôtre, où les travaux de Perrache ont reculé le point de jonction des deux fleuves J il était déterminé par une disposition de terrain qui ne permettait point son déplacement. Rien n’annonce qu’il se soit sensiblement exhaussé. Un courant aussi faible que celui de cette rivière permet peu les atterrissements et l’érosion des rives : dans son état normal , il est vrai , paisible , lente et peu profonde, la Saône ne ressemble en rien à ce qu’elle se montre lorsque les pluies et le Doubs l’ont forcée à déborder. Impétueuse alors, elle franchit ses rives à de grandes distances , surtout à droite, et précipite sur le Rhône une masse d’eau énorme. De toutes les inondations qui désolent le sol lyonnais, les plus terribles sont celles de cette ri^dère.
Navigable depuis Gray, la Saône passe à Auxonne, Chàlon , Mâcon, Trévoux, et apporte à Lyon les produits de pays très fertiles , en vins surtout. Peu de voies de communication sont aussi fréquentées . et rien n’est plus facile à concevoir : son littoral est occupé par des populations riches et nombreuses ; le canal du Centre la fait communiquer avec la Loire, tandis que le canal du Rhône au Rhin joint la Saône au Rhin par le Doubs. D’autre part, le canal de fiourgogne ouvre une communication entre
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l’Yonne et la Saône, et forme ainsi une nouvelle jonction des deux mers, au travers des riches contrées centrales de la France. On voit de quelle importance est la Saône pour les intérêts commerciaux de Lyon.
Le Rhône est bien plus nécessaire encore à cette grande ville ; il roule à la mer un volume d’eau presque aussi considérable que celui de tous les autres fleuves de la France réunis. Né, dans le haut Valais, du glacier pittoresque qui sépare la Furcadu Grimsel, il coule à l’ouest jusqu’au lac Léman, sort limpide de ce grand réservoir, sépare la frontière sarde du département de l’Ain, se dirige au sud-ouest, entre dans Lyon, s’unit à la Saône , et marche au sud jusqu’à la mer , après avoir parcouru un trajet de 812 kilomètres. Son extrême rapidité s’explique par la grande déclivité du terrain : la pente totale dépasse 1,000
mètres.
Son cours, depuis les hauteurs de la Pape , est digne d’attention. Parvenu sur cet éperon fortement en saillie, le Rhône se heurte contre les berges du plateau de la Presse ; repoussé par cet obstacle, il se dirige à droite et décrit un grand arc de cercle , en formant l’un des plus magnifiques panoramas du paysage lyonnais. Depuis ce point jusqu’à son entrée dans la ville, il coule au pied d’une chaîne de collines élevées. Sa rive droite touche à ce grand escarpement; il n’y a, au-delà de sa rive gauche, qu’un immense terrain très déprimé et que ses eaux menacent d’envahir. On a redouté longtemps que le Rhône , grossi par une forte crue , n’ahandpnnàt un jour les haïmes bressanes et nos quais , et n’allàt se creuser un lit au loin vei’s les haïmes viennoises. Ses eaux débordées ont attaqué et corrodé souvent les terres peu compactes de sa rive gauche ; elles ne peuvent rien contre les escarpements très résistants de la rive droite ; mais rien ne paraît capable de les retenir de l autre côté. Ces craintes ne sont fondées ni en théorie ni en fait : quelle que soit la nature du sol sur lequel elles coulent, les rivières n’abandonnent plus les côtes lorsqu’elles y ont une fois établi leur ht. bi
le Rhône avait dû quitter jamais celui qu’il occupe , i aurai abandonné notre ville depuis longtemps. Des cartes cadastrées conservées aux archives des hôpitaux, et dont 1 une date de p u d'un siècle, prouvent que l’érosioii des terres de la rive gauche
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est assez peu de chose. Ce terrain ii’est point une surface plane ; son plan est incliné légèrement en remontant du fleuve aux haïmes viennoises. Plusieurs hras du Ehône , qui sortent du llenve et s’allongent dans la plaine, loin de continuer à s’avancer suivant cette direction , se replient hientôt et regagnent le lit commun. Il est donc démontré que le lit du Bhone n’a pas varié sensiblement dans le sens hoi'izontal , depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Une autre preuve est fournie par l’étude d’un canal latéral, dont l’histoire , très controversée, appartient à un autre ordre de faits.
Le Bhôue se charge , à Lyon , de tous les produits agricoles et des marchandises que lui apporte la Saône des parties centrales de la France; il les transporte à la mer avec une rapidité merveilleuse, en desservant , sur son passage, les intérêts commerciaux de villes importantes, dont les principales sont Vienne , Tournon , Valence, Montélimart, Avignon, Beaucaire, et l’antique cité d’Arles. Son volume d’eau est considérable, et toujours suffisant pour les besoins de la navigation. Une température soutenue de 1 1° au-dessous de zéro peut seule rendre ses eaux immobiles; mais le Ehône, on l’a vu, ne gèle que pendant des hivers très rigoureux et fort rares dans nos climats. Cette grande artère de la navigation de la France est donc toujours à la disposition du commerce, hors le cas peu fréquent d’une très forte crue. Lyon doit au Bhôue l’un de ses principaux éléments de prospérité.
Ou vient de voir quels sont, sous leurs rapports généraux, les deux grands cours d’eau qui baignent le territoire de Lyon. Ce sol,- quel est-il? n’a-t-il suln aucune transformation , et se montre-t-il aujourd’hui ce qu’il a toujours été?
§ 3. Lorsqu on examine la structure intérieure du sol de Lyon et celle des chaînes de montagnes qui en sont voisines , on aperçoit aussitôt les traces d immenses bouleversements. Si on regai de avec attention un fragment de l’une de ces roches qui sont si communes au Mout-d’Or , on y voit les débris très visibles d’animaux qui vivent dans le sein des mers ; si on prend à la main l’un de ces cailloux si abondants aux alentours de la . ville, et qui s’élèvent sur les coteaux des environs de Lyon jus-
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qu’à une hauteur de trois cents mètres, pu y reconnaît le grès des Alpes, dont les parcelles ont été roulées par myriades dans le bassin du Rhône et de la Saône ; euüu , si le géologue jette un regard sur la chaîne du Mont-d’Or , il remarque aussitôt que les roches primordiales ont été soulevées , fracturées et redressées dans une direction déterminée.
Il fut un temps où des reptiles d’une taille gigantesque , dont l’espèce est perdue, rampaient sur le sol où est Lyon, On a trouvé dans les couches du lias des débris fossiles d’ un ichtyosaurus qui avait plus de six mètres de long. Placée dans des conditions atmosphériques et géologiques bien différentes de celles qui existent aujourd’hui, la terre lyonnaise était couverte de grands végétaux sans analogues aujourd’hui , et elle nourrissait alors des espèces particulières d’animaux qui n’existent plus. De grandes commotions ont fait périr ces êtres organisés , et d’autres créations eurent lieu, suivies à leur tour d’une destructipn et d’une génération nouvelles.
Dans des temps géologiques beaucoup moins reculés , les éléphants habitaient, en grand nombre, les forêts qui couvraient les plateaux de nos collines , et ils descendaient en troupes sur les bords du Rhône et de la Saône. Leurs ossements brisés sont exhumés chaque jour à une médiocre profondeur, aux Broteaux, à Saint-Clair , à la Croix-Rousse , aux abords du confluent, à Serin . à Perracbe , et sur presque tous les points du terrain d’alluvion qui compose en grande partie le sol lyonnais.
Ces bouleversements de notre territoire ont été successifs , et séparés par des intervalles dont la durée ne saurait être déterminée avec précision. La croûte sur laquelle nous marchons est composée de couches distinctes , dont chacune est contemporaine d’une révolution du globe ; les plus inférieures contiennent une espèce particulière de fossiles inconnus aujourd’hui; la couche au-dessus est d’une organisation différente, et ainsi de suite jusqu’à la surface.
Un premier soulèvement a eu lieu dans le territoire lyonnais , après la formation du gneiss; les roches primordiales ont percé la croûte qui les recouvrait, et redressé les couches dont les plans inclinés indiquent la direction de ce grand mouvement. Une immense inondation marine suivit bientôt; les eaux se précipi-
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tèreiit au nord et au sud , et accumulèrent sur le sol lyonnais une couche épaisse de sables très fins et d’argile , qui lurent l’origine de nos schistes.
Un second soulèvement eut lieu , et fut plus considérable : le Mont-d’Or parut.
Un troisième soulèvement , encore plus fort , modifia de nouveau la constitution du sol lyonnais. Les eaux arrachèrent aux sommités des Alpes une quantité prodigieuse de fragments de grès, en partie encore sur place, et lesentas.sèrent, sous forme d’innombrables cailloux roulés, dans les excavations que présentaient les sables marins et les terrains primordiaux. Les bassins du Rhône et de la Saône furent, en quelque sorte , combléâ par les dépôts laissés par les grands courants. Ce fut pendant une dernière révolution qu’une masse d’eau énorme , provenant d’une grande débâcle, se précipita sur le sol lyonnais j de forts courants excavèrent les terres à une grande profondeur • ils creusèrent les vallées du Rbône et de la Saône , et donnèrent cà notre territoire la configuration physique qu’il présente aujourd’hui. Depuis cette dernière crise, rien ne paraît avoir changé dans la constitution extérieure et intérieure de notre sol.
Etudié aujourd hui , tel que font fait les derniers bouleversements du globe, le territoire lyonnais se montre sous deux aspects ; le fond du bassin ou le sol proprement dit , et les montagnes.
L écorce du sol , dans une grande partie des environs de Lyon, est composée de quatre couches qui appartiennent à des formations dilférentes. On rencontre d’abord, à la surface, cette terre diluvienne qu’on nomme en langue vulgaire terre à pisé, et que les géologues appellent lehm : elle est composée de parties argileuses ou sablonneuses, dont les proportions sont variables. Immédiatement au-dessous de cet épiderme, se trouve un banc de cailloux roulés mêlés de sable et d’argile, tantôt sans adhérence entre eux, tantôt agglomérés en masses irrégulières fort compactes. En creusant plus profondément, on arrive à un sable marin très fin et abondant , souvent absolument pur , d’autres fois argileux , souvent sans cohérence, et quelquefois lié en grandes masses consistantes par un ciment calcaire. Enfin , une qua-
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Irièine et dernière couclie, la plus inférieure, est représentée par la roche primordiale, toujours dure et compacte, mais tantôt ' schisteuse et tantôt granitique. Ainsi composée , l’écorce du Lyonnais est très perméable.
Le Rhône charrie dans ses eaux rapides une grande quantité de graviers , dont le lit se déplaee souvent et fournit une masse inépuisable de matériaux pour les remblais ^ de nombreux atterrissements sont dus aux dépôts que laissent incessamment Les eaux du fleuve. Toute la partie basse de la ville est une terre d’alluvion.
De nombi’ieuses collines et plusieurs chaînes de montagnes donnent une grande variété à l’aspect du pays lyonnais : celles-ci , ont le sol même de quelques-uns des quartiers de la ville ; celles-là, placées dans la campagne, ornent le paysage <à l’horizon, et servent de délimitation aux diverses sections du territoire. A ces chaînes se rattache le point départagé des eaux. Considérées dans leur ensemble , les montagnes du Lyonnais appartiennent au plateau central de la France. Placées à l’est et cà l’ouest, elles forment deux bandes d’une hauteur à peu près uniforme, qui courent du nord au sud. Mais, si l’on examine leur massif, on reconnaît bientôt que ces groupes présentent plusieurs allures distinctes ; ceux-ci marchent du nord au sud^ et ceux-là de l’est à l’ouest. Un savant, qui les a étudiés en détail , admet cinq systèmes de lignes de partage d’eau, qui sont , y compris leurs parallèles , les massifs de Pilât , d’Yzeron , de Boucivre, de Beaujeu et de l’Ardière. Mais le cadre du géologue a beaucoup d’étendue et d’élasticité , et notre ligne de démarcation ne prolonge pas aussi loin la chaîne des montagnes lyonnaises. Toutes ces crêtes n’ont qu’une élévation médiocre; le point culminant de la montagne deDuerne, audessus d’Yzerou, est à la hauteur de 921 mètres au-de.ssus du niveau de la mer. Des trois sommets du massif qu’on nomme le Mont-d’Or, l’un, le Mont-Verdun , a 625 mètres d’élévation; l’autre, le Mont-Toux, 612; et le troisième , le Mont- Cindre , 467.
Peu de montagnes offrent autant de sujets d’études intéressantes que le groupe du Mont-d’Or ; telle de ses crêtes pourrait suffire à la vie d’un géologue. Ses innombrables fossiles ne sau-
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raient être décrits ici j nous n’en indiquerons que quelques-uns : parmi les reptiles, dans les conelies du lias , le grand ichtyosaurus communis; parmi d’autres espèces animales, d’énormes ammonites, des nautiles, des bélemuites, des troques, des peignes variés, beaucoup de bivalves, et quelques débris de erustacés. On a trouvé dans le lebm , ou terre à pisé, des fragments fossiles d’ossements de cerfs , de bœufs, de sangliers, de dinotbérium , d’hyènes, d’éléphants, de mastodontes , etc. Le calcaire de Saint- Fortnnat , dont les eonstruclions, à Lyon, consomment chaque jour une quantité si considérable, n’est autre chose qu’un immense amas de grypbites, d’ammonites, de bélemnites, de térébratnles et autres coquillages transformés en pierre , mais parfaitement reconnaissables, et dont plusieurs sont si bien conservés , qu’on retrouve en eux jusqu’à leurs linéaments les plus déliés. Tous ces animaux n’ont pas vécu à la même époque ; ces bancs de fossiles ne sont pas tous de la même formation • ces lits compactes ne sont pas superposés immédiatement, et l’on rencontre souvent entre eux un calcaire argileux rempli de uautilites , qù’on ne rencontre pas dans les couches infél’ieures. Ce caleaire jaunâtre, de nature argilo-silieeuse , dont les couchés minces sont la croûte extérieure et en quelque sorte 1 épiderme de la montagne, a ses fossiles partieuliers. Le Mont-d Or contient en abrégé l’histoire des grandes révolutions du globe.
Une coupe transversale de ce massif représentera à la pensée la composition géologique du groupe. Qu’on la suppose étendue de Limonest j usqu’à eelte crête peu élevée qu’on nomme la Longe, on trouvera d abord un granit qui se décompose faeilement^ puis les grès inférieurs qu’on ne quitte plus jusqu’à mi-côte. A ce terrain arénacé succède la série des calcaires du eboin-bàtard ; on rencontre ensuite l’assise des calcaires quarzifères, et enfin les calcaires à gryphées. En allant plus loin, on reconnaît un efflenrement de granit; puis l’oolite inférieur, caractérisé par les ammonites et les bélemnites, l’oolite ferrugineux, et enfin le calcaire à entroques. On a ainsi , dans un bien court espace , toute la série des terrains du Mont-d’Or , sauf le calcaire marneux à bucarde (I).
WUyn^m?.(Æexandre). Mémoire sur la partie inférieure du système «dire du département du Rhône, 1031).
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Mais, quelque attrayante que soit l’iiistoire des révolutions du sol lyonnais , écrite tout entière sur quelques fragments de coquillages , nous devons l’abandonner à une science spéciale , et ne point aller au-delà de quelques aperçus.
Une double chaîne de collines , étendues du nord au sud le long des deux rives de la Saône , occupe une partie considérable de l’enceinte de la ville ; ce sont , à l’ouest , et du nord au midi, les plateaux de Fourvière et de Pierre-Scisc , continués par ceux de Saint -Just et de Sainte-Foy ; et sur la rive gauche de la rivière , le plateau de la Croix-Eousse , point extrême d’une chaîne qui sépare les deux fleuves. Le massif de Saint-Just et de Fourvière est formé , à sa base, par du gneiss, que coupent, en différents sens , des filons de granit ; la couche superficielle est un terrain d’alluvion. C’est aussi sur du gneiss traversé par des filons de granit et de diorite , que repose le plateau de la Croix- Eousse , surtout au nord et à l’ouest ^ l’écorce extérieure est un diluvium alpin. Tout le rocher de Pierre-Scise n’est qu’un grand filon de granit, flanqué , sur les côtés , de gneiss passant au micaschiste.
Tels sont, sommairement, les caractères principaux du sol lyonnais 5 c’est ainsi qu’il est sorti delà dernière révolution du globe j et c’est ainsi qu’il sera jusqu’au temps où un boulevereement nouveau commencera pour lui d’autres destinée.s. Quelles sont ses productions ?
§ 4, — Les expositions du sol, dans le Lyonnais, sont très diverses ; sa surface peu étendue , réunit , aux forêts près, toutes les variétés de terrains que présente un grand pays. Là, sont des prairies déprimées que traversent les deux grands cours d eau -, ici, des régions montagneuses , couvertes, malgré leur élévation, d’une végétation prospère ; plus loin, de frais vergers arrosés par de nombreux ruisseaux ; ailleurs , des coteaux plantés d excellents vignobles , el sur les plateaux , de vastes champs semés de toutes les espèces de céréales. Des vins renommés, du blé, des fruits abondants et savoureux, du foin que fait rechercher sa bonne qualité : tels sont les principaux produits agricoles du Lyonnais, 11 faut ajouter à ces cultures celle du mûrier, qui a pris un grand développement , et ne point oublier la riche ex-
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ploitation , au Mont-d’Or , des chèvres dont le lait sert a lairc des fromages dont la réputation méritée s’étend à de si grandes distances. Le département du Hhùne n’est point au nombre des grands départements agricoles ; chez lui, c’est le commerce et l’industrie qui tiennent le premier rang, et cependant les produits de sou sol fertile sont aussi les éléments de la richesse nationale.
Il est un rapport sous lequel les alentours de cette grande ville ne redoutent aucune concurrence, soit en France, soit à l’étranger : c'est la beauté du paysage. Le voyageur qui a vu beaucoup, et de la seule manière qui permette de bien voir , ne saurait nous démentir. On ne rencontre , dans le Lyonnais , ni de grands lacs , ni des glaciers , ni les hautes crêtes des Alpes ; ces merveilles de la nature sont d’un ordre exceptionnel , et rien ne peut leur être préféré. Mais combien , dans un genre plus gracieux , les campagnes du Lyonnais sont en droit de prétendre au parallèle ! C’est uu spectacle débeieux , sans doute , que celui des forêts des Pyrénées , par une belle matinée du mois de juin , lorsque les premiers rayons du soleil dorent la cime de ces Sapins gigantesques et éclairent de leurs lueurs , voilées par le feuillage, des clairières ouvertes , comme un décor d’opéra , au milieu d’élégantes colonnettes , et tapissées d’un gazon moelleux et parfumé. C’est une charmante mélodie, le soir, au fond d’une vallée de l’Oberland , que le mélange du chant national au tintement argentin des clochettes de centaines de vaches , paissant, sous les mélèzes, l’herbe odorante de ces prairies si célèbres. Mais ces contrées n’ont pas de monuments antiques 5 elles n’ont point de passé, et leur paysage n’est pas poétisé par ces ruines qui rendent les nôtres si éloquents : mais le sombre et noir feuillage de leurs sapins est sans nuances, et cette végétation exubérante est toujours et partout la même; mais l’aspect continuel de ces géants des montagnes a quelque chose de monotone qui fatigue, et 1 immensité du cadre gâte, à la longue, quelque chose de la beauté du tableau. Oui, sans doute , disoiis-le encore, la Suisse est belle; c’est autre chose, mais est-ce mieux que le paysage du Lyonnais ? Rappellerons-nous la délicieuse et continuelle variété , dans nos champs , de vallons, de coteaux , de vignobles et d’arbres divers, dont le feuillage présente toutes les nuances de
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la plus belle verdure , depuis la teinte la plus sombre jusqu’à la plus riante? Pourrions-nous oublier ces sentiers ravissants que bordent des deux côtés de fertiles vergers entourés de baies d’au- ■ bépine en fleur , et souvent animés par le murmure de limpides ruisseaux , ou ces points de vue , toujours différents et toujours admirables, que l’œil charmé découvre si souvent du haut de nos collines? Qui ne connaît la fontaine de Rochecardon, immortalisée par le souvenir de Jean-Jacques, et ce vallon , unique parmi les plus beaux , qui conduit le promeneur d’enchantements en enchantements jusques au-delà de Saint-Didier? On vante le paysage des bords de la Saône; mais, pour l’apprécier tout ce qu’il vaut, il ne faut pas l’examiner , d’un œil distrait , du tillac d’un bateau à vapeur; il faut pénétrer dans l’intérieur de la^ campagne , suivre la lisière des bois , et gravir la pente des collines. On exalte avec raison la magnificence du spectacle qui se déploie autour du voyageur sur le point culminant du Eigbi : ' mais n’avons-nous pas un aspect non moins saisissant du som- ' met du Mont-Gindre, et si, de ce point, l’œil n’erre pas ' sur [ trente lacs , n’a^t-il pas, plus près de lui, dansmne bordure' presque aussi vaste, une peinture beaucoup plus variée? Qu’on en juge ■; ici les flots argentés du Rhône courant en long- ruban, • depuis les nues, au point le plus reculé de l’horizon , jusqu’au ' pied du mont Pila; et par-delài encore , dans une immense lon-gueur, les crêtes neigeuses de la ehaîne' du Mont-Blanc ; là ; une j immense profusion de vignobles, de bois, de jardins, d’élé- ? gantes villas , de vallées arrosées par les eaux indolentes de la ; Saône , sur un sol accidenté de la manière la plus pittoresque;' L’historien du Lyonnais pourrait-il oublier cette solitaire vallée ■ de Bonand, si fréquentée par les peintres, qu’ont rendue si célèbres ses aqueducs en ruines et presque, entièrement recouverts de lierre verdoyant? S’il ne peut décrire tous les sites remarquables de nos alentours , ne doit-il pas indiquer du moins la coursière d’Yzeron et ses chàtaigniei's millénaires, les vallées suisses de Dnerne; la vue de la rivière, par une belle soirée d’été, du milieu du pont de l’Ile-Barbe; les sauA^ïges solitudes du Mont- Vèrdun , le riche coteau de Sainte-Foy ; l’aspect d&s sinuosités du Rhône et de la plaine du Dauphiné, vues des hauteurs de la' Pape; enfin , les bois touffus, et si verts de Tassin et du plateau de
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Charbonnières? Louons les sites des contrées voisines , mais ne soyons pas ingrats envers la nature qui a doté si richement les nôtres : allons visiter les vallées des Pyrénées et des Alpes , mais revenons sans regrets dans nos campagnes , et ne nous souvenons de l’étranger que pour apprécier et aimer davantage notre beau pays.
§ 5. — Le climat du Lyonnais est tempéré; il est rare que le froid , pendant l’biver , dépasse une moyenne de huit degrés au-dessous de zéro, et que la chaleur, pendant le mois de juillet, se maintienne longtemps au-dessus de vingt degrés. Blais les variations de température sont communes et considérables dans une même journée , et le sol doit aux conditions locales dans lesquelles il est placé de véritables inconvénients.
Il faut placer sans doute au premier rang la fréquence et l’épaisseur des brouillards , dus sans doute au passage des deux fleuves, à la différence de température des vapeurs et à la disposition du sol. Rien n’est plus ordinaire, surtout pendant l’automne et pendant l’hiver, que de voir Lyon plongé dans une masse blanchâtre de brouillards : la lumière douteuse du jour la traverse avec peine, taudis qu’un soleil paiffaitement pur dore le faîte des collines voisines. De longues traînées de ces vapeurs condensées suivent à grandes distances le cours des deux fleuves, et particulièrement celui du Rhône; mais, à quelques myriamètres plus loin, l’atmosphère cesse d’être brumeuse ; elle commence à présenter l’aspect du ciel du Blidi à la hauteur de Valence. On voit assez souvent, pendant l’hiver, les brouillards du matin d’une épaisseur telle, qu’ils enveloppent de leurs ténèbres visibles
les rues, les places et les quais, à tel point qu’il devient difficile d’y reconnaître son chemin.
Les pluies sont fréquentes à Lyon , et d’ordinaire elles dulent longtemps; elles sont, au reste, distribuées avec une régularité remarquable daus toute l’étendue du bassin de la Saône. I On en voit peu de locales : permanentes et considérables, elles È sont ordi^airemen^ marquées le même jour daus toute l’étendue B du bassin; ce sont les vents de sud-ouest, d’ouest et du sud il qui amènent les plus grandes. Aux pluies correspondent les crues « de la rivière, dont l’étude a tant d’importance pour la ville de
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Lyon. Plusieurs jours s’écoulent entre la chute sur le sol d’une grande quantité d eau pluviale et le maximum de l’augmentation du volume d eau que débite la rivière grossie 5 cette lenteur si remarquable de la crue, est le résultat de l’inégale déclivité du lit de la Saône. Ainsi, le versant oriental de la partie supélieuie montre des cours d eau avec une pente moyenne de cinq mètres, et trois mètres par kilomètre , tandis que le versant occidental en présente avec des pentes d’un mètre à deux mètres. Dans la partie inférieure , au eontraire, le versant oriental a des pentes de deux mètres par kilomètre , tandis que celles du versant occidental sont de seize mètres par kilomètre (1). Des observations météorologiques bien faites , dans la partie supérieure du bassin de la Saône, permettent aujourd’hui d’annoncer une pluie qui déterminera une crue sensible à Lyon.
La température du climat lyonnais a-t-elle sensiblement changé ? nos hivers sont-ils plus froids et plus longs, ou nos été^ plus chauds ? Quelques observations contradictoires et peu concluantes sont les bases insuffisantes sur lesquelles on peut établir une opinion à cet égard. Bien ne prouve qu’il y ait eu , depuis la fondation de la ville, une variation constatée et constante dans les conditions de température de son climat ; il est ce que l’a fait la dernière révolution du globe , el n’a pu être modifié d’une manière sensible par quelques circonstances secondaires, dont la principale est le déboisement d’une partie des montagnes du Lyonnais.
L’atmosphère, pendant une partie considérable de l’anuéé, est froide et humide; ses qualités étant données, il est facile de déterminer son action sur l’organisme. Elle tend à établir la prédominance du système lymphatique, et prédispose au rbumatiSme sous toutes ses formes , ainsi qu’aux maladies catarrhales. Cependant cet air n’exerce point une influence positivement nuisible sur la constitution de l’homme, et la durée moyenne de la vie est aussi grande dans le Lyonnais qu’autre part. Des maladies contagieuses très meurtrières ont rempli la ville de deuil '
‘ (1) LonTET. Happort sur les travaux de la Commission hydromélrique , en 18V4^, présenté à M. le Maire de Lyon. Lyon, 184'3, in-8.
CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA POPULATION DU SOL LYONNAIS
§ I. — La population du Lyonnais, telle quelle existe de nos jours , est l’œuvre du temps et du mélange de races diverses ; elle n’a point de type primitif encore subsistant, et plusieurs éléments ont concouru successivement à la former. Il y a eu, sans doute , un sang indigène dans des temps reculés et par-delà les anciens Celtes; des émigrations de nations diverses, et son union au sang des peuples conquérants qui se sont emparés du sol à différentes époques, l’ont profondément modifié et l’ont fait ce qu’il est aujourd’hui. Si l’on décompose par la pensée le type lyonnais , on y distingue des éléments divers ; d’abord le sang des Galls ou Gaulois , le plus ancien dont l’histoire fasse mention ; puis celui des Grecs, qui vinrent si souvent habiter notre territoire ; celui des Romains , maîtres des Gaules après la conquête qu’en fit César; l’élément burgunde , quand les Barbares vinrent s’établir dans le Lyonnais, sur les débris de la puissance de Rome; l’élément sarrasin , après l’invasion des Arabes ; le sang des Germains, celui des Rrancs, celui des Florentins émigrés , et enfin celui des nations limitrophes, qui envoyèrent si souvent, à différents titres, leurs enfants habiter nos murs. Chaeune de ces races a contribué, pour sa part , à la formation du type lyonnais; nous sommes nés du mélange successif de ces nations.
Quelque peu étendu que soit le département du Rhône , il l’est assez cependant pour présenter de grandes différences dans la construction pliysique de sa population , selon les
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lieux qu’elle habite. On ne saurait conl'oudre au pi-emier coup-d’ œil les hommes, en général , grands, l'orts, colorés et replets,, des rives du Rhône ou de la Saône, avec ceux de la classe des tisserands, et le montagnard de Duerne ou de St- Martin, avec le paysan de la plaine d’Yvour ou de Pierre- Bénite. On remarque môme une diversité évidente dans la ville selon les professions , tout eu faisant abstraction des ouvriers étrangers qui y sont en si grand nombre , et des soldats de la garnison. L’aisance et la condition sociale ne sont pas, à beaucoup près, sans influence sur les caractères physiques de l’organisme , et toutes les communes du département ne fournissent pas à la loi du recrutement, dans une. égale proportion, des hommes d’une môme taillé et d’une meme force physique. Lorsqu'on entre dans les détails , on ne trouve' donc plus de type lyonnais homogène. *
Les ouvriers en soie, dits canuts , ont été plusieurs fois l’objet d’une étude particulière, sous le rappoi’t de leur constitution physique. Un de nous a fait d’eux , à vingt-cinq ans de distance, deux portraits fort divers, et qui cependant ne manquaient pas' de ressemblance (t). Il y a eu une immense amélioration dans la condition matérielle des ouvriers lyonnais , et ici, comme ailleurs, l’hygiène s’est traduite eu ré-‘ sultats manifestes. Avant l’année 1815, la grande majorité des tisseurs de soie habitait , dans des quartiers sales et res-’ serrés, des maisons privées d’air et de lumière; ils étaient mal nourris , mal vêtus , et sortaient peu de leurs ateliers sombres et obscurs. On se rappelle encore le type , aujourd’hui perdu , des anciens talïetatiers de Saint-Georges et de la Grand’Côte, dont la condition était si misérable. L’iufluence combinée et constante de l’insuffisance d’air, de lumière, d’une bonne eau potable, d’aliments suffisamment stimulants et d’exercice , imprimait à la constitution physique des ouvriers en soie, un caractère de débilité signalé par tous les observateurs ; un teint pâle et cachectique , une
(1) Palissicr, Traité des maladies des artisans. Tablettes de la Société médicale d’émulation ; Dictionnaire des Sciences médicales ; Code moral des ouvriers.
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taille rabougrie et souATut déformée, beaucoup de lenteur et une sorte de gène et de gaucberie dans les mouvements , tels étaient souvent ses résultats. L’ouvrier en soie avait, dans son langage, une originalité qui tenait à certains mots détournés de leur signification de la manière la plus singulière. Les maladies les plus ordinaires étaient les scrofules, la pbtliisie, les tumeurs blanches , les douleurs rhumatismales, l’ophtalmie chronique, en un mot toutes les lésions pathologiques qui dépendent de la prédominance du système lymphatique ; c’est ainsi que les médecins voyaient autrefois le tisseur de soie dans son atelier et dans les hôpitaux; c’est ainsi qu’ils ont décrit son organisme.
Mais, depuis 1789, et surtout depuis 1815, la situation matérielle des ouvriers en soie a changé beaucoup. On a hàti pour eux , non des rues , mais des villes nouvelles , dont les maisons préséntent un accès large et libre à l’air, à la lumière et au soleil , attaquées sur tous les points par une hygiène bien entendue ; les vieux quartiers de Lyon ont éprouvé, une, métamorphose complète. Il y a eu un changement non moins heureux dans l’alimentation; les tisseurs boivent du vin et mangent de la viande , non-seulement tous les jours , mais plusieurs fois chaque jour. Ils sont mieux vêtus et font plus d’exercice; leur moral même a gagné beaucoup. Il y a, chez eux, plus d’instruction et, dès lors, plus d’intelligence. Aujourd’hui, l’ouvrier en soie est physiquement ce que sont les autres ouvriers, quoique l’influence du travail sur leur organisme , dans une position assise , ne se soit pas entièrement effacée. Quelques observateurs qui ont étudié, dans ces derniers temps , les ouvriers en soie de Lyon , un peu superficiellement peut-être, se sont fort récriés contre le premier portrait que nous avons fait d’eux; ils n’ont pas tenu compte de l’extrême dissemblance des lieux , des temps et des hommes. Nous aAÛons qualité, peut-être, pour en parler, nous qui vivons avec eux depuis quarante années , et nous avons dû les montrer tels qu’ils se sont présentés dans des conditions essentiellement différentes. L’art même du tissage s’est amélioré au bénéfice de la santé des ouvriers ; il n’y a rien en lui d’insalubre ni même d’incommode.
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§ 2. — Lyon réclame une attention particulière, sous lerapport du nombre des causes d’insalubrité que renferme son'i enceinte ; causes dont plusieurs sont spéciales à la situation to-pograpliique de la ville , à la manière dont elle est construite, ett aux habitudes de sa populatiou.
Il faut commencer , toutefois , par cette remarque préalable ,, que Lyon d’aujourd’hui ressemble très peu cà ce qu’il était il y a\ vingt ans ; sous le rapport de la salubrité, la ville a éprouvé déss réformes capitales, dont ses habitants recueillent largement le> bénéfice. Les nombreuses collines sur lesquelles elle est assise sesont couvertes de maisons vastes, bien percées et bien ventilées, dans lesquelles l’ouvrier, autrefois si mal logé, reçoit! abondamment l’air et la lumière; ses quais se sont allongés eti élargis ; ses rues ont été déblayées , et leur direction tortueuse a i été rectifiée sur plusieurs points. Le service du nettoiement de; la voie publique et celui du curage des fosses d’aisance se font l avec beaucoup plus d’intelligence et d’exactitude. On verra , dans des articles spéciaux , combien ont gagné, sous le rapport; de l’assainissement , les hôpitaux , le collège royal, les prisons : il y a beaucoup à faire encore, mais les améliorations les plus; importantes ont été obtenues et en font présager de nouvelles. Lorsqu’on se rappelle ce qu’était Lyon il y a seulement vingt , années , on comprend sa réputation , très méritée alors , de ■ malpropreté et d’insalubrité, et on s’étonne de la profonde incurie de nos pères en matière d’hygiène publique. Kous sommes devenus infiniment plus exigeants, et nous ne pourrions plus vivre comme ils faisaient ; sous le rapport sanitaire, Lyon marche rapidement dans la voie du progrès.
Nous avons dit que cette grande ville avait des causes d’insalubrité qui lui étaient particulières , et dont il ne sera pas possible de l’affranchir, complètement du moins. Elle est resserrée entre deux grands cours d’eau , le Rhône et la Saône , et démesurément allongée du nord au midi; des chaînes de collines plus ou moins élevées font partie de son eficeinte , d’autres bornent sou horizon à petite distance. Ses rivières la condamnent à vivre dans une atmosphère de brouillards humides peudantune partie oonsidérable de l’année ; elles s’infiltrent dans sou sol, dout elles recouvraient naguère la superficie lorsqu’elles étaient débordées.
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Toutes CCS circonstances imprègnent l’air lyonnais d’une humidité presque constante, que maintiennent l’élévation énorme des maisons et l’étroitesse des rues. La plupart des maladies régnantes dans notre ville, eelles qui y sont endémiques , doivent être attribuées à la constitution météorologique de l’air , ainsi qu’à la . configuration topographique de la ville ; quelques considérations : sur les quartiers nouveaux qu’on y a construits depuis peu ■ d’années , et sur la disposition générale des maisons , rentrent I directement dans notre sujet.
Nos deux cours d’eau , aux approches de leur confluent , sont séparés par un espace étroit. Au-delà de la Saône et sur la rive 'droite, sont les montagnes de Saint- Just, de Fourvière et de :Ste-Foy j au nord, et dans la même direction , se rencontre la I montagne de la Croix-Rousse. Ainsi, d’une part, le Rhône et la : Saône, et de l’autre, des collines très élevées gênent ledéve- I loppement de la ville dans le sens de sa largeur 5 elle n’a quelque I latitude, selon cette direction, qu’ au-delà de la rive gauche du Rhône. Cependant, situé entre le nord et le midi et centre d’une grande industrie, Lyon voit sa population s’accroître avec rapidité. Son sol, snr lequel s’agglomèrent une si grande quantité d’habitants, a pris nécessairement une haute valeur commerciale; on ne saurait en acquérir la moindre parcelle qu’à I un prix élevé. Il faut loger , cependant, ces deux cent mille iudi- ' yidus qui veulent vivre dans le périmètre resserré de la viUe ; si l’espace manque en superficie, il est indéfini dans le sens de la ; hauteur. Ces conditions de localité expliquent comment les I maisons ont une élévation si grande et les rues si peu de largeur ; c’est un inconvénient grave que très peu de villes , en Europe , présentent au même degré. L’étranger qui entre pour la première fois dans nos murs, est frappé de l’énormité de nos habitations , ruches immenses dans lesquelles la population est condensée. Construites en matériaux excellents et d’une largeur considérable, nos maisons ont d’ordinaire cinq étages, surmontés de greniers souvent habités; plusieurs maisons ont six, sept étages, et quelques-unes en ont huit. Si la moyenne était, ce qu elle devrait être , de deux étages seulement , Lyon occuperait une surface trois fois plus étendue que ne l’est son périmètre I actuel.
HYGIENE HE LYON
La même cousidératioii qui rend nos maisons si hautes rétrécit les passages, les allées et les cours; elle supprime partout les, jardins, et ferait disparaître les places publiques si l’Administration ne veillait à leur maintien. Partout les entrepreneurs de constructions s’efforcent de ne laisser à la population que la plus 5 petite quantité possible d’air respirable; sous ce rapport, la f tendance est uniforme et générale. Des spéculateurs ont voulu couvrir de constructions le clos du séminaire ; ils ont demandé 1 à rétrécir , par une double ligue de maisons , notre beau quai j St- Antoine, et supputé combien pourrait rendre, en loyers, la j superficie du Jardin-des-Plantes. Leur objet, c’est d’enfermer dans un espace donné la plus grande quantité possible d’individus , en d’autres termes , d’extraire en locations ^ d’un emplacement déterminé, le plus d’argent que faire se peut. Pourvu que ce but soit atteint , peu leur importent et la commodité et la salubrité des babitations ; ils ont peu de souci de la nécessité d’assurer à chaque locataire une quantité suffisante d’air et, de lumière solaire, et, préoccupés exclusivement de leur intérêt particulier , ignorent ou dédaignent des lois hj'^giéniques capitales dont l’Administration devrait songer davantage h leur demander compte.
Cependant le principe de la vie , l'air, est indispensable aux végétaux, et bien plus nécessaire encore à l’ homme; il agit sans cesse cà la surface de la peau par sa densité; nos poumons l’ absorbent et reçoivent de lui la condition de notre existence. Ce modificateur si puissant est dans un contact continuel avec nos organes , soit le jour , soit la nuit ; très iufiuent par lui-même , il le devient davantage encore par le concours d’action de fluides impondérables en circulation dans l’atmosphère, le calorique et surtout la lumière solaire. Ecartez une plante du contact vivifiant de l’air et du soleil , elle se décolore, s’étiole et languit; entassez des ouvriers dans des maisons sombres, sans ventilation, mal aérées et que ne visite jamais la lumière solaire , bientôt le teint pâlit , le corps s’énerve, les forces organique diminuent, et de graves maladies se déclarent.
Des constructions eu nombre énorme se sont élevées, à. Lyon, depuis vingt ans ; des rues formées de maisons magnifiques ont été improvisées; des villes nouvelles ont surgi à la Guillotièie , à
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lu Croix-Rousse, à Perruche, aux Rroteaux surtout j de toutes parts nos collines, hier arides et désertes, se sont transformées en quartiers populeux. Ces innombrables maisons nouvelles , il faut bien le dire, ne ressemblent guère à celles que bâtissaient nos pères; elles sont bien certainement trop élevées et trop rapprochées ; leurs cours n’ont pas assez d’ampleur, leurs escaliers sont trop étroits , les latrines y sont mal disposées. On ne saurait aflirmer toutefois que leur disposition soit essentiellement insalubre, et, pour leur rendre justice, il suffit de les comparer à ce qu’ elles sont encore dans les vieux quartiers.
On rencontre dans l’enceinte de la ville peu de places publiques , peu de grandes cours , infiniment peu de jardins ; une maison de six étages s’élève partout où il y a assez de terrain pour asseoir ses fondements. Libre dans son action sur quelques points , cà Perracbe et aux Broteaux , par exemple, l’Administration , après avoir pourvu à la largeur des rues , a doté ces quartiers nouveaux de places assez spacieuses. Il faut rendre justice au Conseil municipal : son attention est fixée depuis longtemps sur la nécessité d’élargir la voie publique, de la déblayer et de rectifier le plan de la ville dans ses dispositions principales : ce qui est praticable, il le fait. Pour assainir et embellir Lyon , il importait bien moins d’élever des édifices et des quartiers nouveaux, que de démolir et de rebâtir la vieiUe cité. Pour enlever à nos rues leur vice originel , il faudrait les dédoubler et en raser la moitié, mais c’est ce que l’ Administration ne saurait faire. Lorsqu’elle a eu la possibilité d’introduire par larges masses, quelque part, l’air et la lumière solame, elle n’y a pas manqué. Qui ne se rappelle ce couloir étroit, malpropre et sombre qu’on nommait la Pêcherie? il s’est transformé en un quai lan e, bien aéré et de tout point magnifique. La rue du Bessard, l plus ignoble de nos rues, a éprouvé une semblable métamorphose; le vieux quartier de Saint- Geor"es SI laid, si mal percé , si peu digne d’appartenir à une grande ville, voit ses masures décrépites changées en maisons fort belles grâce au quai rulchiron. Ce grand carré Sainte-Elisabeth ù PerraChe, qui rappelait le souvenir de la Cour des flliracles' à Pans, est rasé jusqu’au niveau du sol, et se couvrira bientôt de belles marsons. Lyon écliange chaque jour l’un de ses haillons contre un vêtement sain , élégant et commode.
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Un Conseil de salubrité n’u nullement à s’occuper de questions ] de pur embellissement; mais cette transformation de vieux ■ quartiers en rues très bien bâties , importe autant à l’hygiène publique qu’à réeonomie politique. Le chiffre moyen de la mortalité s’accroît ou diminue, selon que les habitations de l’homme sont construites ou disposées de telle ou telle manière ; il est infiniment moindre pour le quai d’Orléans que dans l’ancienne rue de la Pêcherie; il décroîtra à Saint-Georges, lorsque ce vieux faubourg aura été entièrement rajeuni. Ce sont les rues malsaines, mal aérées, sombres et étroites qui fournissent le plus de malades au Dispensaire et surtout à l’Hôtel-Dieu. L’homme vit moins longtemps dans les mansardes de la Grand’ Côte, dans les petites rues transversales de la ville basse , et dans le quartier Saint-Paul, que sur les quais Saint-Clair, de Retz et de la Charité, ou sur la place Bellecour. Ce serait méconnaître les premiers éléments de l’hygiène que de contester l’influence lente , mais positive, sur la durée de l’existence d’habitations malpropres, d’un air infect et de l’encombrement; d’aiUeurs l’analyse des tables de mortalité et les observations de MM. les médecins des hôpitaux ne laissent aucun doute sur ce point. Ainsi donc, lorsque le Maire de Lyon et le Conseil municipal élargissent une rue étroite ou mal percée, ou régénèrent un vieux quartier, ils ajoutent matériellement à la durée de la vie des citoyens. D’autres améliorations , que nous avons passées en revue , tendent au même but; mais aucune ha plus d’importance que l’assainissement de l’air atmosphérique au sein des grandes villes , et ne se manifeste par des résultats mieux constatés.
Le pavé qui est le plus généralement en usage à Lyon , n a rien d’insalubre , mais il est fort incommode ; il se compose , comme on sait, de cailloux ovoïdes placés verticalement et serrés les uns contre les autres ; une couche de gravier garnit leurs interstices et lie leurs extrémités aiguës sans en dissimuler l’aspérité. On a essayé sur divers points , dans les rues • Lafont et Louis-le- Grand, le système des pavés en pierres cubiques ; sa supériorité n’est pas douteuse; il exige des réparations ^ moins fréquentes , mais les frais de premier établissement sont, infiniment plus considérables. On ha pas fait encore d’essai du pavage en bois.
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La plupart nos rues n’ont pas une pente suffisante pour l’écoulement des eaux ménagères ou pluviales ; le niveau de quelques-unes est à peu de chose près celui du Rhône : c’est un inconvénient grave et auquel il n’est pas facile de porter remède.
On a pu changer cette disposition au cours du Midi ; on le pourra sur la place Louis XVIII ; mais , dans le quartier de la Basseville et sur quelques autres points , il est presque impossible de donner au sol le degré d’inclinaison qui serait nécessaire. Ce défaut de pente maintient sur le sol les eaux stagnantes et la houe ; il ne permettrait pas de laver convenablement les rues alors même qu’un système quelconque amènerait , en grande abondance, les eaux de source ou de rivière dans l’intérieur de la ville.
Nos rues, nous l’avons dit, manquent en général de déclivité , et ne sont point lavées par une eau courante ; aussi est-il fort difficile de les maintenir propres. Jamais le service du nettoiement et de l’enlèvement des boues n’a été fait avec autant d’activité et de soin qu’aujourd’hui ; il ne saurait, toutefois, faire disparaître des inconvénients inhérents à la localité. De quelque façon qu’il soit exécuté , le système le plus efficace de nettoiement de la voie publique, c’est encore une pluie d’orage en été, et en hiver, le vent du nord. Le Conseil de salubrité de Paris a proposé d’embarquer sur la Seine des boues de la capitale et de s’en servir pour aller féconder au loiu des terres arides 5 c’était, selon lui, le moyen le meilleur pour délivrer Paris d’une multitude de foyers d’infection disséminés à la surface du sol. C est ce qui se pratique à Lyon j le courant du Ehônerend d’utiles services à la voirie, qui s’en sert peut-être un peu trop. On lui confiait , autrefois, le transport au loin des cadavres des chiens et chevaux trouvés morts sur la voie publique ou abattus: anjourd’bui, l’industrie s’est emparée de ces matières, quelle convertit en produits utiles. Terminons ces réflexions sur le système de nettoiement de la ville , par quelques paroles adressées au balayage des rues pendant les temps secs ; son unique effet, c’est de soulever dans l’ atmosphère d’épais tourbillons de poussière : il ne saurait avoir un résultat de quelque utilité qu’autant qu’il serait précédé d’un arrosement indispensable.
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Nous no quitterons pas cciiendant la voie publique sans iudi- ([iier les modifications qu’elle a reçues, sous le rapport de la ■ salubrité, des eaux de nos llcuves débordés e«i IS'iO. Les vents du sud avaient régné sans relâche du 27 octobre au 2 novembre, et maintenu des pluies continuelles et si abondantes, qu’il était tombé sur notre sol 32 centimètres et 4 millimètres d’eau pluviale, c’est-à-dire autant , en quelques jours, qu’en six mois pendant les autres années. Après une crue du Rhône, considérable et désastreuse, la Saône s’enfle à sou tour ; elle s’est élevée, le 5 novembre, à 7 mètres 37 centimètres audessus de l’étiage, et coule jusqu’au Rhône au travers des rues des deux tiers de la ville. La place de Bellecour et la place de la Charité sont complètement inondées et on y circule en bateau ; toutes les parties déprimées de la ville sont submergées,; beaucoup de magasins, sur les quais, sont engorgés jusqu’à la voûte et restent sous l’eau pendant plus de quinze jours. Cette immense inondation a dû nécessairement agir sur le sol et les habitations ; son influence ne saurait être négligée ; elle a été salutaire à quelques égards et nuisible sous d’autres ; c’est ce qu’il importe de déterminer. Le terrain des rues était profondément imprégné, depuis grand nombre d’années, d’eaux et de gaz infects; il a été lavé à fond par l’infiltration de l’eau du Rhône et de la Saône , surtout, au travers du sol, dans la plus grande partie de la ville; mais cet avantage a été compensé par l’extrême humidité d’un grand nombre de magasins et d’habitations au rez-de-cbaussée. Elle a pénétré si profondément les murailles, qu’on peut encore en observer les effets aujourd’hui, six années après l’inondation de 1840 (1). Aucune épidémie grave n’a suivi cet épanchement des eaux de nos rivières ; il n’y a pas eu , ce que l’on redoutait, plus de malades à l’Hôtel-Dieu, et la mortalité n’a pas augmenté : quelques faits particuliers n’infirment pas cette obser-
(1) Dans une ordonnance de police fort sage , publiée ù l’occasion de l’inondation , M. Terme, maire de Lyon , prescrivit aux habitants le soin de vider leurs caves des eaux que l’inondation y avait laissées, de n’user, pour boLson , que d’eaux prises dans le courant de nos fleuves et épurées, et de s’absleuir de celles des pompes et des puits , viciées par la filtration des eaux de rivière au travers des fosses d’aisance et de terrains imprégnés de matières insalubres.
CAUSES d’insalubrité DANS LA VILLE. 381)
vation. Cependant il y a eu évideinmenl une modüicalion dans lés conditions du sol, de l’air et des eaux potables, dout les ellets, bien qu’ils n’aient pas été immédiats, ne doivent pas être négligés. Ünè épidémie est rarement improvisée; elle est le résultat d’induences insaisissables, variées, et qui, d’ordinaire , datent de très loin. Ces eauses , pour la plupart inappréciables à nos sens et que l’habitude émousse bientôt , n’ont presque toujours qu'une aetion faible, sans effets bien apparents; mais quoique inaperçues , elles ne produisent pas moins des altération^ profondes dans la constitution atmosphérique. L’air est le réceptacle d’une infinité de principes subtils qui agissent d’une manière fâcheuse sur l’économie animale , bien qu’ils échappent presque toujours à nos moyens d’investigation. En matière d’hygiène publique , il n’y a point de fait indifférent.
§ 3. — Pour présenter un tableau exact des causes d’insalubrité qui sont particulières h notre ville , nous ne devons pas nous borner à l’étude des foyers matériels d’infection tels quils existent parmi nous ; il y a encore quelque chose à dire sur les habitudes de la population lyonnaise. Elles ont , en effet , une grande influence sur la santé ; nous ne devons les considérer, du reste, qu’au point de vue de l’hygiène publique. Si nous pénétrons dans l’intérieur des ateliers, ce n’est point pour examiner dans quels rapports se trouvent l’ouvrier et l’industriel; nous n’avons pointa nous préoccuper de l’organisation du travail , et , ce que nous avons à faire , c’est de prendre les faits tels quils sont, sans remonter jusqu’à leur cause.
On reproche avec quelque vérité à la population ouvrière un penchant à la malpropreté ; elle a , dit-on, horreur de l’eau. Beaucoup de maisons, surtout dans l’ancienne ville , sont fort mal tenues sous ce rapport; ce qu’on nomme le carré est presque toujours couvert d’immondices. L’abord des latrines est repoussant ; on laisse aux enfants , qui fourmillent dans ces quartiers, la liberté de déposer leurs déjections où bon leur semble : il y a peut-être quelque exagération dans l’accusation, mais le fond est vrai et n appartient pas exclusivement à la classe ouvrière. La population lyonnaise iic craint l’eau peutêtre que parce qu’elle eu a, maintenant, fort peu à sa dispo-
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sition ; d’ autres conditions, sous ce rapport, vont amener prochainement d’autres habitudes.
Affirmer que l’ouvrier, en général , est aujourd’hui beaucoup mieux logé, vêtu et nourri qu’il ne l’était il y a trente ans, ce n’est point contester la misère dans les classes laborieuses. Montrer les grandes et nombreuses améliorations que notre grande ville a reçues sous le rapport sanitaire , ce n’est point nier la situation défavorable , sous ce rapport , de certains quartiers arriérés. Toutes les causes d’insalubrité se rassemblent nécessairement dans la maison du pauvre. C’est précisément parce qu’ils sont pauvres, que nombre de travailleurs manquent de feu et de vêtements chauds en hiver , et de pain en toute saison ; c’est la misère qui les envoie à l’hôpital et qui abrège, pour eux, la durée moyenne de la vie. Le mode d’exploitation de la fabrique de soieries est tel , qu’à une période heureuse de travail succède tout-à-coup l’inactivité des métiers , qui condamne aux plus grandes privations une population essentiellement imprévoyante. Il n’y a rien d’absolu dans nos observations.
Le système de chauffage qui est suivi le plus généralement à Lyon , c’est la combustion de la houille dans les poêles de fonte ; il procure un très grand dégagement de chaleur et est, de tous , le plus économique. Quelques cas d’asphyxie , par les gaz dégagés dé la houille enflammée , ont été signalés 5 ils sont authentiques , mais ils sont tellement exceptionnels , et si peu de chose en regard de l’immense consommation qui se fait de la houille , qu’on ne saurait en tirer aucune conclusion défavorable à ce mode de chauffage , sous le rapport de la salubrité.
§ 4. — Les égouts de Lyon ont laissé pendant longtemps beaucoup à désirer ; ils ont reçu quelques améliorations de détail récemment , et sont au moment d’une réorganisation générale. Après un mûr examen et de longues délibérations , précédées par les rapports de commissions nombreuses , le Conseil municipal, après avoir entendu les conclusions deM. Prunelle, a décidé que « les eaux nécessaires à la ville de Lyon , tant poui
ses besoins économiques et industriels que pour le service de la voirie et des fontaines de décoration, seront tirées du Rhône, dans le point qui sera jugé le plus convenable pour ramener les eaux, dans les bassins de distribution , à la température de 13 ù 15 degrés du thermomètre centigrade , et à une limpidité égale à celle qui se remarque dans les eaux de la pompe du Grand -Théâtre et du grand puits de rHôtel-Dieu. Les appareils nécessaires à la clarification , à l’élévation et à la distribution des eaux seront construits dans la prévision d’une fourniture journalière de 18 millions de litres, indépendamment de la quantité que les villes suburbaines jugeraient nécessaires à leur propre consommation. Les eaux seront portées, autant que possible , à des hauteurs suffisantes pour que les quartiers les plus élevés de la villes puissent être alimentés comme les quartiers de niveaux inférieurs , et toujours de façon, si faire se peut , à ce que la puissance de charge des eaux y soit conservée pour faciliter les secours d’incendie. Les eaux élevées du Rhône seront employées en distributions publiques et gratuites , et en distributions à domicile, concédées à titre onéreux. Les distributions publiques auront lieu au moyen de bornes-fontaines , qui seront espacées de 1 50 mètres au plus dans les rues populeuses , et par des fontaines de décoration , dont le nombre , le volume et les plans seront ultérieurement déterminés. Le débit des bornes-fontaines sera calculé de façon à suffire aux besoins des habitants et à ceux de la voirie , partout où les fontaines de décoration n’exécuteront pas ce dernier service. Les distributions à domicile formeront l’objet d’un règlement particulier, qui comprendra , en même temps que les tarifs suivant lesquels les concessions -pourront être délivrées , toutes dispositions qui seront jugées les plus convenables pour ce mode de distribution. >> « Il sera pourvu au moyen assécher rapidement et complètement les rues , du moment même où des eaux nouvelles auront à y être introduites. Le placement des conduites d’eaux et la construction des égoûts devront , eu conséquence , marcher de front et ne faire qu’une seule et même opération , dont les deux parties se porteront mutuellement secours. »
» M. le maire a été prié de vouloir bien faire procéder sans retard à toutes les opérations nécessaires pour obtenir le nivcl-
H'ÏGIÈNJÎ DE LYOK.
lement le plus exact des rues de la ville , afin d’arriver le plus tôt possible à l’étude d’un système complet d’égoûts, calculés ■ de façon cà pouvoir être construits successivement et de manière à recevoir immédiatement les eaux résultant de l’établissement des tuyaux de conduite des eaux. J1 a été invité à faire examiner également la cxuestion des bains publics et gratuits , qui pourraient être entretenus avec les eaux de condensation des machines à vapeur et avec les eaux qui auraient figuré dans les fontaines de décoration. Enfin, M. le maire fera étudier, sur les bases posées dans la délibération présente, un projet complet pour la fourniture à exécuter par la ville des eaux du Ehone et pour la construction des égoûts. M. le maire est prié également de proposer les voies et moyens à employer pour pourvoir à: cette grande et utile dépense. « . ;
Tel est le texte de la délibération que vient de prendi’e le Conseil municipal pour la fourniture des eaux de la ville ^ cettC' mesure, au point de vue de la salubrité , est une révolution. Elle entraînera l’exécution d’un système complet d’égoùts , dont le parcours est évalué à 70,000 mètres. Nous rappelions depuis longtemps de tous nos vœux ; comme elle n’est pas encore réalisée , nous étudierons les égoûts de la ville tels qu’ils sont aujourd’hui.
Le sol de Lyon se compose d’iiue partie basse profondément déprimée et resserrée entre le Ehône et la Saône , et de colünes escarpées placées à l’extrémité nord et sur l’un des côtés de ce bassin. Toutes les eaux pluviales et ménagères , soit du quartier de l’ouest, soit de la montagne Saint-J ust , sont versées sur la rive droite de la Saône. Celles d’une partie du plateau de la Croix-Rousse et de la ville proprement dite , depuis la rue des Augustins et la place des Terreaux jusqu’à l’extrémité de la presqu’île Perracbe , s’écoulent en très grande partie sur la rive droite du Rhône. Toute la partie centrale de la cité manque de peute; quelques rues, profondément déprimées, sont au niveau du Rhône ou à peu près. Cette coiiligu ration topographique du sol explique comment nos égoûts , presque sans déclivité , remplissent si mal leur olfice.
Au reste , la construction de ces canaux , à Lyon , n’a pas été le résultat d’un plan général délibéré d’avance d’apres la
disposition des localités j on a bâti des égoùts selon le besoin du moment, au jour le jour, et sur une très petite échelle. Comme byon n’avait pas d’eaux courantes pour les usages domestiques et pour le nettoiement des rues, ce n’était guère qu’à l’écoulement des eaux pluviales , pendant les' temps d’orage , qu’il fallait pourvoir. Lorsque le service des eaux de la ville sera enfin institué , quand l’introduction , à Lyon , de sources abondantes versera de grandes masses d’eau sur la voie publique, il faudra bien aviser à un système complet d’ égoùts j c’est ce que vient d’ordonner le Conseil municipal. Provisoirement on rétablit , autant que faire se peut , les égoùts anciens; si les projets qui existent à cet égard sont exécutés , d’utiles améliorations auront lieu dans le service de cette partie de la voie publique. Un vieux conduit a été découvert dans la rue Lanterne, on le rétablira ; un autre s’étendra de la rue du Commerce au Bbône; un autre encore, partant du bas de la côte des Carmélites , atteindra la Saône en suivant la rue Saint-Marcel. En ce moment , plusieurs têtes d’égoùts sont construites par les ponts-et-cbaussées sur la rive droite du Bbône , trois sur le quai de la Charité, et un autre en face du Collège; ce sont des travaux de grande voirie qui ne dépasseront pas la laigeur du quai , mais que la ville pourra prolonger.
Nos deux grands cours d’eau ne sont pas également propres à servir de voie d’écoulement aux égoùts : la Saône a très peu de pente et son volume d’eau est très variable ; le Bbône est dans de meilleures conditions. C’est sur sa rive droite que sont assis l’Hôtel-Dieu, l’hôpital de la Charité, l’Hôpital militaire , la prison de Perrache et l’Abattoir , grands établissements dont les égoùts méritent une attention spéciale. Ils ont si peu de déclivité qu’ils s’engorgent facilement ; au temps des basses eaux les matières fétides qui les traversent ne peuvent arriver jusqu’au courant du fleuve, et stagnent sur la grève dont elles inlectent l’atmosphère.
On n apporte pas assez de soin , à Lyon , à la qualité des matériaux dont on se sert pour la confection des égoùts; tous ne sont pas également propres à cet usage. Nos excellentes pierres calcaires leur conviennent médiocrement.
Le iiettoiemeiit des f-goùls se fail par dhcrs procédés et
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réclame beaucoup de soin ; il est confié, à Lyon, à peu près exclusivement aux pluies d’orage, sur lesquelles on compte beaucoup trop. Si chacune de nos rues jouissait de la somme d’eau à laquelle elle a droit , on ferait passer à des époques rapprochées un courant d’eau dans ces canaux ; c’est ce qu’on ne saurait faire maintenant. Reste la ventilation ; mais nos égouts n’ont pas de grilles ouvertes sur la voie publique ; ils n’ont pas, à leur paroi supérieure , ces ouvertures qu’on nomme regards ; l’air n’y saurait donc circuler avec assez de liberté ; la ventilation a d’autant plus d’efficacité dans un égout , que l’air, mis en mouvement, a moins d’espace à parcourir. Les précautions à prendre, dans l’intérêt de la santé des ouvriers employés au nettoiement de ces conduits , varient selon les localités , et ne peuvent qu’être l’objet d’instructions particulières. Nous pouvons cependant indiquer comme d’excellents moyens généraux, la ventilation et l’usage , soit des eaux chlorurées , soit du noir animalisé. (1).
§ 5. — La vidange a été, pendant longtemps , une charge onéreuse pour la ville j elle était exécutée aux frais des propriétaires des maisons , qui en faisaient jeter le produit dans le Rhône ou dans la Saône. En 1769 , un sieur Laboré obtint , pour trente ans, le privilège d’enlever les immondices des rues et de vider les fosses d’aisance de la ville; il était payé par les propriétaires. D’autres industriels lui succédèrent ; ils opéraient le curage en plein jour, à toutes les époques de l’année, et transportaient les matières dans des fosses larges et profondes auprès de la Ferrandière ; et les uns comme les autres n avaient en vue que l’indemnité qui leur était allouée. Plus tard , seulement , on comprit le parti qu’on pouvait tirer , comme
(1) Quelques corrections de détail ont été faites récemment à plusieurs égoûts : ils s’ouvraient sur la voie publique par une large ouverture, placée sur un niveau 1res déprimé ; cette disposition vicieuse de tout point gênait la circulation dans les rues et avait causé plusieurs fois des accidenU graves. Le sol a été exhaussé et l’ouvcrturc de l’égoût dirigée transversalement, de façon à ne plus être apeiçue en que que sorte , bien ffu’elle n’ait rien perdu de ses dimensions primitives. L égoùt de a n * Ecoi cbcbœuf peut être cité comme exemple de cette amélioration.
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engrais , des matières extraites des fosses j le service des vidanges fut mis en ferme dans l’année 1806, et figura dès lors au chapitre des recettes de la ville.
Le système des fosses mobiles est peu connu , à Lyon , autre part que dans les établissements publics; ses avantages ont été constatés par l’expérience. Applicable partout, il permet un enlèvement facile des matières fécales , sans odeur, sans malpropreté et sans chance d’asphyxie pour les ouvriers.
Nous ne terminerons pas cet exposé succinct des moyens qui sont employés , à Lyon , pour la disposition et le curage des fosses d’aisance, sans remercier M. Arnaud , adjoint au maire, et M. Dardel , architecte de la ville , au sujet de l’établissement d’urinoirs et de latrines sur les points les plus fréquentés de la voie publique. Leur nombre n’est pas assez grand, sans doute; il y a eu bien des tâtonnements pour arriver à l’excellent système de latrines publiques placées auprès du pont Lafayette; mais le but a été atteint, et le Conseil de salubrité, qui a sollicité plusieurs fois cette amélioration hygiénique , a eu la satisfaction de voir son avis agréé.
Depuis quelques années , le système de vidange à éprouvé, à Lyon , des améüorations très grandes ; une Commission permanente, présidée par M. Riboud , et dopt l’un de nous fait partie, continue à s’en occuper avec sollicitude.
§ 6 — Lyon n’a eu, pendant longtemps, d’autre voirie que le courant de ses deux rivières ; on abattait les chevaux sur les rives de l’une ou de l’autre, le cadavre était jeté à l’eau, et tout était dit. A la fin du siècle dernier, une sorte de voirie, fort mal tenue , fut tolérée au territoire de la Guillotière , à Béchevelin , en aval du pont , le long du Rhône, sur une plage aride et à grande distance des habitations. La police n’exerçait aucune surveillance sur ce lieu infect. On y amenait les chevaux uniquement pour les abattre ; l’animal mis à mort et dépouillé de ses sabots et de sa peau, était traîné dans le fleuve ou abandonné sur la grève, où il devenait la pâture de chiens qui accouraient de fort loin. C’était à cette voirie que l’Ecole vétérinaire , alors établie à la Guillotière , envoyait les débris de ses amphithéâtres ; c’était là que des élèves studieux allaient
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recueillir des observations d’anatomie pathologique, ou ramasser des os parfaitement desséchés , pour leurs travaux d’ana- ' tomie. Les vapeurs infectes qui étaient dégagées en abondance par cet immense foyer de ])utréfaction se répandaient à une grande distance, et, balayées par les vents du midi qui soufflent si fréquemment à Lyon, pénétraient fort avant sur le quai de la Charité. Comme cette voirie n’était pas officielle , chacun déposait où bon lui semblait les corps morts des animaux qui lui avaient appartenu ; la plupart des cadavres des chevaux et des chiens étaient transportés dans l’une de nos deux rivières.
La voirie de Béchevelin disparut vers la fin du siècle dernier , et son sol fertilisé se couvrit de champs cultivés et d’habitations. Pendant quarante années , il n’y eut pas , à Lyon, d’autre voirie que le courant du Bbônc , très précieux , il est vrai , mais insuffisant. Jetés en grand nombre dans le fleuve , les cadavres des chevaux et des chiens n’étaient pas toujours entraînés par les eaux; beaucoup, surtout lorsque les eaux étaient basses, restaient à sec sur la grève, s’accrochaient aux piles des ponts , ou se putréfiaient sur les bancs de sable parallèles au quai de la Charité ou de la Nouvelle-Douane. On en voyait quelquefois au centre de la ville , sur les rochers de la Saône , auprès du pont du Change et dans les lieux les plus fréquentés, qui demeuraient six mois exposés à l’air avant d’être entièrement décomposés. Les nombreux petits batelets qui couvrent nos rivières se heurtaient à ces objets de dégoût et d’horreur; on ne pouvait s’aventurer sur les rives si pittoresques de nos deux fleuves sans s’exposer à un spectacle hideux , et la plus agi'éable de nos promenades s’était changée en un charnier infect. Ce que nous racontons est l’histoire d’hier.
Dès la première année de sa création , le Conseil de sain-brité sollicita l’établissement d’une voirie, et, chargé spécialement de cette demande, run de nous adressa plusieui’s rapports , à diverses époques , aux préfets qui ont administré le département. M. de Tournon n’eut pas le temps d’étudier cette affaire; elle occupa IM. de Brosses, qui échangea sur cet objet plusieurs communications avec le Conseil. Deux olistacles , qu’on lie pouvait lever facilement , paralysaient tous les projets; aucun industriel ne connaissait tout le parti qu’on peut tirer des
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débris des clievaux morts; et comme rien ne sollicitait suffisamment l’intérét privé , la voirie devenait une charge pour le budget municipal. Mais comment consentir à cette dépense assez considérable, lorsque le courant du Rhône était là, toujours prêt à remplir, sans aucun frais, son important office?
Le nombre des chevaux morts accidentellement ou abattus qui proviennent de Lyon et de ses faubourgs , s’élève aujourd’hui à quinze cents; c’était une matière abondante à exploiter. Depuis quatre années , deux ateliers d’écarrissage ont été élevés par l’industrie de quelques particuliers , pour le service de la ville ; ils sont bien loin encore de ce qu’ils devraient être , mais le Conseil de salubrité est parvenu à en faire des établissements réguliers : nous dirons bientôt quelles conditions leur ont été imposées.
Une première difficulté se présentait : où placer les chantiers d’écarrissage aux abords d’une grande ville , dont le sol était si précieux presque sur tous les points ? on a cherché longtemps. L’établissement devait être nécessairement placé auprès d’un grand cours d’eau; on ne pouvait songer aux deux rives de la Saône et à la rive droite du Rhône; en procédant par voie d’exclusion, on ai-rivait à la rive gauche de ce fleuve. Les terrains du Grand-Camp , non loin des Broteaux , et ceux des environs delà ferme appelée de la ïête-d’Or, présentaient des conditions heureuses ; mais le chantier d’écarrissage eût été beaucoup trop rapproché d’un quartier très habité , et il eût jeté ses débris et ses eaux fétides dans le fleuve au-dessus de son entrée dans la ville , ce qui eût été un inconvénient.
Il faut de l’eau, beaucoup d’eau à un chantier d’écarrissage; , il en a besoin pour le lavage très fréquent de la voirie et des rigoles, ainsi que pour les opérations auxquelles les matières organiques doivent être soumises. Le courants! rapide du Rhône présente un autre avantage, celui d’être la voie naturelle d’écoulement des eaux qui ont servi dans l’atelier. Ainsi donc, le voisinage du fleuve était la condition première; une autre, le voisinage de la ville, n’était pas moins indispensable, afin qu’il fia possible de conduire promptement au chantier d’écarrissage les chevaux trouvés morts sur la voie publique. Les terrains de la Guillotière, sur la rive gauche du Rhône, entre le bois de la
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Mouche et la Vitriolerie , présentaient ces deux conditions, non dans toutes leurs parties, mais sur quelques points ; un industriel, ' le sieur Laracine , s’y plaça. Il était en possession de toutes les fournitures d’animaux vivants que réclamait le service de l’Ecole vétérinaire, et avait son atelier placé à l’extrémité de la rue Louis-le-Grand , à la Guillotière ; il le transporta plus au loin, mais point encore assez. L’emplacement qu’occupait son chantier, d’abord isolé de toute habitation, fut cerné bientôt par des maisons nombreuses. Ce quartier prit une très grande valeur ; il se couvrit de champs fertiles, et vit s’élever le fort de la Vitriolerie.|Aux réclamations des propriétaires et du maire de la commune, se joignirent celles du génie, qui stipulait pour les intérêts; de la garnison future. Peu familier avec les procédés d’écarrissage , Laracine fils, qui avait succédé à son père, faisait usage de procédés désinfectants fort insuffisants. Appelé, en 1840, à juger s’il y avait lieu cà lui accorder une autorisation définitive, le Conseil de salubrité la refusa ; dix-buit mois furent accordés h Laracine pour transporter ailleurs son chantier. L’année suivante, Laracine s’établit à la Guillotière, au lieu dit des Eivières, près de l’ancien Colombier et un peu en aval du pont de la Guillotière. Sans etre exempt de tout reproche, cet emplacement parut convenable ; en effet, d une part, il était voisin du Rhône, et, d’autre part , situé à une grande distance , soit du fort de la Yitriolerie , soit des habitations. Quelques oppositions de propriétaires de prairies d’une importance fort médiocre , ne pouvaient faire rejeter un étabhssement de première nécessité , et qu’il faut bien accueillir dans un lieu quelconque. C’est dans le même lieu, lîle des Rivières , à la Guillotière , que les sieurs V ulpillat et Eounebouche avaient placé leurs chantiers d ecarrissage. La situation topographique du lieu
réunissait plusieurs conditions avantageuses : à lest, au midi et au
nord, des massifs d’arbres et des prairies; à l’ouest, le courant du Rhône , qui sépare les chantiers d écarrissage de la Mulatière. Sous le rapport de la direction des vents, on ne pourrait choisir un emplacement plus convenable; celui qui souffle le plus fréquemment à Lyon, le vent du midi, ne saurart se charger d’émanations délétères err passant sur le chantier d écarrissage, que défendeirt de ce côté des massifs d’arbres. D’arllerrrs, la vrlle
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est protégée par la configuration du terrain, qui s’incline à l’est ; même observation pour le vent du nord j quant au rare vent d’est, avant d’atteindre la Mulatière et la chaussée Perrache , il doit traverser le lit du Rhône , dont le courant rapide est une garantie. Au reste, une précaution meilleure , c’était de soumettre les deux établissements à des conditions telles, qu’il n’y eut pas de dégagement d’émanations insalubres. Pour apprécier la valeur des oppositions, il fallait préalablement déterminer en quoi consistait l’écarrissage et quelles ressources il présentait à l’industrie.
Les chevaux amenés vivants dans les chantiers de l’île des Rivières, à la Guillotière , sont abattus par un même procédé. On attache l’animal à un pieu, et un couteau, plongé dans le poitrail, ouvre les gros x^aisseaux artériels et veineux. Nous avons décrit autre part les procédés qui sont mis en usage dans les chantiers d’écarrissage.
Le Conseil de salubrité a autorisé , en les soumettant à des conditions rigoureuses , deux de ces établissements , placés l’ un et l’autre à la Guillotière, dans l’île des Rivières, assez bien conduits et qui , malgré leurs petites proportions , suffisent à l’exploitation de quinze cents chevaux morts. Il ne faut demander ni à l’un ni à l’autre le caractère grandiose de la voirie de Montfaucon ; les hommes qui les dirigent ne croient pas avoir intérêt à exploiter , pour les arts industriels , quelques débris organiques assez recherchés à Paris. On n’en doit pas moins s’applaudir beaucoup , comme d’un progrès, delà création de ces établissements. On ne voit plus sur la grève de nos rivières les cadavres de chevaux en putréfaction , mais on y rencontre encore, en assez grande quantité, ceux des chiens sans maître que la police fait abattre au temps des fortes chaleurs ; beaucoup , aujourd’hui encore , sont en pleine décomposition sur la rive gauche de la Saône , entre les ponts d’Ainay et de la Mulatière. Si on ne peut faire transporter ces chiens aux chantiers d’écarrissage, qui n’en ont pas l’emploi, il faudrait du moins les faire jeter dans les eaux plus rapides et plus profondes du Rhône, qui les conduiraient à une plus grande distance de la ville.
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§ 7. — Il existe, dans les grandes villes manufacturières, des foyersde maladies dontlasurYeillanceimported’unemanière toute ' spéciale à la cause des mœurs et à la santé publique : ce sont les maisons de prostitution. Tout agent physique de nature à compromettre profondément les conditions de la vie, appartient de droit aux attributions du Conseil de salubrité; une fabrique de première classe, quelle que soit la nature de ses procédés et de ses produits, n’exerce pas, à beaucoup près, d’aussi grands ravages que le virus syphilitique, domicilié légalement et patenté. Poursuivre jusqu’à extinction ce fléau des populations ouvrières, c’est donc, pour une institution comme la nôtre, un devoir non moins impérieux que la répression des empiètements de l’industrie sur la propriété ou sur la santé publique. C’est au Conseil de salubrité qu’il appartient, en principe, de régulariser la surveillance des maisons de prostitution, et d’apprécier les résultats des méthodes de traitement de la maladie syphilitique. C’est avec lui, comme centre d’action, que doivent correspondre les médecins dont le service consiste à constater l’existence, chez une fdle publique, delà maladie vénérienne, et à diriger les malades sur l’hospice spécial. Cette exploration attentive et continuelle des lieux de prostitution a pour objet des résultats d’une grande importance ; en l’exerçant , la police se propose la réduction du nombre des filles et leur éloignement de la voie publique. L’intervention bien ordonnée de l’art médical, dans ces visites, a pour conséquence nécessaire la diminution de la proportion des filles malades aux filles saines , et une grande réduction dans le nombre des chances d’infection syphilitique. S’il existe enfin quelque possibilité d’extirper de notre ordre social la maladie vénérienne , ce ne peut être qu’au moyen d’une croisade permanente de toutes les institutions sanitaires contre ce virus contagieux. Ces considérations ont déterminé le Conseil de salubrité du département du Ebùue à inscrire les maisons de prostitution sur la liste des foyers d’infection dont la haute surveillance lui était coufiée.
Lyon est une ville manufacturière et se trouve , sous le rapport des mœurs, dans, les mêmes conditions que les grandes agglomérations analogues de population : rien de plus , rien de moins. Toutes les capitales sc ressemblent; les nuances peuvent
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différer, mais la couleur est la môme; ce qu’on voit à Lyon, sous le rapport de la prostitution et du virus syphilitique, c’est ce qui existe n Berlin, cà Milan, à Naples , à Berne, à Liverpool, à Manchester et à Londres. 11 y a moins de moralité dans lés pays industriels que dans les pays agricoles ; dans tous les lieux où se trouvent réunis de grandes masses d’ouvriers des deux sexes, soumis nécessairement aux conséquences des fluctuations ducoDunerce, la misère et, non moins souvent, le bien-être provoquent et facilitent la débauche. J. -J. Kousseau a porté contre la moralité du peuple de Lyon une imputation formulée en accusation générale , bien qu’il ne fût question que d’un fait particulier dont l’éloquent philosophe eût pu se dispenser de parler. Echappée à l’bumeur misanthropique de Eousseau , cette calomnie a été reproduite soüs diverses formes : on a dit qu’il n’y avait nulle part plus de mauvaises mœurs parmi les ouvriers, et on a fait aux con.séquences de la débauche une part si large, que , selon certains observateurs , la maladie vénérienne a modifié profondément chez nous l’organisme physique du peuple. Des faits isolés ont servi de base h ces allégations absolues. Dans un écrit fort recommandable, M. le docteur Potton a porté h un chiffre d’une exagération évidente le nombre des prostituées à Lyon. D’après des calculs dont les éléments n’ont aucune certitude^ on a flétri de la même qualification, et les malheureuses qui retirent un salaire de la pratique de la débauche , et les jeunes filles que l’inexpérience de leur âge ou la séduction ont conduites à quelque faute. Nous ne contestons pas le grand nombre des maladies vénériennes et des maisons de prostitution dans une ville industrielle dont la population dépasse deux cent mille càmes; mais nous n’admettons nullement qu’il y ait , chez nos ouvriers , plus de dépravation que ne le comporte leur nombre et les circonstances dans lesquelles ils sont placés. Nous avons réhabilité autre part leur constitution physique des allégations dont elle a été fréquemment l’objet ; ce qu’on en a dit apu être vrai autrefois, mais aujourd’liui , de meilleures conditions hygiéniques l’ont beaucoup modifiée en bien Les causes qui peuplent , à Lyon, les maisons de prostitution sont celles qui existent ailleurs, la misère ,' les mauvais conseils et surtout le mauvais exemple , l’insuffisance de salaire , les
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suggestions du vice , et, par-dessus toute chose, l’absence d’une bonne éducation première. Dix-buit cents enfants trouvés, terme ■ moyen, étaient déposés, chaque année, dans l’hospice de la Charité ; beaucoup venaient , il est vrai , de la Savoie , de la Suisse et des départements voisins. Malgré l’existence du tour et l’extrême activité de son service , il y a des infanticides et surtout un nombre très considérable d’avortements. La débauche produit des enfants trouvés , et les enfants trouvés , à leur tour, recrutent les maisons de débauche , à un degré bien moindre cependant qu’on ne l’a prétendu. Grand nombre de jeunes biles habitent , sous le nom de compagnonnes , les ateliers de fabrication d’étoffes de soie , et y vivent mêlées aux ouvriers de l’autre sexe. D’autres, sous le nom de . dévideuses , d’ourdisseuses, de frangeuses, n’obtiennent qu’un petit salaire d’un fort long travaiL Beaucoup de filles des campagnes voisines , de la Savoie et de la Suisse , viennent prendre place au foyer lyonnais avec la qualité de domestiques; et les unes et les autres sont bientôt attaquées par la corruption inhérente à la grande ville , mais bon nombre résistent. Tl serait facile de démontrer que la cause des bonnes mœurs est en progrès dans notre cité ; nous ne citerons pas, à l’appui de cette opinion, l’extension si remarquable des idées religieuses, le grand nombre de nos institutions bienfaisantes et pieuses , et l’amélioration très grande et incontestable que présente l’intelligence de notre population ou- Yi’ière ; nous ne produirons que des arguments de la compétence d’un Conseil de salubrité , le mouvement du chiffre des Yéné- i riens dans l’hospice de l’Antiquaille , et le relevé officiel du ! nombre des prostituées et des maisons de prostitution à Lyon. | Quoiqu’ils ne disent pas tout, ces documents valent beaucoup j mieux que des conjectures. j
Lyon compte deux cent mille habitants (la plupart ouvriers). ! Le nombre des filles qui sont enregistrées cà la mairie ne dé- i passe pas trois cents ; très peu sont nées dans le département ; on évalue de soixante-dix à soixante-quinze celui des maisons de tolérance , mais vingt au moins n’ont qu’un rang très secondaire. Il y a vingt maisons clandestines , et on évalue à trois cents environ , ce qui est beaucoup , le nombre des filles en chambre. Mais ce n’est point tout : il y a de cent cinquante
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à deux ceuts lilles publiques dissémindes dans les quatre grands faubourgs , la Croix-Rousse , la Guillotière , les Broteaux et Vaise. Il faut tenir compte encore d’un certain nombre de lieux suspects qui, sous les noms de cafés ou de cabarets, sont des maisons de prostitution. En additionnant tous ces nombres, on n’aura qu’un total inférieur , proportion gardée avec le chiffre de la population , à ce qui existe , soit à Paris, soit à Londres. La prostitution n’a pas , chez nous , ce luxe de nuances et de procédés qu’on lui voit autre part; elle n’aurait pas fourni à Parent-Duchàtelet la riche matière qu’il a trouvée dans l’enceinte de la capitale. On ne la tolère point à Lyon , chez des filles âgées de moins de vingt-un ans , légalement du moins , car un cinquième, au moins, des filles publiques sont mineures.
Composée , il y a dix ans seulement , de quatre cà cinq mille hommes, la garnison s’est élevée au nombre permanent de dix à douze mille hommes , terme moyen. Partout où s’établit une caserne ou un fort détaché viennent se placer des lieux de prostitution; cependant l’augmentation si considérable de nos forces militaires ne paraît pas avoir été suivie d’un accroissement proportionnel du chiffre des filles publiques ; il est à peu près ce qu’ir était auparavant. Au reste , la garnison se mêle fort peu aux habitants de Lyon; c’est une population flottante, soumise à un régime exceptionnel , et qui ne fait que numériquement partie de la population générale.
Le service de salubrité des filles publiques est fait par neuf médecins préposés à l’inspection d’un nombre égal d’arrondissements; deux visites ont lieu , chaque mois, dans les maisons de tolérance, et un médecin est de service chaque jour à l’ Hôtelde-Ville , de neuf à dix heures du matin , pour examiner les filles suspectes ; les filles déclarées malades sont transférées à l’hospice de l’Antiquaille, qui les admet d’après un ordre de la police municipale. 11 n’y a pas de réunion périodique des médecins chargés des visites ; ils ne reçoivent aucune direction et ne transmettent à aucnn pouvoir compétent le résultat de leurs observations ; ce sont des explorations individuelles que ne généralise aucune pensée scientifique. Beaucoup de filles parviennent à s’y somstraire ; un quinzième, au moins , échappe à tout contrôle , et, dans ce nombre , beaucoup de filles sont infectées.
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Comme à Paris , la catégorie des filles non soumises à la visite est la plus Suspecte, et c’est elle qui fournit le plus d’alirnents ■ il la maladie syphilitique. On ne saurait apporter trop de ténacité et de soin il réduire leur nombre ; l’isolement dans lequel elles AÛvent, et la facilité avec laquelle elles savent se soustraire ;i toutes les recherches , les rendent particulièrement dangereuses.
Deux visites par mois, ce n’est point, à beaucoup près , assez dans l’intérêt delà santé publique. Une fille est ialectéd depuis deux ou trois jours, mais le mal n’a point fait explosion éncorè,, et elle est déclarée saine après la Aûsite : le lendemain la contagion se déclare, et, pendant quatorze jours , la prostituée ’commuriique une maladie vénérienne à nombre d’individus qui la portent ailleurs. A Paris, toutes les filles en maisbn sont exàmiu(^es au moins une fois par semaine. Il faudrait que les visites eussent lieu, à Lyon, tous les cinq jours, à des jours indéterminés, après le lever du soleil, et au moyen de tous les procédés d’invèstigation. Peu d’explorations sont plus délicates et présentent, parfoisj plus de difficultés.
Un de leurs résultats principaux, c’est la détermination de la proportion du nombre des filles infectées au nombre des filles présumées saines; plus il y aura de visites, mieux ces visites serontfaites, ét moins la propagation des maladies vénériennes aura de chances. Tel est le but principal de l’institution du dispensaire de salubrité; elle a pour objet spécial la réduction progressive du nombre des foyers d’infection syphylitique. A Paris, en 1818, à l’époque des premiers essais du système des visites, la proportion des filles malades aux saines était de une sur neuf; elle n’était plus que de une sur trente-six ; elle a été , en 1 8 1 9 , de une sur quarante-trois; en 1820, de une sur quarante-neuf ; en 1821 , de une sur cinquantc-une; en 1822, de une sur cinquante-quatre; et le progrès a continué.
C'est un semblable résultat qu’il faut atteindre à Lyon ; tous les efforts, toute la sollicitude des membres du dispensaire de salubrité doivent tendre à la diminution progressive du nombre des filles qui sont malades de la syphilis. La certitude du succès est un puissant motif pour persévérer dans cette voie. On a vu, à certaines époques ,Ta proportion des filles infectées tellement considérable , que les maladies vénériennes se multipliaient d’une
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manière extraordinaire parmi les soldats de la garnison . Etoimc de leur propagation si rapide, le lieu tenant- général commandant la division s’est plaint à l’administration municipale de l’insulfisance du dispensaire de salubrité. Le service des soldats de la garnison malades du virus vénérien est l'ait avec beaucoup de soin et d’intelligence; c’est par lui que se révèle, avec le plus de précision, l’état sanitaire des maisons de prostitution de la ville. En combinant les renseignements que donneraient très volontiers MM. lescbirurgiens militaires, avec le relevé des visites et le mouvement de l’hospice de l’Antiquaille , le dispensaire de salubrité établirait d’une manière positive la proportion des filles malades aux filles présumées saines , et sa décroissance progressive.
L hospice de 1 Antiquaille reçoit les filles, les ouvriers et ouvrières qui ont des maladies vénériennes. On peut évaluer à 125 la moyenne des filles publiques qui y sont , chaque année, en traitement. 500 femmes vénériennes ont été admises en I Sal à 1 hospiçe de 1 Antiquaille ; bon nombre y viennent plusieurs fois dans la même année. Ce chiffre , qui a peu varié, démontre toute l’insuffisance des visites. On voit combien est considérable, à Lyon, la proportion des filles malades aux filles saines : les 300 prostituées enregistrées ne devraient donner que 5 à 6 filles infectées, une sur 50 ou 60. Un tel rapport propoitionnel n est pas possible chez les ouvrières et dans les maisons clandestines , où les visites et toute surveillance sont impossibles.
L hospice de l’Antiquaille est fort au-dessous des besoins de Lyon; ses 152 lits de femmes suffisent d’autant moins, qu’une partie est affectée au traitement de diverses maladies de la peau. Les grands changements qui se préparent et dont nous parlerons bientôt, vont donner à cet hospice l’espace nécessaire pour de nombreuses admissions des malades des deux sexes , atteints de la syphilis et des maladies cutanées.
Mais une sorte de flétrissure est attachée par l’opinion au séjour des malades dans cet établissement , et beaucoup de jeunes ouvrières reculent devant les formalités qui leur sont imposées Pour obtenir d’y être admises, elles sont obligées d’aller faire aveu de leur honte à un commissaire de police et de le renou
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veler dans les bureaux de la police municipale. Cette nécessité cruelle contraint beaucoup de filles et d’ouvriers de s’adresser à des cbarlatans , qui ajoutent la grave complication de leur ignorance au virus syphilitique. L’institution d’un dispensaire secret était une bonne pensée 5 elle devait réussir. Une autre considération'la motivait ; un artisan est privé de tout salaire pendant la durée de son séjour dans l’hospice; cependant son mal a rarement assez d’intensité pour lui ôter la possibilité de se livrer à son travail. Grâces au dispensaire spécial pour les affections syphilitiques, fondé en 1842 par la charité publique et par M. le docteur Munaret, l’ouvrier, aujourd’hui, est traité par des médecins capables et ne quitte pas son atelier. Quand cette institution philanthropique aura reçu toute l’extension qu’elle comporte , l’hospice n’admettra plus dans ses salles que les filles enregistrées et les maladies vénériennes extrêmement graves.
Il y a peu de grandes villes où les établissements de bienfaisance soient aussi variés et aussi nombreux qu’à Lyon; leur forme se multiplie autant que les besoins, et auprès de chaque misère vient s’organiser le secours qui doit la soulager. En général, les filles qui se livrent cà la débauche sont perdues à jamais ; quelques-unes cependant reviennent à des sentiments meilleurs et au goût du travail et h la religion. C’est pour ces malheureuses que s’ouvrent le monastère du Bon-Pasteur et le Refuge Saint-Michel , pieux asiles qui s’appellent , à bon droit, maisons de la Providence. Il n’y a pas, dans le malheur et dans le vice , de position si désespérée , où la religion ne puisse tendre une main secourable à la bonne volonté et au repentir.
Le service de salubrité des lieux de prostitution et de la maladie vénérienne présente , à Lyon , de grandes imperfections. C’est, d’abord, un abus immense, sous ce rapport , que r indépendance des quatre grands faul)ourgs de toute action de la police municipale. Pour s’affranchir de toute gène et de tout contrôle , une fille publique n a qu un pont a tiaveiser; 011 ne lui peut rien dès qu elle a transporté sa nomade habitation aux Broteaux, à Yaise , à la Croix-Rousse ou à la Guillotière. Un tel état de choses, qui subsistera tant que ces coin-
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munes ne seront pas réunies à la ville dont elles sont les faubourgs , ne permet ni unité ni efficacité dans les mesures de surveillance. Si la direction de ce service sanitaire appartenait au Conseil de salubrité , nos enquêtes poursuivraient sur tous les points les agents de transmission de l’infection syphilitique , car notre action s’exerce sur toutes les communes du département du Rhône. Il n’entre, en aucune façon , dans notre pensée de rechercher un pouvoir quelconque sur les membres du dispensaire de salubrité , mais nous sommes d’avis que la santé des citoyens aurait beaucoup à gagner à l’établissement d’un lien entre les membres de cette institution et notre Conseil de salubrité. C’est à nous que les membres des deux dispensaires poulies maladies syphilitiques adresseraient leurs rapports annuels ; nous serions leur agent de communication avec l’Autorité , et notre rôle se bornerait à donner de l’ensemble , de la force et un caractère scientifique à leur service. Poser la question en des termes aussi précis , c’est la résoudre.
§ 8. Charlatanisme. — Entre la surveillance des maisons de prostitution et celle des charlatans , la corrélation est directe , avec cette différence, toutefois que de ces deux foyers d’infection, le second est , peut-être, plus spécialement nuisible.
La police des charlatans et des remèdes secrets appartient aux Conseils de salubrité, et non au jury médical. Il en est ainsi à Paris. Cette attribution est fondée sur la permanence de l’une de ces deux institutions , tandis que l'autre n’est en fonctions que quelques jours chaque année. Il n’est pas de rapports du Conseil de salubrité de la Seine au préfet de police , qui ne contienne de sages avis sur les moyens de répression du charlatanisme ; ce n’est pas l’occasion d’en donner qui a manqué, jusqu ici, au Conseil de salubrité du département du Rhône.
Toutes les villes manufacturières sont exploitées avec prédilection par les charlatans ; ils s’abattent , comme une bande d’oiseaux de proie , sur les grandes agglomérations de travailleurs , dont la crédulité , le peu de lumières et surtout la gêne habituelle , sont autant de chances favorables. Ces guérisseurs ont toujours eu , à Lyon , le champ pai faitemcnt libre ; aussi l’cm-
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pirisme n'a-t-il nulle part plus de/succès. Très peu des; hommes du peuple qui ont une maladie ^^énérienne consultent un raé- , decin j presque tous sont traites par un cliarlatan aMchéi C’est i a lui encore qu’ils s’adressent d’ordinaire, lorsque leurs entants ^ ont besoin des secours de la médecine. 11 est reçu, jusques dans les classes moyennes, que les luxations et autres lésions- articulaires ne sont pas connues des cbirurgiens et médecins , même les plus renommés ; c’est au rhabilleur du quartier, c’est-à-dire à un misérable empirique , que les malades sont envoyés. Nos rues, nos places , tous nos édifices publics , et jusqu’aux -por- ^' tes de nos habitations particulières sont souillés d‘ affichés im^- ' morales par lesquelles d’impudents charlatans promettent, pour une somme modique, la guérison des maladies secrètes ou aütrëS', anciennes ou récentes. D’effrontés prospectus vont tenter l’ouvrier jusque dans son atelier, et la quatrième page de nos jonrnau-ï'i' est alimentée par leurs annonces. Tel guérisseur prend- le Titre de breveté du Roi , tel autre se dit docteur de toutes les Facultés du royaume. Plusieurs pharmaciens déshonorent leur profession par la bassesse de leur charlatanisme : celui-là vante un sirop dépuratif végétal, cet autre un élixir infaillible contre les maux;' les plus invétérés. Tandis que cent jeunes médecins, pleins de modestie et de savoir, demandent en vain à leur diplôme les moyens d’une existence honorable, plus occupé que vingt docteurs réunis, un individu, dont nous ne devons pas indiquer la profession, doit à l’horreur même qu’elle inspire la foulé qui se presse dans ses antichambres. Ce faible pour le charlatan uisme iTest point le tort des ouvriers eux seuls; on le rencontre sous d’autres formes dans notre aristocratie , encore plus peuple , en matière de santé , que les classes inférieures. Dirons- ‘ nous les somnambules et les magnétiseurs dont; comme le Conseil de salubrité de la Seine, nous pourrions raconter les coupables pratiques? Parlerons-nous d’autres charlatans, non moins éhontés et non moins flétrissables, plus condamnables' parce que quelques-uns d’entre eux ont reçu quelque instruction médicale, plus dangereux, soit parce qu’ils osent davaii- ■ tage , soit parce que l’engouement de quelques hommes du ’ inonde , parfaitement incompétents , leur vient en aide , et qu à ces traits adoucis, nos lecteurs roconnailronl sans qu’il ait'-
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été besoin de les noinmer? Quelle étendue n’eussions-nous pas dû donner à ce chapitre, si nous avions voulu en faire r histoire du charlatanisme à Lyon 9, elle est, au reste, encore moins l’opprohre de la médecine que la satire du public.
Tous ces médicaslres sont en dehors de la science, qui ne les connait. point et dont ils ne parlent pas la langue. Ce qu’ils veulent, c’est de l’or. Il y aurait peu d’inconvénient au métier qu’ils font , s’ils n’exploitaient que la bourse de l’ouvrier; mais ils ruinent aussi sa sauté. Telle affiche qui proclame pour quinze francs la guérison de la maladie vénérienne la plus invétérée , cause :plus de ravages parmi la population lyonnaise que ne sauraient; . le faire vingl; des maisons de prostitution le plus mal tenueSitiUii homme a été mordu par un chien enragé ; confiant dans des promesses insensées, il néglige un moyen préservatif dont l’efficacité était assurée, et meurt hydrophobe. Les hôpi^ taux, sont encombrés de maladies mortelles ou d’incurables infirmités que les charlatans ont causées; en présence de pareils faits, trouvera-t-on trop de chaleur dans nos paroles? Devons-nous borner notre sollicitude à poursuivre un four cà chaux ou une fonderie de suif, lorsque nous pouvons dénoncer des foyers d’infection morale, dont les effets matériels sont si funestes à la santé de nos concitoyens ?
iQuoique nos attributions ne nous permettent pas de garder le ;silence sur le charlatanisme à Lyon, nous l’eussions cependant abandonné; à son métier, si l’Administration ne possédait desi moyens de répression praticables et parfaitement suffisants. Ils. sont au nombre de quatre, tous permis ou prescrits par la législation : 1° interdire la vente et les dépôts des remèdes secrets, et confier au Conseil de salubrité l’examen de ces prétendus médicaments , conformément à la loi du II août 1803 (21 germinal an XI); 2^’ interdire , comme immorales, les alliches et annonces de. remèdes secrets ; l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI prohibe toute annonce imprimée de remèdes secrets non autorisés; 3“ appliquer la pénalité si modérée, et trop modérée, que la loi a prescrite : l’une des causes principales de la puissance désastreuse du charlatanisme à Lyon ^ c’est l’indulr, gencc de la magistrature j qui punit rarement et ne condamne
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qu’à des peines dérisoires; 4° donner une grande publicité aux jugements qui flétriront les charlatans et les pharmaciens convaincus de charlatanisme. Combinés et mis en pratique avec persévérance , ces moyens réussiront , non pas à extirper complètement le charlatanisme , lèpre inévitable dans les grandes villes, du moins à en affaiblir beaucoup les fatales conséquences. Défenseur officiel de la santé publique , le Conseil de salubrité n’a point manqué à sa tâche; il a rais au ban de l’opinion, les prétendus guérisseurs de toutes les nuances qui spéculent sur la crédulité des classes riches et sur la misère des classes inférieures. Nous ne .savons, si l’administration municipale et si l’autorité judiciaire, écouteront notre voix, mais nous avons fait notre devoir, et nous laissons aux lumières et à la conscience des fonctionnaires de tous les ordres l’accomplissement du leur.
§ 9. Maladies régnantes. — L’étude des maladies régnantes à Lyon appartient moins au Conseil de salubrité qu’à d’autres institutions spécialement médicales ; nous avons peu à nous en occuper. Cependant nous ne pouvons pas refuser quelque attention aux modifications de la santé publique , qui sont l’expression des agents insalubres dont nous avons reconnu l’existence.
Il y a peu d’épidémies dans les communes du département ; depuis vingt-deux ans que le Conseil de salubrité existe , nous n’avons pas eu à nous occuper de ces fléaux des populations. Le médecin qui est chargé de ce service , et qui fait partie du Conseil , s’est déplacé cependant une fois , à l’occasion de fièvres graves qui avaient éclaté aux environs de Duerne , mais dans des proportions très restreintes; c’est un fait particulier. Quelques autres du même genre ont été communiqués au Conseil, et entre autres le cas d’une maladie meurtrière qui s était moutrée au château dé la Buire. Ou ne peut guère donner le nom d’épidémie à ces accidents.
Il n’en aurait pas été ainsi en 1832 , si le choléra , qui avait éclaté sur plusieurs points des environs de Lyon, eût pénétré dans l’intérieur de la ville. Cette épidémie si meurtrière était à nos portes, et son invasion paraissait imminente parmi une
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population immense, jmof on dément effrayée, et qui ne s’est jamais recommandée par de grandes habitudes de propreté. Consulté par l’Administration , et insuffisant pour la grandeur des besoins prévus, le Conseil de salubrité se fondit dans 1 institution sanitaire que les circonstances créèrent; chacun de ses membres y trouva place. Nous n’avons point à raconter les mesures de précaution qui furent prises à cette époque; faisons remarquer cependant que la crainte d’un mal probable amena diverses améliorations dont les bons effets ont subsisté. Grand nombre de petits foyers d’infection furent éteints ; on blanchit à la chaux la plupart des maisons; des avis qui prescrivaient la propreté et la tempérance pénétrèrent dans tous les ateliers. Le Conseil de salubrité ne borna point sa sollicitude au département : un de ses membres fit partie de' 'la commission chargée , par le conseil municipal , du périlleux honneur d’aller étudier le choléra à Paris , qu’il décimait ; un autre conduisit à Marseille une colonie de dix-huit médecins ou élèves , et resta dans la ville infectée jusqu’au déclin de l’épidémie (1). Le même membre fut envoyé , quelques mois après , par le préfet du Rhône , à Serrières et dans quelques communes voisines que ravageait une maladie fort analogue au choléra indien. Nous ne devons point oublier, dans cette esquisse des faits prineipaux qui concernent , à Lyon , la salubrité publique, l’invasion de la grippe vers la fin du mois de janvier 1837. Cette maladie parcourut la France, mais se montra rarement, autre part, avec autant d’intensité que dans notre ville. Peu de Lyonnais échappèrent à son atteinte; elles les frappa par si grandes masses, qu’il y eut clôture obligée des cours publics, des tribunaux et des théâtres. C’est sur la membrane muqueuse pulmonaire que la maladie paraissait sévir; mais l’affection locale était liée à un état morbide général.
) (1) Rapport sur le clioléra-morbus de Paris en 1032, par MM. Tuolliet, PouNiÈnE,
0. Botti'X, formant la commission envoyée par la ville de Lyon. — Lyon, mai 1032 , -I in-8”.
î Monfalcon (J. -B.). Histoire du choléra asiatique observé à Marseille pendant les ai mois de juillet et aofit 1835, par les vingt-ct un membres de la commission lyonnaise. ■ — Lyon , octobre 1033 , in-8".
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caractérisé par un malaise extrême et des phénomènes nerveux très remarquables, dont nous devons laisser la description aux monographies que fit écrire, en France, la grippe de 1837. Cette épidémie habita nos murs pendant trois mois. Interrogé, sur ça nature et sur sa gravité, le Conseil de sajuhrité du llhône rappela que la grippe avait régné souvent et sous, des noms divers, avec le caractère d’épidémie 5 quelle n’avait rien de danger, eux dans son état de simplicité, sauf les complications et les,, circonstances individuelles, où elle prenait un caractère redoutable,! et quelle ne paraissait pas transmissible par le contact d’un individu avec un autre iudividu. Un autre avis indiqua les, règles générales du traitement. Si des maladies épidémiques quelconques venaient à éclater dans une commune du département du Rhône , le Conseil de salubrité réclamerait , comme, lui, appartenant de droit, la mission d’aller sur les lieux, non-, seulement pour déterminer le caractère de la maladie , mais encore pour soigner les malades.
§ 10. T.4BLE.YUX DE MORTALITE. — Le Couscil de Salubrité de la Seine a été chargé officiellement de réformer les, cadres incomplets des tableaux de mortalité; il a reçu la mission de tracer un tableau nosographique simple et uniforme , et celle de rédiger , chaque année , un aperçu de la constitution médicale de Paris. Constitué comme un corps scientifique toujours en fonctions , il recueille les éléments; de la statistique médicale et étudie avec persévérance Fin-., fluence , sur l’organisme humain , des lieux et des professions , le caractère des maladies régnantes et les progrès de la vaccine. Convaincus de l’utilité de ces recherches et du bien que nous pouvions faire , nous avons sollicité des attri-^ butions semblables. Lyon, sous ce rapport, laisse encore désirer : on s’est peu occupé de l’économie politique de cette, grande ville , et des améliorations considérables que la plupart de ses institutions peuvent recevoir. Souvent entreprise,^ son histoire , si pittoresque et si digne d’intérêt , est toujours^ à faire. Combien de renseignements curieux nous présente, dans cette immense agglomération d’ouvriers, l’étude des professions sur la durée de la vie et sur les conditions si variées de l’existence! Que de recherches à faire sur la mortalité coin-
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^ parée , et surles maladies qui alimentent les registres de décès ! Lciu's'matériatix' existent dans les bureaux de rtfôtel-de-Ville,
iqiii'^soiil: acèéssibles à toutes les investigations. M. le maire a fait communiquèi' plusieurs fois , à l’im de nous , le mouvement annuel dés naissances, des mariages et des décès; nous avbns trouvé la môme bienveillance auprès de l’administration dés hôpitaux civils ; mais ces rapports sont individuels et n’Ônt riéii d’obligé. Des notes incomplètes et insuffisantes , qii’ôn obtient ainsi pour quelques écrits particuliers , ressemblént peu au travail d’ensemble qu’il serait possible d’exécuter , si ' lé Conseil de salubrité avait officiellement le droit de prendre dés renseignements dans les bureaux de la mairie et de la préfécturé. Les principaux faits de la statistique médicale existent dâns les cartons de ces grandes administrations; ils ri’ ont aucun emploi scientifique; nous demandons à en tirer parti. -
Lorsque les relations officielles seront établies et régularisées nous pourrons rédiger, pour chaque année, un tableau de la mortalité , dans lequel nous indiquerons le chiffre total des décès, soit à domicile , soit dans les hôpitaux ( hommes et femmes); nous diviserons les décès par quartiers ou arrondissements, et nous exprimerons les rapports qui existent entre I ces décès et la population de chaque quartier , de chaque arrondissement et de chaque rue. De telles recherches déterminent la corrélation des maladies avec les professions et les localités, et l’influence, sur la durée de la vie, de l’aisance 1 et de la misère. La comparaison du chiffre total de la mortalité, pendant une série d’années, peut fournir des inductions utiles.
On n’a point encore étudié le suicide, à Lyon, beaucoup moins fréquent chez nous qu’cà Paris , môme en tenant compte de la différence de population, mais qui l’est trop souvent encore. Quel est son chiffre absolu, dans quelle saison de I 1 année et en quel mois se produit-il plus souvent? A Paris H c’est au printemps et au mois d’avril ; nos observations nous ij ont appris qu’il en était de même ici. A Lyon, encore, les I lemmes supportent avec plus de courage que les, hommes les ^ revers de la vie ; le suicide , ici, a rarement pour cause de
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grands revers de fortune , le jeu ou la débauche ; il est presque inconnu à notre immense population d’ouvriers , même au temps de ses plus grandes misères. Si M. le maire et le procureur du roi pensaient , comme nous, qu’un relevé exact de toutes les circonstances dont s’accompagne le suicide à Lyon , présenterait quelque intérêt , ils nous fourniraient chaque année les matériaux d’un tableau dans lequel nous consignerions les renseignements suivants ; date du suicide , âge, sexe, profession du suicidé marié ou célibataire , cause présumée ou réelle de la mort ; le suicide a-t-il été accompli ou n’y a-t-il eu qu’une tentative? Quel est le genre de mort qui a été choisi? C’est presque toujours l’asphyxie par submersion qui est choisie; nos deux rivières présentent une grande facilité pour l’accomplissement de cet acte de désespoir.
L’étude des causes de mortalité n’est possible d’une manière exacte que dans les hôpitaux ; ceux d’entre nous qui ont été attachés au service de ces grands établissements, qu’on peut considérer comme le thermomètre de la santé publique, ont constaté combien la mort était fréquente chez les enfants à la suite des convulsions, du croup et de la rougeole. Ils savent qu’une seule maladie, la phthisie pulmonaire, figure pour un cinquième dans le tableau de la mortalité générale: elle est beaucoup plus commune chez les jeunes ouvrières que chez les hommes. Les femmes ont, pour la plupart, des professions sédentaires qui les exposent plus longtemps que les hommes à l’action des causes d insalubrité ; leurs salaiies sont moindres, et dès lors elles sont beaucoup moins hieu nourries. Après la phthisie, viennent , comme cause de mort, les catarrhes pulmonaires . particulièrement tenaces et redoutables dans notre atmosphère, les inflammations de 1 estomac et des intestins , les affections squirrheuses chez les femmes et l’apoplexie. Nous ne devons point oublier d inscrire , paimi les causes de mort , les très nombreuses tentatives qui sont faites, chez certaines sage-femmes, pour provoquer l’avortement, et la petite-vérole, encore trop commune, et que réprimera sans doute la réorganisation récente du service de vaccine. L’analyse des cinq mille décès , environ , qui surviennent , année moyenne, dans notre population de deux cent mille âmes, est féconde en enseignements.
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Le mouvement progressif de la population mérite un attention spéeiale, et doit être considéré, non-seulement dans son ensemble, mais encore dans les divers quartiers de la ville ; il ne suit point les mêmes lois à la Croix-Eousse et à St-Clair, cà St-Georges et à la Guillotière. Peu recherchés par l’industrie, quelques-uns de nos faubourgs , St-Just entre autres , sont à peu près aujourd’hui ce qu’ils étaient il y a vingt ans; d’autres se sont transformés en villes. Perrache s’est couvert de rues nombreuses , et les Broteaux, dont le mouvement ascendant est si rapide, échangent, chaque année, leurs baraques de bois contre des maisons qui seraient ailleurs presque des palais. La population ne s’agglomère pas au hasard sur tel ou tel point; ses préférences sont déterminées par des conditions de localité que l’économiste doit rechercher.
C’est dans le même esprit que doit être rédigé le tableau des naissances d’enfants légitimes et illégitimes. Il serait bon encore de décomposer le chiffre total , non-seulement selon les sexes , mais encore selon les faubourgs , les arrondissements et même les rues , en indiquant toujours , avec soin , le rapport des naissances avec la population de chaque localité.
La population de la ville de Lyon , d’après le recensement nominatif et général fait en 184 1 , a donné le chiffre de 155,939 (les villes suburbaines non comprises); elle est aujourd’hui de 158,000 âmes. La mortalité, en 1843, a été de 4,788, déduction faite de 449 morts-nés; elle est d’ordinaire un peu plus forte • ce qui donne , pour résultat moyen , un décès sur trente habitants. • ■
§ 1 1 .Cimetières.— Lescimetières principaux de Lyon sont au 31 nombre de trois ; l’un non loin de la rive gauche du Rhône (c’est fi la Madeleine); l’autre au sud-ouest, sur la montagne de Fourvière (c’est Loyasse), et le troisième, pour le service de la Croix- •H Rousse , sur les hauteurs de Cuire. Tous sont dans de bonnes '/ conditions sanitaires , surtout les deux derniers, qui couronnent >! des points assez élevés. On y donne aux fosses une profondeuï suffisante; il n’y a point d’infiltrations d’eau, et aucun dé"ai; gement d’émanations putrides ne se fait apercevoir aux environs.
' Le cimetière de la Madeleine est mal situé; son enceinte n’est
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pas assez vaste ; ses divisions ne sont pas bien faites. Il est affecté, comme on sait, au service des liôpitaux. et delà uom- ■ breuse population de l’est ; c’est là surtout que sont transportées les dépouilles mortelles du pauvre , toujours si abondantes dans une ville comme la nôtre.
Loyasse est le cimetière de la classe riche, quoique une portion assez considérable de son périmètre ait une destination plus modeste. Auprès des sépultures communes, sont les sépultures particulières; il est arrivé plusieurs fois que rinhumalion au lieu des sépultures communes , a précédé la translation du mort dans un terrain spécial, sous un monument funéraire. Dans ce cas , on procède à l’exhumation avec précaution, et comme la place du cadavre est désignée par une croix , le fos^oyénr court rarement la chance de déranger et d’ouvrir plusieurs bières. A Paris, les exhumations sont assez nombreuses pbur qu’il y ait eu lieu à la nomination d’un médecin-inspecteur cliargé d’y présider. Il y a deux catégories d’exhumations ; dans l’une, il s’agit simplement d’extraire un cadavre d’une fosse temporaire pour le placer ailleurs ; dans l’autre sont rangées les exhumations qui peuvent être faites de cadavres ensevelis dans la fosse commune. Le médecin-inspecteur régularise l’emploi des chlorures ; il fait des observations sur] la nature des terrains, sur l’état des caveaux et des enveloppes qui entoure le cadavre , sur les causes qui ont produit la niort, et déduit de ces remarques les mesures à prendre dans l’intérêt de là salubrité. Chaque cas d’exhumation peut réclamer des précautions particulières; c’est le médecin-inspeCtèur qui est chargé d’y pourvoir.
Nous recommanderons l’adoption, à Lyon, d’un moyenjde reconnaître , sans difficulté et d'une manière certaine , le nom et le cadavre de chaque personne qui aurait été inhumée tfàns les fosses communes. Il consisterait à estampiller chaque bière et à lui appliquer un numéro qui répondrait à nu numéro semblable inscrit sur un registre, eu' regard du nom de la personne dont le cadavre est contenu dans la bière. Ce moyen a été indiqué par le docteur IMarc. La police de nos cimetières offre peu de sujets d’observation en ce qui concerne la sàlnbrité. Depuis longtemps aucune inhumation n’est faite dans leS caveaux des églises.
CIMETïiîllES.
Mais le ti’aasport des cadavres à ,Lo3^asse peut .douoer lieu à des réflexions qui ne seront pas sans convenance 5 il est fait , à dos d.’ hommes , par des chemins difficiles, abruptes et d’une grande longueur. Le serviee, des porteurs est extrêmement pénible ; il les expose à des maladies graves,, et abrège leur vie. Ce^ hommes vivent mal et peu : indépendamment duolourd fardeau dont ils sont chargés, ils sont exposés à toutes les vicissitudes de l’atmosphère, aux pluies abondantes, aux, grands .froids de rhiyer, comme à l’action du soleil ardent de l’été. .Un mémoire a été lu , en 18,35 , au Conseil de salubrité,; son auteur demandait la substitution de corbillards légers , traînés par des chevaux au serviee des porteurs. L’administration municipale pi’it , en 184^, nette idée en considération et parut disposée, ù adopter le nouveau système , que, recommandaient , indépendaqiment de la raison de salubrité, des considérations dont l’appréciation ne; nous appartient pas.
, La cérémonie des funérailles s.’est toujours faite, à Lyon, avec un religieux appareil. Suivant un ancien usage, et pour en aug- ,menter la pompe , les familles riches demandent à l’ hospice de la Charité un certain nombre de vieillards qui , moyennant un modique salaire, doivent faire; partie du cortège funèbre. Por- ,teurs de torches allumées , ils marchent aux côtésjdu cercueil.
, Jusqu e une époque toute récente, ils l’accompagnaient ainsi ;à l’égUse , au cimetière , et ne quittaient leur poste que lorsque le corps était déposé dans la tombe. Si on connaît la longueur et les difficultés du chemin qui conduit aux hauteurs de Loyasse; si on sait combien il est pénible de gravir ce point culminant, on peut facilement concevoir que les pauvres vieillards , âgés (pour le moins de soixante, et treize à soixante et quinze ans , ne pouvaient pas faire impunément un tel trajet , et que bien souvent leurs forces épuisées ne leur permettaient pas de l’accomplir.
Un membre: du Conseil de salubrité, ancien médecin de l’hospice de la Charité, et actuellement administrateur des hôpitaux , avait observé des accidents graves et même mortels, causés .par la fatigue qu’avaient cà supporter les vieillards pendant ces redoutables corvées, notamment dans les saisons d’hiver et d’été et par les temps de pluie. Quelquefois on avait rapporté à
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l’hospice des vieillards évanouis en route ; souvent ou les voyait, à leur retour du cimetière de Loyasse , entrer à l’infirmerie , atteints de maladies dont l’issue était funeste.
Des observations d’une nature aussi grave ue pouvaient pas rester sans résultat ; en 1842, le conseil d’administration des hôpitaux , sur la demande motivée de celui de ses membres qui les avait recueillies , a pris un arrêté portant que l’ancien usage de fournir des vieillards pour les funérailles était maintenu , mais sous la condition expresse que leur mission se terminerait au bas de la côte, et qu’arrivés à ce point, ils seraient ramenés a l’hospice par le frère chargé de leur surveillance. Cette sage mesure, en conciliant les exigences d’un usage traditionnel auquel l’opinion publique paraît attacher du prix, avec les exigences bien autrement respectables de l’iiumanité, a eu les bons elfets que l’administration devait en attendre.
Quelques cimetières de communes suburbaines ont été l’objet de rapports lus au Conseil de salubrité; l’un d’eux, situé à St-Genis-les-Ollières , avait donné lieu à des réclamations fort vives de la part des habitants. Quoique placé sur un plateau assez élevé, il était voisin de sources qui inondaient les fosses; on déposait la bière non sur la terre, mais dans l’eau. Ce cimetière, de construction nouvelle dans une commune pauvre, ne pouvait être transféré ailleurs ; uqe xommission chargée de l’examen des lieux indiqua tout ce .qu’il avait à fair.e. Lés cimetières sont des voisins .sinon incorqmodes et insalubres,, du moins moralement fort dés^réables ; lorsqu’il est question de les établir quelque part , des oppositions vives surgissent aussitôt. En 1841, le maire de St-Genis-Laval avait fait l’acquisition d’un terrain destiné à un cimetière nouveau; son projet excita de fortes réclamations de la part du conseil municipal. Bien n’était plus évident que la nécessité de la translation de l’ancien cimetière, devenu trop petit et beaucoup trop rapproché des habitations ; mais le point de la difficulté , c’était la convenance de l’emplacement proposé par le maire. Après avoir examiné avec le plus grand soin la configuration du sol et sa constitution géologique , le rapporteur de la commission admit qu’on pouvait, à la rigueur, disposer de la partie la plus élevée de remplacement pour y établir le cimetière non-
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veau; mais d’autres considérations l’amenèrent à une conclusion négative. Ce terrain dominait la partie la plus riante de la commune de St-Genis, et sa destination allait en faire un voisinage triste et repoussant pour les habitants d’alentour. Une partie considérable des eaux donUls se servent pour les usa^-es domestiques , découle de la sommité et des flancs de la colline • elles se seraient nécessairement imprégnées d’émanations putrides. Il était possible , enfin , facile môme , de trouver à peu de distance du village , un emplacement moins élevé d’un abord plus commode et d’un prix moins considérable : d’après ces motifs, le Conseil de salubrité rejeta l’emplacement qui était proposé pour le cimetière nouveau de St-Genis-Laval.
On peut considérer comme des cimetières provisoires les dépôts des morts ; il n’y a pas dans notre viUe de morgue proprement dite , car on ne saurait donner ce nom au dépôt qui existe dans le quartier St-Paul. La première condition sanitaire à réclamer de ces tristes lieux, c’est que les cadavres y demeurent le moins longtemps possible , en été surtout • il importe qu’ils soient isolés des habitations voisines bien aérés et bien éclairés. On conduit nombre de cadavres, trouvés sur
^oie publique, au dépôt de 1 Hotel-Dieu, qui est disposé a vbc' intelligence pour sa destihatiôn. Les corps sont déposés sur des bancs inclinés , placés pai^IIëiement et d’un a bord^ facile et les plus grandes précautions ont été prises pour qu’il b’ y ait pas d’inbumation précipitée. La loi du séjour au dépôt pendant vingt-quatre heures est strictement exécutée; on a également proposé, cà Lyon, d’établir auprès de chaque cimetière, une salle de dépôt dans laquelle les corps seraient gardés et observés jusqu’à ce qu’ils donnassent des signes évidents de putréfaction. La visite d’un médecin chargé
'“«genre de mort, es. une p;éca„u™
§ 12. Noyés et asyhyxiés. - Nos deux rivières , le Ehône et la Saône, demandent chaque année <a la population leur trihnt accoutumé de victimes humaines; chaque année, l'aspl vxïe ace dentelle par submersion fournit son contingent au toWeau la mortalité. La longueur du parcours de ces deux grands
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courants d’eau , la chaleur des mois d’été, enfui le grand nombre et l’imprévoyance des nageurs n’expliquent que trop ces accidents 5 c’est donc une question toute lyonnaise que celle des secours destinés aux noyés et aux asphyxiés.
Treize dépôts de boites fumigatoires ou de secours pour le§ noyés sont établis dans la ville de Lyon et placés aux lieux suivants : à la porte St-Clair, à l’Hôtel -de-Ville , à l’Hôtel- Dieu , à l’Hôpital militaire', quai de la Charilé ; chez le pharmacien de la rue Vaubecour , au corps-de-garde des Célestins,, aux bains de la rue St-Jean , chez le pharmacien de la place St- Vincent, à l’Ecole vétérinaire, chez le pharmacien de la place St-Paul , à la barrière St-Georges , enfin à la Mulatière. Un pharmacien fort recommandable est chargé de la fourniture et de l’entretien des boîtes, et M. le maire a commis, le 'soin de radministration des secours à trois docteurs en inédecinè Ce n’est point tout ; le Conseil de salubrité du déparier ment a confié à l’un de ses membres l’inspection et la direction générale des moyens de secours. Toutes les précautions que réclame l’intérêt public iiaraissent donc avoir été prises ; il n’en est rien cependant. ,
'' Le matériel des boîtes fumigatoires est complet et en bop état jusqu’à un certain point; mais il n’y a point de surveillance compétente, point de médecin qui soit réellement cbai;gé dç radministration des secours. Celui d’entre nous qui a reçu cette tàfcbe , n’a pas qualité pour remplir un service qui est dans les attributions de la police municipale. Tout médecin, selon quç l’obeasion le comporte, donne des soins aux noyés; mais ce qui est l’affaire de tous, n’est jamais celle' de personne. Tout Ce service si important des asphyxiés par submersion pèche par le point le plus essentiel , il n’a pas de direction. Cependant la vie d’un homme retiré de l’eau peut dépendre et dépend , eu effet, très souvent, de la manière dont les secours sont donnés au noyé , et de la persévérance dans l’emploi des procédés de sauvetage ; la moindre hésitation ou la négligence a des conséquences déplorables.
Cétté absence d’unité et de direction dans 1 administration dès secours destinés aux asphyxiés par submersion, a un autie inconvénient encore : elle rend impossible la statistique annuelle
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des noyés, tableau qui n’est ni sans intérêt, ni sans utilité. Ce relevé doit présenter les indications suivantes : 1° nombre des individus retirés de l’eau et qui n’ont pu être rappelés à la vie; bommes, femmes, enfants, adultes, noj^és volontairement, noyés accidentellement, retirés après un séjour dans l’eau de moins de douze heures; retirés après un séjour dans l’eau de douze à vingt-quatre heures et au-delà ; 2“ nombre des individus retirés de l’eau vivants ou rappelés à la vie , hommes, femmes, enfants et adultes. Le tableau est complété par 1 appréciation du résultat de l’administration des moyens de secours; il dit à combien d’individus les boîtes fumigatoires
ont servi , et quelle a été la proportion des succès aux non succès.
Cette partie importante de l’hygiène publique doit les plus grands serAÛces à un membre du Conseil de salubrité de la Seine , à Marc , qui en est le législateur. L’instruction que ce médecin a rédigée , après en avoir discuté les moindres détails avec ses collègues, est un modèle d’exactitude et de bon esprit ; elle devrait être à l’ordre du jour dans toutes les grandes villes ; nous avons eu occasion plusieurs fois de la recommander. Il est un point sur lequel l’un de nos rapports a spécialement insisté: c’est la nécessité de prolonger, au moins pendant six heures , l’administration des secours à tout individu retiré de l’eau, après y avoir séjourné moins de douze heures. On ne saurait trop persister, malgré l’inutilité de longues tentatives; un souffle de vie s’est fait apercevoir plusieurs fois lorsque tout espoir paraissait perdu. Les résultats de l’emploi des moyens de secours présentent de grandes différences, en raison du séjour plus ou moins prolongé du noyé dans l’eau et de inégale résistance de son organisation ; cinq minutes ont suffi pour consommer la mort d’individus tombés dans l’eau , quelques personnes ont été rendues à la vie après avoir été submergées pendant plusieurs heures.
Dans 1 état actuel du service , les boîtes fumigatoires sont enlerement inutiles ; on ne s’en sert jamais ; c’est à l’Hôtel-Dieu qu on a l’habitude de conduire le noyé qu’on ne relire pas de i eau décidément mort.
Tl y a beaucoup à faire, à Lyon , dans l inlérêl des ’novés et des asphyxiés.
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l” L’administration municipale devrait conlier la direction des secours au Conseil de salubrité, qui en chargerait un seul de ses membres. Celui de nous à qui ce service serait confié , visiterait avec soin les treize dépôts de boîtes fumigatoires ; il veillerait à ce que l’on y trouvât tous les moyens de secours que l’art médical découvre ou perfectionne. Il rédigerait le tableau statistique , et adresserait, chaque année, son rapport au Conseil , qui en ferait connaître les conclusions au maire et au préfet.
2“ C’est au Conseil de salubrité qu’appartient le soin de publier des affiches , et des instructions sommaires , sur la bonne administration des secours destinés aux noyés et aux asphyxiés. Tout médecin , tout pharmacien domicilié , tout officier de santé , doivent savoir employer ces moyens de secours ; nous voudrions les porter à la connaissance des mariniers et de tous les gens de nos ports et rivières ; ce qui est possible. Nous ferions répandre avec profusion une instruction , courte et parfaitement claire , dans tous les cafés et cabarets des rives du Rhône et de la Saône ; elle y serait affichée par nos soins.
3° Des poteaux indicateurs, placés par les ordres de l’administration municipale , diraient à la population en quels lieux il y a danger pour celui qui se baigne, et en quels lieux le péril n’existe pas. Le service très usuel des bateaux-dragueurs modifie souvent la condition du sol du Rhône et surtout de la Saône; tel point qui n’avait qu’une pente graduelle et faible, s'est changé, d’une annee a 1 autre, en une excavation profonde.
4° Un moyen non moins bon , et qui doit être employé concurremment , c’est la surveillance attentive de nos deux rivières , auprès de la ville , par des agents municipaux expressément chargés delà police des deux fleuves. Une prime serait donnée à quiconque retirerait de l’eau un individu en danger d’y
périr.
5° Les bouées de sauvetage peuvent être utiles. Elles existent sur la Seine et ont conservé la vie à plusieurs nageurs. On a tiré ü'ès.boii parti, à Paris, des chiens de Terre-Neuve, intelligents et puissants animaux, dont le Conseil de. salubrité de la Seine a réclamé plusieurs fois et obtenu le concours.
CHIENS ENRAGÉS. — HYDROPHOBIE
6“ Nous recommandons à M. le maire de Lyon l’établissement , sur chacune de nos deux rivières, d’une école de natation et de bains publics gratuits -, de tous les moyens préservatifs, ce serait l’un des plus eûicaces. Quand les nageurs inexpérimentés ou imprudents auront à leur disposition un lieu dans lequel ils pourront se livrer à l’exercice fort salutaire de la natation sans courir le moindre risque, on ne les verra plus s’aventurer au milieu du courant de nos rivières. Ces bains publics coûteraient infiniment peu : quelques cordes , quelques piquets composeraient leur matériel , et toute la dépense se bornerait au salaire de quelques hommes de garde pendant deux ou trois mois de l’année.
§ 13. Chiens enragés. Hydrophobie. — Le Conseil de salubrité s’est occupé des noyés et des asphyxiés ,• il doit quelques paroles à l’ hydrophobie ainsi qu’à la destruction immédiate des chiens enragés.
Des mesures de police bien entendues et dont les résultats sont satisfaisants , quand elles sont appliquées avec persévérance, repoussent de nos rues les chiens errants. Elles imposent une muselière à tous ces animaux sans distinction ; enfin à certaines époques de l’année, du poison jeté sur la voie publique délivre la ville des animaux suspects. Pour atteindre leur but, de semblables moyens préservatifs doivent être pris dans les communes suburbaines , à la Croix-Rousse , à la Gnillotière et aux Broteaux •. nous devons nous borner à ce simple aperçu.
Il est un point spécialement de notre compétence , sur lequel nous devons particulièrement insister : c’est l’indication positive du genre de préservatif auquel il faut avoir recours, lorsqu’on a été mordu paæ un chien présumé enragé. Ici, toute hésitation peut avoir las iConséquefices les plus funestes; la rage est la plus affreuse de toutes les. maladies ; elle tue inévitablement dès qu’un premier symptôme s’est manifesté. Nous n’affirmons pas qu on ne parvienne un jour à trouver un moyen de la vaincre , , mais nous déclarons que jusqu’ici aucun traitement n’a réussi , et qu’il n’y a pas une seule observation authentique de rage, prouvée et, déclarée, dont la guérison ait été
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obtenue par un moyeu quelconque. Les journaux de médecine i î ont publié, il y a quelque années , un cas de guérison de la rage dù , à Lyon, à l’emploi de la cévadille; le médecin de rHôtel-Dieu , membre du Conseil de salubrité, dans le service ! duquel cette observation a été recueillie , a démenti éette affirmation de la manière la plus formelle ; son malade n’avait pas la rage. Puisque l’ hydrophobie est nécèssaireraent et promptement mortelle dès qu’elle se révèle par un symptôme quelconque , on comprend toute l’importance du moyen préservatif 5 ce moyen existe : c’est la cautérisation de la plaie, faite le plus promptement possible avec le fer rouge: Tout autre traitement offre infinimènt moins de chances , même le caustique ; rien n’est aussi sur que le feu , et on peut obtenir les plus-heureux effets du cautère actuel , même alors que son application a lieu queiquès jours après l’accident. Plusieurs des membres i du Conseil ont unè très grande expérience de la rage; nul n’a vu et traité plus souvent qu'eux cette horrible maladie : ils n’ont foi que dans la cautérisation avec le fer rouge. Négliger ce moyen , qu’on trouve toujours seras sa main, et conseiller de prétendus spécifiques, des recettes sans vérité , ou d’insensés globules , ce nest pas seulement commettre une erreur, c’est attenter en quelque sorte cà là vie d’un citoyen ! Détour ner de lui son unique moyen de salut, n’est-Ce pas, en effet, lui donner la mort ? '
§ 14. Eaux minérales. — Le département du Rhône contient . un petit nombre d’eaux minérales naturelles, toutes ferrugineuses : les plus connues sont celles de Charbonnières, de Neuville, : de Montrottier , d’Orliénas , d’Ouilly , de Rochecardon et de . Vaux ; leur composition et leur propriété présentent peu de ; différences. 11 faudrait ajouter à cette liste l’eau minérale du j faubourg St-Georges, si sa nature était moins suspecte et son j
action médicale moins contestée.
L’eau minérale de Charbonnières est la plus connue; on a , fait beaucoup récemment pour améliorer l’établissement dans ; lequel on la vient chercher, et on y a réussi. Celle eau con- ; tient du gaz aêide carbonique et du carbonate de fer dissous dans 1 beaucoup d’eau et mêlé à quelques sels; son usage a été utile a
EAUX MINÉRALES
«rand nombre de malades ; mais il faut la prendre sur place ; transportée à distance , au bout de quelques heures elle s altère et perd de sa vertu. Tout porte à croire que l’établissement déjà très fréquenté de Charbonnières prendra plus d’extension encore. Il n’y a point de soufre dans l’eau minérale qu’on y trouve, et pourtant elle exhale une faible odeur dhjdrogène sulfuré 5 il n’y en a pas davantage dans l’eau ferrugineuse qu’on a découverte récemment au faubourg de St-Clair , et sur laquelle le Conseil de salubrité a fait un rapport, d après ies' recheTches chimiques de deux de ses membres, M. ledocteui
Dupasquier et M. ïissier.
^ L’eau minérale de Montrottier parait composée des mêmes ^yéraents que celle de Charbonnières , et n a pas cependant là mèrae importance. Il en, est de 'même de celle dOuilly. ji - L'eau minérale de Vaux n’a pas encore été convenablement analysée ; .elle, appartient , comme celle de quelques^ autres ■sources len cor e sans nom , et sans répntation, à la classe des eaux
ierrugineüses.
j[ Une eau minérale fut découverte , en 1818 , dans la rue fSLUeorges ; aussitôt une brochure sans signature et sans date ^annonça son existence , et une demande à 1 autorité , signee jpar un médecin, vanta ses propriétés médicales ; les observaftions de guérison n’ont jamais manqué à l’eau minérale la plus inerte. Consultée sur la nature et sur l’action médicale de l’eau de St-Georges, la Société de médecine répondit qu’avant d’é- , mettre, une opjniou , elle désirait constater la qualité minérale de' cette eau. Les moyens quelle indiqua consistaient à faire déblayer le , terrain ,. à écarter toutes sortes d immondices >de la source , à attendre , avant de commencer les recherches ,
: une crue assez forte de la Saône, enfin, a faire creuser et ?i Curer le puits ;; ils h ont xjas été exécutés. Il est probable que ! cette eau est celle de la Saône, qui se minéralisé en s’infiltrant au travers d’un terrain imprégné de sels de teinture et de I matières animales et végétales.
"l i Telles sont les eaux minérales naturelles du département; iiT est beaucoup plus, riche en établissements d’eaux minérales <iîfàctices ; mais nous n’avons pas à ,nous occuper de cette - industrie.
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' CHAPITIIE III. ;
§ 1 , College royal. — Nous avons exposé, dans une autre: partie de cet ouvrage, les principes de l’hygiène des maisons! d’éducation, et passé en revue ces établissements an point de vue' sanitaire. Comment i la salubrité est- elle entendue au collège royal de Lyon? . !o; - ' ;
Il y a dix-huit mois à peine que nous l’avons visité dans le plus grand détail , accompagnés de M. le proviseur; à beaucoup d’éloges, nous dûmes mêler des critiques sur lesquellesi nous prîmes l’avis de M. le recteur, qui ne les désapprouvatpoint. Bien peu de temps s’est écoulé depuis cet examen, et l’établissement , déjà grandement en voie de progrès , a pris une face nouvelle ; les améliorations ont été continuées avec une intelligence et une activité remarquables sur un plan uniforme; d’autres sont en voie d’exécution , et déjà l’entière régénération du collège, dans ses immenses détails, n’est plus qu’une question de temjis ,i et d’un temps fort rapproché. Il y a dans les conditions matérielles du collège royal des inconvénients obligés ; on ne peut pas faire qu’il ne soit situé entre des rues étroites , sombres et humides ; l’espace et la libre circulation de la lumière manquent toujours à quelques-unes de ses cours, que domineront à perpétuité les maisons voisines , malgré la hauteur des murailles. Mais tout ce qu’une hygiène bien entendue peut faire pour atténuer ces vices de l’emplacement, elle l’a fait avec un remarquable succès. Tous les perifecüonnements , si nombreux et si importants , qu’ont reçus les grandes maisons d’éducation sous le rapport de leur aménagement intérieur et de leur tenue , se sont introduits au collège royal; il serait difficile de faire mieux.
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Le collège royal est situé, comme ou sait, sur la rive droite du Rhôue et sur la partie la plus déprimée du delta de la ville. Bien exposé à l’est dans la direction du quai , dont le séparent cependant la bibliothèque et le bâtiment de la Faculté ] des sciences, il a pour limites, âû nord et au midi, des rues étroites et sombres ; une petite place le borne à l’ouest. Son périmètre , assez vaste , est couvert de constructions vieilles et irrégulières ; il ne faut pas lui demander les dispositions si parfaitement entendues de la plupart des colleges royaux de Paris, et on doit le considérer, nous l’avons dit, dans ses conditions obligées de localité. Lesücritiques quUl y^ aurait à faire à cet égard , tombent devant cette observation , qu’on s’est servi d’un vieil édifice pour en faire le collège royal : restait à tirer le parti le meilleur possible du bâtiment tel qu’il existait, et à ne rien laisser dans son enceinte qui fût insalubre ou par trop incommode ^ on y.aréussii' : • y • jiud
1 11 faut à un établissement de cet ordre de grandes cours bien aérées j plantéeè d’arbresfet largement exposéeslaui-soleib; celles du collège royal ne réunissent pas toutes ces conditions. Deux ont des dimensions suffisantes ; toutes ont le tort irrémédiable d’avoir pour parois des constructions d’une grande hauteur , et quelques-unes sont, en outre, dominées par des maisons d’un fàclieux voisinage ; on pourrait faire disparaître cet incon^ vénient en garnissant le bord supérieur de la muraille de hautes persienneSj dont les rayons seraient disposés sur un plan incliné; elles seraient séparées, d’intervalle en intervalle, par de petites colonaettes. Les corridors sont larges et en général bien percés ; quelques-uns; moins importants , ne sont pas assez éclairés; Plusieurs salles d’étude reçoivent leur jour des cours , qui ne leur envoient , pendant l’hiver, qu’une lumière insuffisante et de courte durée ; elles, sont très bien disposées pour T usage auquel on les a destinées. Les dortoirs sont très convenablement disposés ; la ventilatiorL s’y fait bien ; ils sont plafonnés et parquetés en bois de chêne , et contiennent, en général , trente lits i disposés sur trois rangs ,, et munis d’un petit tapis : ces lits sont ^ en fer, .sur un .modèle fort convenable, à bateau ; l’espace qui les* I sépare nousi a paru fort suffisant. Une fontaine, construite sur un I bon système, met toute l’eau nécessaire pour de service de
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propreté, à la disposition de cliaque quartier. Eu dehors des dortoirs sont les vestiaires, dont raménagement est bien entendu ; il y a dans la tenue de cette partie du collège, nonseulement beaucoup d’ordre et de propreté, mais encore une élégance de bon goût. Tous les dortoirs sont parfaitement semblables.
La salle à manger, en 1844 , était dallée eu pierres; elle était froide, bumide , sombre et garnie d’un mobilier bien au-r dessous de celui des réfectoires de nos prisons , soit pour la qualité des matériaux, soit pour la propreté : il n’en est pas ainsi en 1846; la transformation a été complète. Aujourd’hui, cette vaste pièce est boisée dans tout son pourtour ; elle est éclairée par de grandes fenêtres cintrées. On y compte quatorze tables en marbre, chaeunede seize couverts; les élèves posent leurs pieds sur un plancher élevé, et n’ont point à souffrir du froid ou de l’humidité. Les pièees aecessoires, dépense, euisiue et souillarde, sont bien tenues et dans de bonnes conditions d’aération. Des deux réfectoires, l’un, le plus grand, reçoit sept quartiers l’autre en admet trois.
Les latrines nous ont paru laisser encore à désirer, bien qu’on ait fait beaucoup pour les améliorer'; il faudrait y multiplier les, urinoirs, mettre ceux-ci bien à la portée des enfants , et en gar-’ nir tout le pourtour de plaques de zinc.
Tl y a deux infirmeries , l’une de neuf , l’autre de six lits, très bien tenues par des sœurs de l’ordre de StTJoseph ; une des, deux seulement est parquetée ; les lits sont dans des alcôve^ ouvertes, spacieuses, où l’air se renouvelle par des ventilateurs.
La lingerie est vaste et d’une propreté remarquable. C’est sqr son modèle que toutes les parties de l’établissement ont ptè régénérées . , ,
La ventilation, dans le collège, a beaucoup gagné; il n’y^ avait pas assez d’air et de lumière solaire dans la plupart des cours et des salles d’études : on voyait aux murs d’une partie de^ l’édifice de nombreuses petites fenêtres , dites à guillotine , qui^ ne laissaient pénétrer l’un et l’autre, dans les appartements,, qu’avec une grande parcimonie. .Avant qu’un récrépissage gé-^ néral eût dépouillé les murailles de leur souillure, tout l’édifice présentait l’aspect de la malpropreté et de la dé^crepitude ; c'est
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Ice qu’oü ue saurait dire aujourd’hui. 11 y a eu , sous ce rapport etTsous celui du cliaulTage, des améliorations notables et faites avec une parfaite intelligence. Elles prouvent que l’adininisrr tràtidû a subordonné la question d’argent aux vues de salubrité et de progrès. Le collège royal, que l’exeellence de son enseignement et le mérite exceptionnel de ses professeurs reeommandent à un si haut degré , a donc beaucoup acquis dans ses conditions matérielles ; toutefois on peut regretter qu’un établissement de cette nature , qui exige l’air et l’espace , n’ait pu se déployer largement sur les terrains dess Broteaux ou de Pérrache.
Lé .Système dé ChaulFage est celui de la houille brûlée dans des poêles de fonte qui consomment beaucoup , et donnent tout-àcoup une grande quantité de calorique j mais on fait un essai des appareils de M. Duvoir. Ôn devrait en établir partout j ou, ce qui sérait mieux, il faudrait cbaulîer tout l’édifice par un seul calorifère., qui entretiendrait une température toujours égale dans les salles d’études, au réfectoire et dans les dortoirs.
Sous le rapport du régime alimentaire, et c’est un point essentiel, il n’y a rien à désirer au collège royal j nulle part Je pain n’eSt meinéurj on le fabrique dans le collège. La viande est de bonne qualité et servie en quantité très suffisante, ; un ordinaire varié fournit aux enfants une nourriture abondante, tonique et réparatrice ; ce n’est pas le luxe, mais c’est le confortable. Les soins de propreté, si nécessaires à la santé du corps , et dont l’habitude réagit favorablement
isur le moral, sont aussi bien entendus, au collège royal qu’ils peuvent l’être. ' ’
J II n’y a pas de salles de bains , mais le grand établissement ^ des bains du Rhône n’est qu’à quelques pas du collège, et on y i conduit aussi fréquemment les élèves que l’hygiène peut le dé- ! sirer. On a construit une salle pour les bains de pi,eds; elle j contient trente bassins très bien disposés pour l’entrée et pÔùr la sortie de l’eau. L’eau potable est celle du Rhône j I lorsque le service des eaux de la ville sera institué d’après I un>ystème quelconque, un réservoir, placé dans la partie I supérieure du bâtiment, desservira tous les. étages et devien-
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cira une garantie nouvelle de sécurité. C’est par le vieux système de l’huile et des quinquets que le collège est éclairé ; le , gaz, cj[ui circule à Ilots autour des vieilles murailles de l’édifice , n’a pu pénétrer encore dans leur enceinte. On a présenté plusieurs objections contre l’introduction de ce mode excellent d’éclairage dans l’intérieur des collèges ; on a parlé d’insalubrité, du danger d’une explosion, et de l’action funeste d’une lumière trop blanche et trop vive sur la vue. Il n’est plus besoin de défendre le gaz hydrogène carboné contre de telles accusations ; bien lavé , ce qu’il doit être toujours , il n’a rien d'insalubre; cet éclairage a été adopté par la plupart des grands hôpitaux , qui n’ont eu qu’à s’en louer. Aucune explosion n’est possible, même en admettant une fuite de gaz , dans d’aussi grands appartements que ceux du collège royal , et cet accident ne s’est point montré encore à Lyon , où le gaz hydrogène carboné brûle sur tant de points. S’il était vrai, ce que nous n’admettons pas-, que la flamme trop brillante du gaz fatiguât là vue des jeunes élèves, rien n’empêcherait de maintenir l’éclairage à l’huile dans les salles d’études, et dé se servir du gaz partout ailleurs.. ^ > > ' '
La chapelle , quoique fort belle , attend de grandes améliorations; elle est froide et mal aérée; il faudrait peut-être snbstita«r un parquet à ses dalles, la garnir de bancs à dossier, et la chauffer, avec un calorifère.- l- rr u h . Uj
Deux parloirs reçoivent le publie , ils sont chanffés, parquetés et tenus , non-seulement avec élégance , mais encore avec une sorte de coquetterie, qui est ici à sa place.
Il y a, pour le service du collège, un très beau cabinet de physique et un cabinet d’histoire naturelle; on se propose d’y établir bientôt une grande salle de dessin.
Trois cents élèves internes habitent la maison; il y a plus de cinq cents externes. Cette population considérable ne donne qu’un nombre de maladies proportionnées à son chiffre, dans les conditions analogues : ce sont des affections aiguës , en général de courte durée , et qui ne présentent pas le caractère endémique. On ne saurait déduire de conséquence du tableau, nécessairement fort peu chargé, de la mortalité; quand les enfants tombent gravement malades, ils sont quelquefois
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retirés par leurs parents et soignés à domicile. Nous avons comparé autre part la jeune population du collège royal à celle du pénitentiaire de la prison de Perrache. Si tout n’est pas bien encore au collège royal , sous le rapport de la salubrité, on y est entré grandement dans la voie du progrès j chaque année amène son amélioration, et , repris ainsi en détail, le vieil édifice sera restauré dans un temps donné, du moins aussi bien que peuvent le permettre les conditions de localité. Bien loin de se refuser aux visites du Conseil de salubrité , M. le •proviseur les réclame avec insistance ; nous croyons qu’elles peuvent produire un très grand bien.
Au reste, le Conseil municipal a voté l’érection, à Lyon , d’un second collège royal, mesure importante, fondée sur l’augmenta- >tion croissante du nombre des élèves et sur la nécessité d’avoir dans une ville d’un périmètre aussi grand que celui de Lyon ' deux établissements destinés à cet ordre d'instruction publique. Toute la population du quartier de Perrache et de la ville de la Guillotière est séparée du collège actuel par une très grande distance;, elle ne peut envoyer des externes à deux kilomètres- ét plus d’éloignement. Lorsque la construction de ce second collège i sera définitivement arrêtée, rien n empêchera de disposer toutes •les parties de l’édifice selon leur destination , et de satisfaire aux ! justes exigences de I hygiènCi, On^pourra ménager de va.stès I cours plantées d arbres, de grands dortoirs bien percés et bien . ventilés , de larges. : corridors symétriquement disposés , des salles d études bien éclairées, des réfectoires commodes et chaudsrien n empêchera d imiter les dispositions intérieures , si bien entendues, des collèges royaux de Paris, et de faire mieux, s’il se peut. Toutes les latrines seront parfaitement inodores et tenues avec un extrême soin ; une machine à vapeur fournira
de l’eauabondamment à toutes les parties de l’édifice ainsi qu’cà
I une salle de bains, et un vaste calorifère maintiendra une tem- I pérature égale dans toutes les parties de l’édifice. Rien ne rei commande plus un collège royal que la propreté poussée jusqu’à j la recherche. Tordre et une sorte d’élégance dans les aménaueij ments intérieurs. ®
j Où sera placé le second collège? Les Broteaux eussent été ^ un beu parfaitement convenable, s’üs m’appartenaient à une
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commune qui u’est point Lyon selon l’ordre administratif , inen que, selon les faits, elle en soit un faubourg. Ij’ancien , emplacement de la cour Ste-Elisabetb , sur la rive droite du Rhône, à Perraclie,' près de la rue Sala, paraît bien situé; mais cette recherche doit nous être étrangère jusqu’au moment | où le Conseil de salubrité eu aura été ofliciellement saisi. Cons- . truit , comme il le sera nécessairement, selon toutes les indications de l’art et de la science , le second collège entrera en ( concurrence avec le premier , qui , pourtant , restera prospère , ,
grâce à sa position centrale et aux axantages nouveaux dont il I a été pourvu.
Le collège possède sur la rive gauche de la Saône , non loin de i r Ile-Barbe, une très belle maison de campagne, autrefois cé- • lèbre et qui n’est point entièrement déchue de son ancienne i renommée; M. le recteur avait la pensée d’en faire une succursale de rétablissement. Mais il fallait préalablement cons- i tater la salubrité d’un édifice et d’un sol réputés humides ; tout le Conseil s’est transporté sur les lieux , qu’il a visités , ainsi i que la maison, dans toutes ses parties, avec une attention scrupuleuse. L’édifice est situé à mi- coteau, sur une colline; il est , couronné, à l’est et au nord, par de grands arbres, et il est | séparé de la Saône, à l’ouest et au midi, par une prairie. Nous \ l’avons visité le lendemain d’une pluie diluvienne, qui durait j depuis douze jours; toute la maison nous a paru parfaitement i sèche; mais il s’agissait d’un établissement public que de très ! jeunes enfants devaient habiter, le Conseil de salubrité a désiré j quelques travaux d’art pour répondre à l’imputation d’humi- ! dité. De profondes tranchées creusées à l’est , au nord et au l midi , éloigneront les sources de l’édifice ; toutes les allées seront sablées ; on abattra les massifs de grands arbres qui approchent de trop près la maison au nord et au midi. Quand ces mesures auront été exécutées , l’air, la lumière solaire et les vents circuleront , par larges masses et sans le moindre obstacle, tout autour du bâtiment, dont la condition est très salubre : mais on ue saurait dire môme chose de sa situation , si rapprochée de la rivière, et du terrain humide qui l’environne. 11 n’y a pas nécessité absolue de faire de celte maison la succursale du collège ; on peut se pourvoir ailleurs. Persuadé qu’on ne saurait trop
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prendre de précautions pour un établissement de ce genre, le Conseil de salubrité a décidé qu’il ferait un nouvel examen des lieux pendant le cours de cet hiver, dans la saison du froid et des brouillards; le projet paraît abandonné.
§ 2. Salles d’asile. — Lorsque Louise Scheppler, cette pieuse servante du pasteur Oberlin , conçut et réalisa la pensée ' d’une salle d’asile pour les pauvres enfants d’un village des Vosges , elle ne se doutait pas que cette création qui lui paraissait si simple, bientôt admirée et propagée dans tous les pays civilisés, y deviendrait l’objet d’une sollicitude spéciale de la part des gou- ^'ernements et de leurs administrations.
On sait que les enfants ne peuvent être admis que vers l’àge de sept ans dans les écoles primaires. Jusqu’à cet âge, abandonnas à eux-mêmes pendant que leurs parents vaquent aux travaux de la journée, les enfants de la classe ouvrière sont, à chaque instant, exposés à une foule de dangers physiques, et à des influences morales tout aussi redoutables. Les salles d’asile, ouvertes chaque jour à ces enfants âgés de deux à six ans, ont rempli une lacune Lâcheuse qui existait entre les premiers soins maternels et l’éducation primaire.
' La ville de Lyon , qui, entre toutes, se distingue par l’intelligence et 1 abondance de ses bonnes œuvres , ne pouvait pas regarder avec indifférence la propagation, en France et en Europe, de l’heureuse nouveauté. En 1832, des associations de dames se forment , des souscriptions s’ouvrent , une administration présidée par le maire, M. Prunelle, s’établit, et la ville de
Lyon est dotée de plusieurs salles d’asile.
Ce n’est pas ici le lieu de s’occuper de la partie la plus intéressante de cette institution; nous devons nous priver du plaisir de décrire les travaux et les jeux animés que nous offrent les joyeuses populations des salles d’asile, où jamais l’on n’entend de plaintes , ou jamais on ne voit de larmes. Nous n’examinerons pas que le influence morale exerce sur les masses populaires ces établissements , où les enfants contractent des habitudes d ordre, deptopreté, et reçoivent les premières notions religieuses et intellectuelles ; mais nous apprécierons lés conditions hygiéniques qu'il importe de leur donneff, conditions tellement
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indispensables et qui coiieourent si puissamment aux heureux effets de l’institution , que là où elles sont méconnues et négligées, on ne tarde pas à reconnaître que le succès est compromis, que le but n’est pas atteint (I).
Une salle d’asile se compose de deux vastes pièces et d’un préau, c’est-à-dire d’une cour spacieuse.
Située au rez-de-chaussée afin que les enfants , et surtout les plus petits , soient garantis du danger des chutes auxquelles ils sont exposés dans les escaliers, la salle d’asile doit avoir pour sol , soit un plancher, soit une couche de salpêtre hattu comme une aire de grange, soit un lit de hitume. Exempte d’humidité, elle doit recevoir l’air et la lumière des deux côtés, pour qu’uu courant naturel permette de renouveler souvent l’atmosphère dans laquelle les enfants respirent, et afin que le soleil puisse faire pénétrer, à plusieurs heures du jour, ses rayons vivifiants.
L’une de ces salles sert aux repas et aux récréations pendant les jours froids et pluvieux; l’autre salle, destinée à la classe, est garnie de gradins en amphithéâtre dans une de ses parties , et offre d’ailleurs assez de place pour les évolutions et la formation des groupes d’enfants aux heures de lecture.
11 est absolument nécessaire que ces deux salles soient d’une étendue proportionnée à la population qu’elles ont à recevoir. Ainsi , seize mètres de longueur sur neuf à dix de largeur, forment la meilleure proportion pour un nombre de deux cents enfants. Nous passerons sous silence ce qui est relatif au logement des directeurs ou directrices , mais nous insisterons sur la nécessité de disposer près de la salle de classe, dans un lieu sain, aéré, des latrines de facile accès, de facile surveillance , d’une grande propreté , où les sexes seront séparés. Destinés à des enfants âgés de deux à six ans , ces lieux d’aisance doivent être confectionnés avec des soins particuliers. Le système de latrines proposé par M. Cochin , dans son Manuel des salles d'asile, peut être mis à exécution. Il consiste à établir des cabinets dallés en pierre et disposés de manière que les enfants ne puissent ni s’y asseoir, ni s’y précipiter. Un orifice étroit, longi-
(1) Notice sur les salles d’asile de la ville de Lyon, parle D'' de Polixièrk, pvésideiU du conseil ceniral d’adminislralion , elc. Lyon, 103^;in-R.
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tudinal , eu forme de trémie , remplace les sièges. Cependant ceux-ci peuvent être employés également avec avantage, pourvu, toutefois , qu’ils aient des proportions relatives au jeune âge.
Chauffées à un degré convenable en hiver , rafraîchies en été , et ventilées avec facilité eu toute saison , les deux grandes pièces qui composent essentiellement la salle d’asile , doivent offiii les garanties de salubrité si nécessaires à des enfants dont l’organisme, délicat et impressionahle , demande à se développer et à se fortifier sous des influences conformes aux lois de la nature.
Il en est de même pour le préau , qui n’est fréquenté que dans les beaux jours j sablé et exempt d’humidité, ombragé par des arbres , il contribue à l’entretien de la santé des enfants , qui ont besoin de prendre leurs ébats en plein air. Les salles d’asile de la ville de Lyon sont au nombre de huit; elles fournissent la justification des principes hygiéniques indiqués, et prouvent , en même temps, qu’on ne saurait les enfreindre impunément. En effet , visitez les quatre salles d’asile qui sont placées dans les conditions de salubrité voulues ; où l’air , la lumière , le soleil ont un libre accès , et dont les préaux sont spacieux , plantés d’arbres , et exposés à un air pur : comme tout y respire le bien-être et la joie ! Dès le matin , les enfants accourent avec empressement à ce lieu de réunion, et vont y
passer gaiment la journée. Ces enfants sont gais parce qu’ils sont bien portants.
Que l’on diminue l’accès de l’air et de la lumière solaire dans les salles j que l’on supprime les exercices et les jeux en plein
air, dans un préau salubre , vous verrez les maladies envahir votre population enfantine.
I.-une des salles d’asile de Lyon n’offre pour préau qu’une cour étroite, entourée de murs élevés et imprégnés d’une humidité mecssante, causée et entretenue par un établissement de bams qui lui est contigu ; eh bien I tous les jours un certain nombre d’enfants manquent à l’appel pour causé e santé , et perdent ainsi une grande partie du bienfait qui leur est promis. Ketenus chez leurs parents , l’un e.st atteint d un catarrhe . l’autre d’un embarras gastrique, plusieurs d’enî tre eux sont presque toujours affectés d’ophtalmies. Les non-
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veauv venus paient surtout ce fàclieux tribut de l’ophtalmie à un local malsain , auquel ils ont de la peine à s’accoutumer.
Affligés de ce ffleheux état de choses , auquel on ne peut remédier que par la translation des enfants dans un local salubre , madame Jayr, présidente , et les dames du comité de cet asile , dont le zèle dévoué ne saurait recevoir trop d’éloges, sont enfin parvenues à réaliser l’objet de leurs vœux, et, sous peu de temijs, un nouveau local, digne de sa destination , va recevoir les enfants , qui désormais seront affranchis de maladies presque fatales, parce quelles sont endémiques (1). Cet exemple des funestes conséquences de l’infraction aux lois de l’hygiène est frappant , surtout par le contraste de cet étal)lissement avec ceux dans lesquels on a la satisfaction de ne rencontrer que des visages frais et riants ; ne suffit-il pas pour démontrer la haute importance des prescriptions hygiéniques , dès qu’il s’agit des agglomérations d’êtres humains, et surtout d’enfants , pour lesquels l’air pur , l’atmosphère exempte d’humidité , le soleil et l’espace sont des conditions indispensables de vitalité ?
Il est donc à désirer que de vastes emplacements soient destinés à la création de nouvelles salles d’asile , appelées depuis longtemps par les besoins de la population ouvrière dans plusieurs quartiers de notre belle cité. On compte journellement 600 enfants dans les salles d’asile , chiffre bien inférieur à ce qu’il devrait être dans la seconde ville du royaume , où abonde la classe ouvrière. Les salles d’asile ne sauraient y être trop multipliées. Depuis leurs fondations, elles ont répandu le bienfait de la première éducation sur 8,000 enfants ; c’est 16,000 qu’il faudrait pouvoir dire.
Nous savons toutes les difficultés que rencontre l’exécution d’un tel projet dans une ville où l’élévation démesurée des maisons, l’étroitesse des locaux , la cherté du terrain , forment des obstacles inconnus au même degré dans d’autres grandes
(1) Tiansf(5rée , depuis un an , dans un local tn\s salubre, colle jeune popu lalion y jouil d’une bonne santé. Jd'lli.
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villes. Mais rimportance de cette admirable institution, qui est devenue l’un des premiers besoins sociaux de notre époque et dont les excellents résultats sont chaque jour mieux appréciés, suggérera, nous ii’en doutons pas, cà l’autorité municipale, les moyens de seconder le zèle de l’administration spéciale des salles d’asile , et satisfera à de justes exigences.
§3. Dépôt de mendicité. — La mendicité pesait d’un poids fort lourd sur le département du Ehône; elle s’était constituée en permanence à Lyon , et devenait la cause et le prétexte d’abus , dont l’intérêt des mœurs et de l’ordre public réclamait vivement la répression. 11 ne faut pas confondre le paupérisme et la mendicité , l’ouvrier qu’un long chômage ou des maladies ont réduit à l’indigence , et le vagabond qui spécule sur la charité publique. De généreux citoyens réalisèrent , en 1832, la pensée d instituer , à Lyon, un asile expressément destiné à recueillir tous les individus des deux sexes qu’on trouverait, sur la voie publique , en flagrant délit de mendicité. Des
souscriptions s’ouvrirent, et bientôt l’établissement fut en pleine activité ; il est administré , aujourd’hui , par un conseil composé de vingt membres. Trois frères, de l’ordre de St- Joseph, sont chargés de l’infirmerie et de la surveillance des ateliers ’ onze sœurs, de la même communauté, ont, dans leurs attributions , la lingerie , la pharmacie , les bains , la cuisine , le réfeetpire, les ateliers, les dortoirs et l’infirmerie des femmes. Il y a dans l’établissement un directeur, un aumônier, un médecin, un régisseur et un inspecteur.
Le dépôt de mendicité est une prison , en ce sens que les individus qu’on y conduit, n’ont pas la faculté d’en sortir s’ils ne sont point réclamés par leurs familles ou par des répondants. Un ordre de l’administration peut, seul, en ouvrir les portes. Tout vagabond qui est rencontré mendiant sur la voie publique est transféré au dépôt, d’après l’invitation du procureur du roi et a la suite d’un jugement. Des ateliers ont ete organisés, et le travail y est mesuré à la force physique des détenus. Les mendiants trouvent dans l’établissement un lit convenable , des vêtements , des aliments .salubres et tous les soins que leur santé comporte; arrachés cà l’oisivité, ils peuvent
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devoir à leur travail quelques adoucissemeuts à la position qu’ils se sont faite.
Peu considérable d’abord, le nombre des détenus va toujours croissant 5 sa moyenne aujourd’hui est exprimée parle chiffre deux cent cinquante, et n’a pas encore atteint trois cents.
C’est à mi-coteau de Fourvière que la maison de dépôt est située ; aucune exposition ne saurait être plus favorable. La façade principale de l’édifice regarde l’est; elle domine une vaste terrasse plantée d’arbres , au-dessous de laquelle se déploient la ville de Lyon et la vaste plaine du Daupbiné. Une autre façade est tournée vers Fourvière , et s’ouvre sur des jardins. Considérée sous le rapport de ses aménagements intérieurs , la maison est distribuée ainsi : au rez-de-cliaussée , les cuisines , les réfectoires , la chapelle , les ateliers de femmes , et l’appareil pour la confectionjde la gélatine ; au premier étage , les dortoirs et l’infirmerie des femmes ; au second , la pharmacie , la lingerie , les dortoirs et l’infirmerie des hommes.
En général , les salles qui servent de dortoirs sont spacieuses et ont des planchers fort élevés; la grande infirmerie a seize mètres de longueur , sept de largeur et cinq de hauteur. Toutes ces pièces prennent leur jour à l’est par de vastes croisées à grands carreaux. L’air y circule en toute liberté. Dans l’infirmerie, la température , en hiver, ne descend pas au-dessous de quatorze degrés. Il n’y a pas de calorifères. Chaque détenu , valide ou malade, a son lit pour lui seul; ce lit , fabriqué en fer, est garni d’un garde-paille , d’un matelas, d’un traversin et de ses draps et couvertures. L’espace n’est pas suffisant, et plusieurs salles sont encombrées d’un nombre de lits trop grand.
Traités beaucoup mieux que les prisonniers , les habitants du dépôt ont de la viande tous les jours et du vin ; leur pain est excellent , l’eau est abondante et d’assez bonne qualité. On remarque , dans l’établissement, un appareil très bien disposé pour la préparation de la gélatine, extraite des os d après le procédé de M. D’Arcet. Ajoutée en petite proportion au bouillon de viande , de légumes , la solution de gélatine entre ainsi dans la confection de la soupe , qui est d’un bon goût.
Cette population ne compte qu’un bien petit nombre d indi-
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vidus valides. Avant d’entrer dans l’établissement, les mendiants ont souffert beaucoup de la misère, des excès, des maladies; la plupart sont infirmes ou atteints d’affections organiques peu curables. Leurs maladies ordinaires sont les bronchites chroniques, les gastrites, les maladies de vessie, la paralysie, etc. Presque tous sont traités dans les infirmeries de l’établissement; on transfère , avec de grandes précautions , quelques-uns des plus malades dans les salles de l’ Hôtel-Dieu. La mortalité n’a jamais dépassé soixante et dix, et n’atteint pas toujours ce chiffre; elle est de un sur quatre détenus , proportion moins considérable quelle ne semble l’être, si on a égard aux conditions physiques dans lesquelles se trouve cette population spéciale. Il y a , au
I dépôt , quelques jeunes épileptiques.
Cet établissement n’est point certainement encore tout ce qu’il peut être ; il n’a pas été constrnit pour sa destination , et doit présenter, dès lors, des défauts considérables. Cent cinquante détenus, au plus, y seraient d’nne manière convenable, et leui’ nombre approche trois cents. Toute la maison devrait être chauffée au moyen de calorifères ; d’autres lacunes , au point de vue hygiénique , pourraient être signalées ; on y pourvoira avec le temps. Considérée dans son ensemble , la maison est . bien disposée et bien administrée ; son institution peut être envisagée comme un service public d’un ordre élevé. Plusieurs t membres du Conseil de salubrité l’ont examinée en détail , avec ij intérêt; d’officieuses quelles ont été, ces visites deviendront I sans doute officielles. C’est surtout dans les prisons et dans les i divers asiles dn pauvre, que notre intervention est compétente; » c’est là, surtont, qu’une amélioration , en matière d’hygiène, i devient un bienfait pour l’humanité.
S 4 Prisons. — 11 existe, à Lyon , deux prisons civiles, cons- I truites pour recevoir, réunies, environ cinq cents détenus, et » une prison militaire. La prison de Roanne est une maison d’ar- 1 rêt , elle ne reçoit que les prévenus d’un crime ou délit ; celle de Perracbe est une maison de correction , dans laquelle sont 1 renfermés les condamnés à une captivité qui ne dépasse pas un 5 an et un jour. Elle renferme , en outre , un pénitentiaire pour * les jeunes détenus , qui appellera spécialement notre attention •! sous le rapport des conditions de salubrité.
HYGIENE DE LYON
Il se peut que nos deux prisons civiles laissent encore à désirer quant à leur disposition hygiénique, c’est ce que nous verrons bientôt ; mais , si on compare leur état présent à ce qu’ elles étaient il y a vingt années, on ne peut méconnaître une amélioration immense. On se rappelle ce qu’était l’ancienne prison de Eoanne si lugubre, si obscure, si malsaine, sans cours aérées, sans dortoirs et toujours si Immide ; nombre de détenus en sont sortis perclus de leurs membres par les douleurs rhumatismales qu’ils y avaient éprouvées. On avait transformé un ancien couvent pour en faire la prison dite de St-Josepb , située dans la rue de ce nom; c’est dire assez qu’on n’y trouvait aucune des conditions de salubrité que réclament les établissements de cette nature ; point de préau , point d’atelier de travail, un mauvais système de chauffage , tels étaient les inconvénients qu’on remarquait au premier abord. Le défaut d’espace suffi- ScUit n’avait pas permis de séparer les condamnés en catégories; tous les délits, tous les âges vivaient en communauté sous un toit insalubre : rien n’égalait la malpropreté de cette maisou, si peu convenable pour la destination à laquelle on l’avait affectée.
Dans l’espace de quelques années , les deux prisons ont été rebâties. L’emplacement de celle de Roanne ne pouvait être cbangé, du moment que la situation du Palais-de-Justice était déterminé ; quand l’édifice a été terminé, le Conseil de salubrité a été chargé d’en examiner les dispositions. C’est sur la rive droite de la Saône que la prison a été bâtie , entre le palais et la rue St-Jean. Nous n’avons rien remarqué de très incommode ou d’insalubre dans sa distribution intérieure , si ce n’est l’étroitesse obligée et déplorable, soit des préaux, soit des salles. Notre rapport, au reste, s’appliquait à une prison construite pour un chiffre déterminé de détenus; en dehors de ce nombre , il cessait d’être vrai. Si une maison de détention faite pour deux cents prévenus ou coudamnés , en reçoit trois ceuts cinquante ou quatre ceuts , un encombrement inévitable a lieu , et toutes les conditions sanitaires sont changées. C’est ce qui est arrivé pour chacune de nos deux prisons. Comme celle de Roanne était entièrement vide au jour de notre visite, nous n’ eûmes pas a nous occuper du régime des prisonniers ; la mauvaise disposition des
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jjil latrines frappa le Conseil , qui en réclama une autre plus conii venable. Ses prévisions ont été confirmées : la prison de Roanne si manque de ventilation et de lumière ; elle est beaucoup trop iji étroite pour sa population, et il s’en faut de beaucoup que îi| chacun de ses habitants y obtienne la quantité d’air respirable V à laquelle il a droit. Cependant on n’a point vu de maladie épi- (üj démique dans l’établissement, et, sur une population moyenne • de trois cents détenus , la mortalité annuelle est de deux ou J trois prisonniers. Quoique cette maison nê soit pas , sous le J rapport hygiénique , tout ce qu’elle devrait être , elle a rem- 1 placé avantageusement l’ancienne ; il y a eu progrès.
Lorsque l’Administration eut décidé qu’une prison serait bâtie à Perrache pour remplacer celle de la rue St-Joseph , elle fit
! choix de la rive gauche de la Saône , et proposa au Conseil de salubrité un emplacement auprès du cours du Midi. Cette situation présentait des avantages , et M. de Brosses , préfet , y j{ tenait beaucoup; un examen attentif des lieux, répété plusieurs ;i( fois, nous lit penser autrement. La prison eût été voisine de )i flaques d’eaux stagnantes; le sol sur lequel on faurait assise ; se composait de gravois et de remblais très perméables ; on s' n’aurait point eu de bonne eau potable , condition hygiénique j si importante ; tout fédifice eût été entouré d’eau pendant la h' saison des pluies. Ces considérations , et quelques autres de w moindre importance, conduisirent le Conseil à une conclusion négative; invité cà examiner encore, il persista. Accueilli avec k peu de bienveillance par le préfet , notre rapport en trouva da- I van tage auprès de f autorité supérieure, qui, après une mûre i délibération , adopta notre avis. L’année suivante , le préfet 0 nous proposa la rive droite du Rhône, à peu de distance du i( cours ; cet emplacement n’avait aucun des défauts majeurs que t nous avions reconnus au premier. Son sol était trop élevé pour I être accessible aux inondations ; la proximité d’un cours d’eau ■J grand et rapide, comme est le fleuve, était un avantage pré- > cieux ; f eau du Rhône, arrivant dans l’établissement filtrée par ' son passsage au travers d’une couche épaisse de gravier, fouri nissait une boisson salubre; il n’y avait point de mares dans - les alentours. Notre rapport fut entièrement favorable au pré- !■ fel; les plans de f architecte, M. Raltard, nous furent coin-
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muniqués , et nous ne trouvâmes pas d’observations à faire quant aux questions de i’incommodité et de l’insalubrité. Lors- ‘ que l’édifice eut été terminé , le Conseil de salubrité l’examina dans toutes ses parties, le G octobre 18.30, et recula de six mois f époque à laquelle les détenus devaient y être transportés.
11 n avait pas trouvé les murs et les plâtres suffisamment secs, et il jugeait qu’il y aurait de graves inconvénients à faire habiter , pendant fbiver, une prison à peine achevée. L’Administration s’empressa de déférer à ce vœu ; elle désirait le transfert des prisonniers dans le courant du mois d’octobre, il n’eut lieu que le 26 juin de l’année 1831 . Quinze années se sont écoulées depuis ce temps , et la prison peut être jugée aujourd’hui par les faits; cette recherche présentera peut-être quelque intérêt.
La maison de correction de Perracbe reçoit des femmes , des enfants, des adultes, des condamnés et des prisonniers pour dettes ; elle a , de plus , une population flottante composée de prévenus de vagabondage, cà la disposition du préfet, sous le titre de passagers , et les condamnés aux fers , qui y attendent leur translation au bagne. Cet établissement est divisé en huit corps de bâtiment entièrement séparés les uns des autres : les enfants et les femmes en occupent deux ; les adultes sont partagés en deux divisions, selon qu’ils sont condamnés à des peines infamantes ou simplement correctionnelles. Les détenus pour dettes occupent un bâtiment à part. Ainsi donc , l’établissement est formé de prisons spéciales ayant chacune son préau parfaitement isolé; au rez-de-chaussée sont les réfectoires et les ateliers; aux premier et second étages, les dortoirs. Il n’y a point de cachots ; on les a remplacés par des cellules placées au rez-dechaussée et ventilées par un air pur ; eu général, les dortoirs, comme les ateliers , sont spacieux et éclairés par des fenêtres larges , nombreuses , bien percées et placées eu face les unes des autres. Le travail est obligatoire ; tout détenu qui s’y refuse sans motifs valables, est placé à part dans une cellule, et reste seul jusqu’à ce qu’il ait changé de sentiment. Depuis f introduction des ateliers et du silence dans la prison , il y a eu moins de punitions disciplinaires et moins de maladies, l n règlement nouvellement mis en vigueur a interdit la cantine, au grand avantage de l’ordre et de la santé des détenus, 'fous
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iles prisonniers ont un lit en fer; leurs aliments sont sains et ■ en quantité sulBsante : ils ne mangent de la viande qu’une J; fois par semaine; ceux qui travaillent , et c’est le très grand i(i nombre , peuvent appliquer une partie de leur gain à l’amé- 0 lioration de leur régime alimentaire. 11 y a une infirmerie bien ij aérée , bien éclairée et parfaitement tenue ; le médecin de la il maison a tout pouvoir pour modifier l’alimentation , sous le rapport de la quantité et de la qualité, lorsqu’un détenu ^ âgé ou malade lui paraît avoir droit à cette faveur. Il peut, I d’après la même considération , accorder un matelas ou des vêtements plus chauds.
Cent vingt enfants , âgés de neuf à seize ans , sont renfermés dans le pénitentiaire ; ces petits prisonniers ont été con- 1 damnés pour vagabondage , vol ou autres délits graves , à une ■; détention dont la moyenne est de cinq années. Ils reçoivent, à i Perracbe , une éducation religieuse et professionnelle; on leur ( apprend à lire et à écrire, la grammaire, un peu de calcul , un ' peu de géographie et d’histoire; on leur enseigne le métier pour 0 lequel ils paraissent avoir le plus d’aptitude. 11 y a, au péni- 1 tentiaire , des ateliers d’étoffes de soie , de cordonniers et de i tailleurs , dirigés par des hommes moraux et instruits qui apc partiennent à un ordre religieux spécial. On avait d’abord ! adopté pour ces enfants , mais sur des bases très imparfaites , le régime cellulaire; il n’y avait pas obligation du silence , et les cellules n’étaient formées que de cloisons tellement légères, i quelles étaient facilement brisées parles jeunes détenus ; toutes I' ont disparu. Chaque enfant , à sa sortie du pénitentiaire, reçoit ! un petit pécule qui s’élève, pour quelques-uns, à plusieurs ceni taines de francs ; il entre aussitôt sous la protection de la Société de patronage , qui lui trouve du travail et lui sert de point d’appui. Voici quel est le régime alimentaire des jeunes détenus : à huit heures du matin, le déjeùner , composé d’une soupe et d’un morceau de pain ; à deux heures, le dîner, formé d’une soupe et d’un plat de légumes; à sept heures et demie, le souper, i-en tout semblable au déjeùner. On ne sert aux enfants de la viande qu’une seule fois par semaine. Levés, à partir du mois d’avril, à six heures du matin , ils se couchent à huit heures et demie du soir; on leur accorde, chaque jour, deux heures
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(le récréation. Les détenus adultes ne l'ont (|uc deux repas, corn- ‘ posés, l’un, d’une soupe et de pain, l’autre, d’une soupe • grasse et d’un plat maigre; l’administration ne fournit que le ® pain , et le détenu doit pourvoir au surplus avec le produit de son travail. On ne sert aussi aux adultes de la viande qu’une seule fois par semaine ; le vin et le tabac leur sont interdits. Ceux des enfants dont le directeur est satisfait , placés dans une classe dite de récompense , ont à ce titre un matelas à leur lit , et le dimanche , du vin et du dessert à leur dîner.
Telle est , sommairement , la disposition de la maison de correction de Perrache ; examinons-la sous notre point de vue spécial. Cette prison est dans des conditions excellentes de salubrité ; nulle part on n’en saurait trouver de meilleures. Lien de plus rare que les maladies aiguës chez les adultes ; on n’a pas vu à l’infirmerie, en quatorze ans , dix cas d’inflammation grave des organes pulmonaires ou gastriques; il n’y a jamais eu de maladie épidémique , jamais de fièvre typhoïde.
On craignait , malgré f opinion contraire du Conseil de salubrité, finvasion des fièvres intermittentes dans un établissement voisin de terrains que les eaux stagnantes ont recouvert pendant un grand nombre d’années ; il n’en a rien été. Pendant onze ans le médecin de la maison n’a pas vu une seule maladie de cette classe, et c’est seulement en 1842 et en 1843 qu’il a eu occasion de l’observer chez quelques détenus. La mortalité annuelle , chez les adultes , varie de deux à quatre, sur un mouvement de six cents prisonniers ; elle est, comme on voit , réduite à son expression la plus simple : encore fautil remarquer que les décès ne se sont guères rencontrés que j chez des détenus usés par la débauche , l’àge , la misère et un j long séjour dans les cachots. Aucune partie de la ville, même dans les quartiers riches , n’est plus salubre que la prison de Perrache. Le régime de cette maison est très paternel , et tous les adoucissements possibles sont apportés à la condition des détenus, surtout lorsqu’ils sont malades. S’il y a des pansements compliqués à faire , ou si le cas est très grave , ou transfère le prisonnier à f Hôtel-Dieu; toutes les femmes enceintes demandent la faveur d'aller faire leurs couches dans les salles , si bien tenues , de l’hôpital de la Charité. Dans plu-
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sieurs circonstances , le médecin de la maison a obtenu la translation , dans une maison de santé , de détenus malades et même leur entière liberté.
Nos observations sur la salubrité parfaite de la prison de Perracbe ne s’appliquent pas au pénitentiaire. Adultes et enfants vivent dans le même lieu , respirent le même air , boivent la même eau , sont uourris des mêmes aliments et sont absolument dans les mêmes conditions quant au travail. Toutefois , la santé , très satisfaisante chez les uns , est déplorable chez les autres ; pourquoi cela ? La raison de cette différence est dans l’individu , et non dans des conditions d’insalubrité.
Une très grande quantité d’enfants est agglomérée dans le collège royal de Lyon , assis comme le pénitentiaire sur la rive droite du Rhône et placé dans les mêmes circonstances de localité; cependant le collège royal ne compte pas un décès, chaque année, sur une population moyenne de trois cents enfants, et son infirmerie ne reçoit guères que des maladies aiguës. Au pénitentiaire, la mortalité est de un sur dix détenus, non pas de un sur dix malades , ce qui serait fort beau , mais de un sur dix enfants présumés bien portants, ce qui est énorme. Au collège royal, les pensionnaires ont une alimentation sinon plus saine, du moins plus variée et plus tonique; il y a chez eux plus de mouvement et de vie ; ils sortent plus fréquemment et font beaucoup d’exercice; enfin, cette jeune population, quand elle entre dans l’établissement, n’est pas, comme celle du pénitentiame , profondément avariée au physique comme au moral.
Voici le tableau de la mortalité depuis 1831 , première année de l’occupation de la prison de Perracbe :
190 détenus (dont 37 enf.), 3 décès chez les adultes.
(32 enf.).
4 décès
idem.
(42 enf.).
3 décès
(55 enf.).
5 déc. (dont
2 chez les enfants).
(69 enf.).
6 déc. (dont
3 chez les enfants).
(80 enf.).
8 déc. (dont
4 chez les enfants)
(95 enf.).
9 déc. (dont
6 chez les enfants).
(100 enf.).
1 4 déc. (dont 1 1 chez les enfants).
(105 enf.).
1 4 déc. (dont 1 1 chez les enfants).
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1840, 3 1 5 détenus (dont 1 12 enl’.), 1 3 décès (dont 8 chez les enfants).
1841, 327 — (107 enf.), 8 décès (dont 8 chez les enfants).
1842, 326 — (109 enf), 8 décès (dont 8 chez les enfants).
1 843, 340 — (113 enf.), 10 décès (dont 7 chez les enfants). <
Ce tableau est fécond en enseignements ; on y voit que la ‘ mortalité, chez les détenus adultes, a été très minime (2 décès ' sur une moyenne de 360 prisonniers); on y voit aussi qu’elle a 1
augmenté chez les enfants dans une proportion , non pas relative, '
mais en quelque sorte géométrique, et qu’à partir de 1837, elle a été, au pénitentiaire, de 1 sur 10. Elle a faibli, il est vrai, depuis trois ans; c’est un progrès à signaler.
§ 5. Casernes. — Composée de quatre corps de bâtiment contigus et séparés entre eux par une vaste cour, la caserne de la gendarmerie s’étend, en forme de carré long, de la rue Sala à la rue Ste-Hélène, et présente deux façades, dont l’iiue, la principale, est sur la rue Sala, c’est-à-dire tournée vers le nord, tandis que l’autre regarde le midi.
On doit regretter qu’un édifice de cette grandeur, vu sa destination particulière, ne soit pas entouré d’avenues plus spacieuses , et précédé d’une place qui permette aux troupes un libre développement, au besoin. Mais cette considération sur le choix de l’emplacement, étrangère à la nature de notre examen, ne doit pas nous arrêter.
On entre dans la caserne par trois arcades élevées d’environ cinq mètres; un beau vestibule conduit, à droite et à gauche, à des logements d’officiers, auxquels on monte par quelques marches. En avançant, on se trouve dans la cour, dont les limites, ainsi qu’on vient de le dire, sont formées par les quatre corps de bâtiment ; son étendue est de cinquante mètres en longueur et de vingt-deux en largeur.
Les rez-de-chaussée de la caserne sont occupés par divers logements d’officiers dans le bâtiment du nord; par les cuisines, le corps-de-garde , la salle de police, dans celui du midi; par les écuries, dans le bâtiment situé à l’ouest et qui longe la rue St-Erançois; la sellerie, la buanderie, des remises, l’abreuvoir, où une pompe fournit de l’eau en abondance, remplissent le lezde-chausséc de l’est.
CASEUINES.
Au premier étage se trouvent les logements du colonel, du chef d’escadron, des sous-olliciers et des gendarmes. Une vaste et belle galerie, eu forme de corridor, règne sans interruption dans les trois bâtiments du nord, de l’ouest et du midi; une simple balustrade en pierre, à hauteur d’appui, borde les galeries du nord. Cette disposition élégante est avantageuse; elle permet, aux personnes placées vers ces deux points, d’embrasser d’uu coup-d’œil toute la cour et les objets principaux du service : militaire.
Quant au premier étage du bâtiment de l’est, il est occupé
I par des fenils et des greniers destinés à différents usages. Dans le bcàtiment de l’ouest, un second étage s’élève au-dessus du
.'i premier; comme celui-ci, il est destiné <à loger des gendarmes, et est séparé du toit par un grenier spacieux. Les logements des gendarmes seraient suffisamment grands et commodes pour V des soldats célibataires; mais si on considère que la plupart des C' bommes auxquels ils sont destinés sont mariés et pères de
II famille, on est affligé de l’exiguité des chambres, qui peuvent 'f devenir malsaines, par cela seul qu’il y aura encombrement (1 dans un local trop restreint. Il serait facile de remédier à cet h inconvénient : ou le pourrait en transformant en chambres les Il fenils du bâtiment de l’est. Cette destination nouvelle donnée I au premier étage du bcàtiment de l’est, serait préférable sous fi tous les rapports ; il en résulterait un mieux-être sensible pour i les habitants de la caserne, un emploi vraiment plus convenable
assigné cà un premier étage qui frappe la vue, et plus de sécurité I par rapport au feu. Ce fenil, qui dépare l’élégance de l’édifice, î ne serait-il pas mieux cà sa place dans quelque cour du voisinage, :( dont l’acquisition serait peu coûteuse?
En considérant l’ensemble de la caserne, on reconnaît qu’il I réunit les conditions de salubrité désirables, sous le rapport de la circulation de 1 air et de la ventilation. Bien que la cour soit
I renfermée entre les quatre divisions du bâtiment, l’air peut se
II renouveler aisément à raison du peu de bauteur de l’édifice, 1. qui, à l’exception du bcàtiment de l’ouest, ne s’élève pas a plus ' de douze mètres au-dessus du sol. Il cii’cule en liberté par les ' trois larges arcades d’entrée de la façade du nord, et la porte / d’entrée correspondante de la façade du midi. Les latrines
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Gonstiniites soigneiiHemcnt , aboutissent à des sacs ou réservoirs vastes let enfoncés , à quatre mètres au moins, au-dessous des . caves.
, . Mais un vice radical , grave et ïnallieureusemcnt irréparable, a , fixé l’attention du Conseil ; quelque regret qu’il éprouve à ;j. faire entendrei des paroles de blâme,, il ne doit pas hésiter à exprimer son opinion.
La disposition du terrain sur lequel la caserne est assise aurait pn être mieux ménagée pour l’écoulement des eaux,. Lu effet, Me niveau du isbl, depuis la rue Ste-Hélène jusqu’à la rue Sala, à; présente une dépression peu sensible à l’peily mais bien réelle, . -puisqu’on peut l’évaluer à, un mètre.; Malheureusement;, l’architecte pas assez tenu compte de l’élévation dm sol de la flirue iSte-Hélène:; lorsqu’on est entré par cette rue dans lmvesti- .b.ule du midi, on est obligé de descendre., En. passant de ce .point, dans la cuisine,' on descend encore, de. sorte que le, pavé de, cette cuisine, est réellement , établi à . cinquante centimètres
auTideasous du niveau de. la rue. •,
i.Ce défaut .est . plus sensible encore quand on arrive à lédOrie par la porte du midi; car, là, ou trouve deuX: marches qu’il faut descendre pour y. pénétreiT. , Il .est donc, évident que la . base, de la caserne n’.est pas assez, exhaussée;, qu’elle se trouve " au contraire . enterrée d’une, manière fàiClieuse,, dont les- inconvénients seront .sentis dans la saison des: pluies, igt-qui. ne feront que. s’accroître par le progrès du temps., puisqu’ il. est -reconnu que, le. pavage des rues ne peut . s’effectuer sans; amener une élévation progressive de la voie publique.! i ,
., Çet inconvénient, qui aurait dû être expressément .évitéidans des. premiers éléments de la construction^ est préjudiciable j Saus doute , à la salubrité de la cuisine et des pièces qui sont situées du côté delà rue Ste-Hélène. Il est surtout nuisible à, la. salubrité de l’écurie, objet si important dans une caserne.! de cavalerie.
Les conditions essentielles d’une bonne.écurie sont : un espace sufüs£^n.t,, eu. longueur çt surtout en .largeur,, une ventilation conv.enable , la déclivité nécessaire pour que récoulement des liquides puisse s’opérer facilement, et que l’humidité , dont l’inlluence morbilique est si redoutable à la santé des, chevaux,
puisse^ être empêchée autant que. possible.
CASr.UKKS.
L’écurie de la caserne de la gendarmerie réunit- elle a un degré suffisant ces divers avantages? Elle est construite avec . soiuj deux rangées de colonnes de pierre supportent la voûte, i qui est d’ une hclle élévation ; enfin, des fenêtres cintrées donnent toute la clarté désirable et rendent le renouvellement de 1 air facile. Mais le Conseil a remarqué des défauts graves. Cette écurie n’a que neuf mètres d’une muraille à l’autre : si de cette largeur, comptée de l’une à l’autre paroi, on déduit les espaces I occupés par les râteliers et les mangeoires, on reconnaît aisé- 1 ment que, lorsque les chevaux y seront logés, il ne restera plus, I à la voie du milieu, un espace suffisant pour qu’il soit possible I d’y circuler avec sécurité. Mesurée entre les deux rangées de ir colonnes, elle n’a que trois mètres de largeur; or, les chevaux, 1 dans leurs moindres mouvements , empiéteront encore sur cette A voie , et il deviendra difficile d’éviter les accidents, malhcureusement si fréquents dans les grandes écuries. On ne saurait trop 0 regretter que l’architecte n’ait pas donné un mètre de plus en il largeur à cette voie , qui s’étend d’un bout à l’autre de l’écurie : !• elle aurait eu quatre mètres de largeur au lieu de trois , et ce t n’était pas trop.
Un autre défaut de cette écurie, ainsi enfoncée au-dessous b du sol environnant, c’est qu’elle n’a pas une déclivité suffisante 0 et des rigoles par lesquelles on puisse faire écouler au dehors il les liquides produits tant par l’urine des chevaux que par les )i lavages qui seront jugés nécessaires. De cette terre toujours f! humide se dégagera incessamment, par les interstices des pavés, /; une vapeur irritante et fétide.
Le Conseil a pensé que cette dépression générale du sol d’une >s écurie sans pente et sans rigoles devait et pouvait être corrigée. [I II faudrait exhausser le niveau du pavé de cinquante centimèi1 très, et lui donner assez de pente pour que les liquides aient H un écoulement facile : la hauteur de la voûte de l’écurie permet 3 cette modification indispensable.
Le Conseil a reçu la mission de visiter d’autres casernes dans 'I lesquelles on avait dénoncé différentes causes d’insalubrité , .» tantôt la mauvaise qualité des eaux potables , tantôt l’incomn mode disposition des latrines ; il a donné les avis que l’examen des faits et des lieux comportait. Quoique les dix mille hommes
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de la garnison ne fassent point partie de la population de Lyon, ils n’en appartiennent pas moins à la grande . famille de nos ^ concitoyens , et méritent à ce.titre tonte notre sollicitude ; elle i ne leur a pas manqué toutes les fois que l’administration mili- , taire a consulté le Conseil. Quelques-uns des forts détachés, qui j ont été terminés sont habités ; aucune cause , d’ insalubrité ne '■ paraît se rencontrer , soit dans leur construction , soit dans leur voisinage ; ceux que nous avons visités nous ont paru dans des conditions fort bien entendues. L’administration militaire veille avec beaucoup de vigilance et d’intelligence sur la santé du soldat; elle entre dans les plus petits détails et se fait rendre compte de tout. Chaque chirurgien-major adresse -au ministre de la guerre un rapport circonstancié sur la caserne qu’habite son régiment, et sur les agents d’insalubrité qui ont pu se présenter à son observation. Les forts, les casernes et l’hôpital militaire sont inspectés avec soin par l’intendant et les sous-intendants , qui ne laissent rien passer sans contrôle sévère. Soumis à une discipline qui règle toutes leurs actions et l’emploi de tout leur temps , les soldats spnt assujétis plus facilement à l’observation des principes de l’hygiène , que ne saurait l’être la population civile , toujours si insouciante et si indocile en matière de salubrité.
§ 6. École vétéiunaire. — Placée au. .bord, de la Saône , entre la colline des Chartreux et le projopgeinent; de celle de Fourvière , l’Ecole vétérinaire est exposée aux brouillards d’àutomne , qui favorisent le développement d’irritations bronchiques peu intenses , mais presque, toujoui?? de. longue durée.
Peu protégée au nord , surtout dans sa partie la plus rapprochée du coteau, elle se trouve être un d[eç points les plus froids de la ville de Lyon. Pendant le rude hiver de 1639, le thermomètre placé dans sou jardin botanique s’est toujours maintenu un peu plus bas que .ceux qui étaient placés dans le reste de la ville. . ' i
L’Ecole présente sous le rapport de l’hygiène, dans sacous- Iruction et sa disposition intérieure , divers inconvénients dont plusieurs ont déjà été diminuée depuj§; quelque.s années ,
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J et qui, tous, ou presque tous, disparaîtront par suite des fl! travaux qui sont à- la veille d’étre entrepiris pour la restau- I ration complète de l’établissement.
I : Lesi' élèves habitent les anciennes cellules dès religieuses de t Sainte-Elisabeth j chacune des chambrés a longtemps servi à a. trois de ces jeunes gens, qui y étaient trop à l’étroit. Aujourfl d’ihui, 'par suite de la création d’autres logements', chaque 4 chambre ne renferme plus que deux élèves , qui s’y trouv^f raient très bien si son unique fenêtre avait une plus grande à ouverture.
II Des lits de fer ont remplacé , depuis quelques années , les
itrétaux de bois et les planches , qui étaient de vrais réceptacles à insectes.
- L’infirmerie contient huit lits , qui sont rarement tous occupés :: peu de maladies graves se développent parmi les éléVes; l’épidémie de fièvre 'typhoïde du mois d’août 1843 a été une rare exception. Les inoculations de la morve et du farcin autrefois^ assez fréquentes , ne se sont plus montrées depuis que de funestes exemples ont prouvé aux élèVes la nécèssiié deS précautions»
rLcsi salles d études sont au nombre de deux, ët assez vastes ; cependant l’éclairage y développe, en été, uiiè chaléur incommode j aussi cesse-t-on dy réunir les élèves s, le soir surtout, dès que leS' cbalèüréyprennent de rinfensité.
’ Les écuries destinées aux chevaux affectés de maladies sporadiques seraient convenables , si leur disposition né s’opposait à«e que Ton puissè isoler les chevaux malades par catégories peu nOmhreuSès. Celles' qüî sont destinées aux animaux affectés de maladies contagieuses pèchent par un peu d’humidité , provenant de ce qu’un de leurs côtés se trouve appuyé sur une terrasse. Une partie des loges du chenil présente le même inconvénient.
^ La salle de dissection , beauéoup trop petite , est placée sous des logements qui én reçoivent lés émanations; elle prend son jour principal par deux fenêtres donnant sur la voie publique et qui 'sont à peine à hauteur d’appui. Le mur, de ce côté ’ Tepose sur un ^terrassemént dé près d’un mètre. ' ‘ ’
Les débris pnovéûàhf des dissections et des opérations ^ ' qui
HVGIKKE DK LYON.
étaient autrefois jetés dans la Saône , sont , depuis 1832 (époque du choléra ) , soigneusement emmenés dans un tombereau cou- . vert et déposés au clos d’équarrissage de la Mouche. Les eaux des lavages s’écoulent seules dans la Saône.
L’Ecole possède plusieurs puits et un fdet d’eau de source; cette dernière est seule employée pour la boisson et la préparation des aliments. Elle provient du coteau situé derrière r École ; sa qualité est bonne, mais sa quantité est à peiiie suffisante pendant l’été. Celle des puits, tirée péniblement par des pompes à balancier, provient en partie de la Saône , en partie des infütrations de la colline ; elle sert a abreuver les
animaux et aux lavages. ,
Les plans qui seront incessamment mis a exécution corrigeront la plupart des inconvénients qui viennent d’être si'^nalés.
Les chambres des élèves seront agrandies , ainsi que les' l'enêtres. Séparées les unes des autres , les écuries isoleront c'oniplëtement chacune un petit nombre de malades; celles (^ui' sont en terrassement doivent disparaître, ainsi que les luges du chenil qui se trouvent dans le même cas. La salle de' disketion , convenablement agrandie , sera éloignée des logements et de la voie publique. L’allongement des boyaux soutei-rains des sources amènera sans doute une plus grande quantité d eau , qiie des réservoirs suffisants et convenablement placés , permettront de distribuer dans les points de l’École ou lé b,é^oiu s’en faille plus sentir. ,
Enfin, un vaste amphithécâtre reniplacera’i’âihphdhéatre àc^ : tuéiv.qui manque d’étendue pour les réunions générales des élèvès à l’époque des éxamehs. ' ^ . ,
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HOPITAUX
Ljron possédé plusieurs hôpitaux civils et un hôpital inilitaire , qui contiennent environ trois mille sept cents lits. Ces établissements ont éprouvé , depuis quelques années , des améliotations considérables sous le rapport de la salubrité.
Trois hôpitaux sont situés le long du vaste quai de la rive droite du Ehône ; leur façade principale regarde l’est. Ils seraient contigus, si le massif de maisons compris entre la rue Bourgciianin et la place de la Charité ne séparait les deux grands hôpitaux civils. L’hôpital de ia Charité est en conta:ct^ immédiat avec i’hôpjtal militaire. Cette position des trois établissements a quelques inconvénients compensés par de grands avantages. Elle les soumet à l’action fréquente des vents du midi et à celle d’unq atmosphère humide, souvent imprégnée de brouillards épais; mais la rapidité du courant du Ehône e.st un moyen puissant de ventilatioir, qui rend les brouillards moins stagnants que sur. les bords de la Saône, en même temps que la largeur du fleuve^ assure, aux bâtiments et cà leurs cours, la jouissance d’une iramensç masse d’air atmosphérique et de rayons solaires.
Abrité en partie contre le vent du nord par des habitations partiçulières auxquelles il est presque contigu, l’Hôtel-Dieu vient aboutir, par son extrémité méridionale, à la rue de la Barre. L’hospice de la Charité et Thôpital militaire ont l’avantage de former un massif plus complètement isolé.
L’hospice de l’Antiquaille est situé sur une colline qui domine la rive droite de la Saône. Sa position élevée le place dans un air moins chargé de vapeurs et plus sain que celui de l’intérieur de la ville; mais elle le prive d’un abord facile et praticable aux voitures, ainsi que du voisinage d‘un grand cours d’eau, bénéfice toujours si précieux pour un hôpital.
Un hospice, destiné aux incurables de l’un et de l’autre sexe de la population indigente de Lyon, a été récemment fondé à l’ancien château du Perron, sis enti-e Oullins et Pierre-Bénite, à six kilomètres de la ville. L’asile ou hospice fondé par les
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frères de Saint-Jean-de-Dieu, pour le traitement des hommes aliénés, est à quatre kilomètres de l.yon, dans la commune de la Guillotière.
Ces six établissements, qui offrent un grand intérêt, exigeraient un long examen si nous voulions en apprécier tous les détails ; mqis, renfermés dans notre sujet, c’est essentiellement sous le point de vue de l’hygiène et de la salubrité que nons nous proposons de les observer.
§ 1 . Hôtel-Dieu. — Fondé en 542 par le roi Childebert, fils dé Clovis, et par sa femme, la reine Ultrogotbe, l’Hôtel-Dieu de Lyon est un des plus anciens hôpitaux de France.
Bien des constructions se sont succédé, dans la suite dès temps , sur le vaste terrain de cet établissement hospitalier ,- primitivement éloigné des habitations, et dont la surface, de forme oblonguè , n’a'pas moins de 80,870 mètres ' cérréé;- Les plus anciennes, parmi celles qui concourent àd’ensemble de-l’ édifice, ne remontent pas au-delà du >X:VI' siècle et du commencëïnént
du XVIP. ‘ " ^
En 1637 fut bâtie l’église, remarquable par son architecture élégante. DuCilletétt avait idonné le plan, et-, plus tard-, André Palladio, de licence, se Chargea du soin de l’embellir. C’est à la même époque que furent construites les quatre salles disposées en forme d’une croix, au centre de laquelle se trouve un vaste vestibule et un bel autel de marbré surmonté d’un dôme appelé, par comparaison, le petit dôme; mais cest du côté du quai du Rhône que la vue est frappée de l’aspect monumental et majestueux de l’Hôtel-Dien. Là, Sa façade se déploie sur une longueur de 315 mètres.
D’une architecture peut-être trop magnifique pour une telle destination , ornée des statues colossales des royaux fondateurs et de figures allégoriques , surmontée du grand dôme au sommet duquel un groupe d’anges soutient la croix , cette vaste portion de l’édifice, commencée par Soufflot en 1708 , a été terminée de nos jours.'
Ce n’est pas- au luxe du dehors que nous devons nous arrêter. Ce sont les dispositions intérieures qui appellent si>écialement notre attention. Si elles" ne répondaient pas par leur
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ü saliiljfiitégÀ la piuliesae de l’orneraeutatioD étal éei aux regards'^, ^ ,qeUe-rfi^jjjî^flpourrait iêtre pardon née;: elle serait d’autant pliis ,*! répréhensible, quelle aurait causé une cruelle déception.
. ^rtygqusjr'Ia^jCQupole du dôme, que soutiennent des pilastres b d.’i9^dre cprinthien j on voit un immense vestibule pavé de I maçbrej*: au centire,. duquel un magnifique autel de marbre est ^ ,entoui;û, d’une, balustrade doréei oj '
Quatre grandes salles de malades, deux au premier étage;, b deux à l’étage supérieur, viennent aboutir à ce vestibule, red jparquablenipar ses proportions grandioses et ses ornements
I arefiitectoniquesi, ',>u< ■ >n( olJ ^
Ce n’estiopas comme, objets de pure décoration que nous I , raer^tiennunSf! ileL grand et le, petit dôme de d’ Hôtel-Dieu j ils j} fqurnissent,;dei puissants moyens de ventilation et d’assainis- 4 ^,^naent, luï-f: ; d-
^ ,uî Des, miasmes méphitiques', étant toujours en ascension, se
!i tronventijincessarament , appelés et recueillis dans ces vastes I euitonûtûï’fii qu’fis parcourent sans y séjourner , traversent les ouvertures du sommet et se dispersent dans les régions élej,vées de d’atmosphèref/extémeure.
i àibiDa masse des gaz méphitiques qui s’accumulent et trouvent ( J leur issue, dan^i les dômes est incroyable , et l’on ne pourrait l| • e’eUf^ire aucune idée ,9 lorsque l'on visite les salies et que l’on ^ Q raspiru un, J air exempt de toute mauvaise odeur près des autels
! . placés epus .les icpupoles, des dômes. Pendant ce temps-là j, que rides pnviiers spient obligés de pénétrer dans l’intérieur^ de, la ^ jcoupolej surtout, près de:, son sommet, ils ne peuvent y coni tinueralenri, travail que pendant une heure tout au plus., Quel- I quefois même, après une demi-heure de séjour dans ce milieu i| infectf (ils , en sortent pâles r, abattus , et tellement incommodés,
ij - que parfois , ils, tQmb, eut en défaillance. Plusieurs ouvriers sont ^ obligés deiislyisnccéder pour faire la besogne d’un seul homme, i , i„:,;Cette, remarque , méritait d’être consignée. Elle devient un ^ 'document précieux pour le, sujet qui nous occupe. ioH-fo,, La ventilation produite par les courants des dômes ne peut r avoir,, lieu sans devenir une cause de refroidissement des salles,
1 qui ; pourraitfqôtre . très nuisible , surtout pendant la saison d’hiver. Nous, verrons bientôt, comment on a remédié à. cet inconvénient.
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Quelque udiniratiou que l’oui accorde au i belles ligucMap^. chitectoniques dc' Soulllot , ou doit reconnaître qu’il est^ renl grettable que, de son temps, les études hygiéniqueH)^. concernant f '
les hôpitaux, ne fussent pas portées au point de perfootiKm >
qu’elles ont atteint depuis les philanthropiques travaux deTenon. Plusieurs fautes auraient été évitées. L’iarchiteetei'u’auraitisans.: doute pas consenti à diviser le sol en petites cours 4' un cspàeei , beaucoup trop restreint ; ce qui est d’autant plus fàohéuxpquei les corps des bâtiments fort élevés qui les>^ entourent y nmpèe; • client les rayons du soleil d’y pénétrer convenablement (SouHi f le double rapport de la quantité et de lajdurée!.' Il aucait.uéN'nlé ! de donner aux salles des malades des dimensions exagérées. én j longueur, surtout en hauteur, qui: rendent le chaufi’agejdispepK, | dieux et ses effets trop incomplets. -Nous awueims ; toutefois que les grandes salles de malades , les jsallesi dejçent lits!, jpar exemple sont frappées, par les ^ écrivains i modernes lu !d’ü ne réprobation qui nous parait trop absolue car-Ællesuoffrentv qiour la facilité i et la régularité du' service, des i avantages: réelsV que . la; pratique journalière des hôpitaux sait, apprécier uiQulon Ibs rende' salubres, et cela se peut, nei seront-eUesipasuiexemptes j de blâme? ' : R'1 «p ^ o ri ob luo rûioniunom i
Quoique nous ayons signalé : les i reproches nlégitiniesi qiii | peuvent être jadres*sés à l’œuvre de; Sdufflot/ riauteur die Pane théon n’en a pas moinà. réalisé , dans.irios mursîyinrie grande pensée ,( en dotant les malades indigents: d’unoinagnifiquo/beu de refuge , emblème brillant de la charité çiiqUiyràn toutes/ leq époques , a formé un des traits distinctifs du caractère lyolih nais, 'l'-u > ■: . ■■ 4i9mm'’:^llhî2 Jo ^înadouon
Les conditions hygiéniques de l’Hôtel-Dieu ont> subi des changements notables. Ils datent [surtout desliaiméëi'LSSOD Avant cette époque , le conseil d’ administration compoiîq de citoyens recommandables et dévoués , mais accoutumés à‘ respecter trop religieusement et à conserver dans leur immobilité les choses établies par leurs devanciers ,: .se’ trouva toutrà-coup remplacé par un conseil formé d'hommes nouveaux^.qui y apportaient des idées novatnces, sans être assujétis par les recom/- j
mandations traditionnelles de leurs iprédécesseui's.. La «haine { de la tradition avait été rompue. Pleins de respect jiour. les i
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(t serviGCB' réudiis j ■ et que l’on ne pouvaiti uiécoiinüîtreijJ inüis i libres 'de tout eugagement^ les nouveaux administrateurs' exainU j nèrent s’ils'tne pouvaient pas^ià leur tour, rendre des siervices J niotiivés par d' heureuses innovations,', et ils sè mirent à l’œuvre;
Cc' uest pas'iici -le lieu d’énumérer et d’apprécier les cban- ;» gements apportés dans les détails d’une organisation adminis^ K tratiye^ personnelle ou financière , qui in’est uollemcnt de noti*^' I ressort;) C’est au point de vue de l’hygiène que nous? avons à! I examiner les) établissements hospitaliers j nous u’irOnspas au-rdelè: t dc'motèe'jmissionv '' ao'iJon' .; ' , los ■' go‘ inodo
> • Tout )le ) côM nord des l’Hotel-Dieu , dans la direction de; dfesti
^ àil’ouèstgiétait bordégiil y-^alpeu d’'annéeé', pâr unerboucheriob I objet -ihcessânt de dégoùt dans ce quartier' pdpuleux,. et foyer I d’irifëebiông'emepeinnanence.^toit: fff: - jt gtePo 898 Ja zuaib
j ' sQe Jieii de puauteuriiet -dtinsalubrité (lenclavé dans le périmètre de d’HôtelHDiéu'/na ^étu transformé œn voie delcômmunicatioua I Une' galerie '0’U-'passage,çlafge(de plus de 7 mètres, ayant' l'26vm,è" très dedlongueiir^i’isurmonlée d-uu comble gvitré Suspeiidù /îÏ une hauteur de; plus (dei '16 mèteesf,! ofiiT.oaujourd’diui deux iran^ géesodieohôutiqu'és-élé^antes. (Cette galerie,; d’un aspecte plus I monumental que celles de la capitale et qui fait lionnéur au I talent deiÜaréhitecte’ des hôpitaux; 'M.“ du Buisson deiÇhristÔt ,
I uiest*elle pas'iun nouvel 'élément de 'salubrité ' ’SuhStitüéi'.ùi:«Mj I cloaque hideuxodont Thôpital était infecté? Les Goiivalescents ; n’avaieut • pour vse ' promener que des corridors ifroids ,rmal ' aéréaj I privétîieni grande partie] Je Mctioii vivifianterdiii soleiL^aujouib ' d’hui un,' .vaste promènoirf planté d’arhresvoex^osé (anosolaîl couchant, et suffisamment abrité contre le vent du nord, est .à lenr dispositionuaki Luioi' i jb aon? , - snoiJrfano'' aa.l Ceigrànd bienfait; hygiénique est dû à uUé mesure de' haute importance prise' à; f unanimité par' le conseil, d’administration , sur: la proposition -d’un deoses , membiiesy ancien^ médecipide l’iflàtel-Dieuif Secrétaire du Conseil de. salubrité;! et quii, depuis longtemps / avait appelé de . ses vœux une telle amélioration . Le côté oriental de la rue Bourgehanin sC' composait i,c[e i maisons appartenantaux hôpitaux : l’ administra lion les tu fait abattre, et. les la u'emplacées par une 'plantation d’arbres. -C’est une) iperte ,de revenus considérable ; maislon y a gagné ce , qui vauÇ mieux que
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l’aKgent, ce que l’argent ne, peut pas donner ; Tair et le soleil. Cette création d’un promenoir ne home pas son influence sala- ' taire aux, convalescents i,! ce qui serait déjà beaucoup, isan? doute; elle fait plus : elle l’étend, d’une manière merveilleuse, à l’édiiflee tout entier ; aux cours, aux salles de malades^ qui;: moyennant des arcades et de nombreuses fenêtres déjà en voie d’exécution, deviennent accessibles aux rayons du soleil , à la circulation transversale de l’air, avantages inappréciables qui manquaient entièrement dans plusieurs corps de bâtiments de ce magnifiqup hôpital. Déjà l’on peut eu apprécier les heureux résultatsjcuplur sieursdocaux ont changé tellement d’aspect et ont subi une telle métamorphose, qu’ils semblent être a de véritables créations toutes récentes. Des salles, qui étaient frappées d’inutilité vont ' devenir des salles belles et utiles à divers services; C’estininsi qu’une administration intelligente et à vues élevées sait apprécier les fécondes applications de l’hygiène , les réalise à grandsi frais, et ne pense pas les avoir jamais payées trop cher ( l)-' i-
On pourrait facilement doter l’Hôtel-Dieu d’un autre Ipréau ou promenoir, dans une de ses divisions, qui eu aurait grand besoin. Il s’agirait pour cela de réunir au petit jardin situéprès de la pharmacie, les terrains qui l’entourent, en des, déblayant ^ des constructions occupées aujourd’hui par des . bureaux. oLes salles dites des Quatre-Dangs et les femmes: convalescentes en éprouveraient un excellent effet. Quant aux bureaux,: leur ’ place est toute trouvée : qu’une 'portion des boutiques et j entré- ‘ sols situés le long du quai cessent d’être loués an public , et rentrent au service de l’ hôpital ; on y logera convenablement sles bureaux^ et un acte de , sage administration aura été fait.
Mais revenons au promenoir déjà établi le long de la rue Bourgehaniu. Tel qu’il est aujourd’hui, il offreide très grands
avantages; mais pourquoi ne pas les compléter en le prolongeant ijusqu’à la rue de la Barre? Il est vrai de dire quesiil.on à arrêté
sa limite méridionale au point où on la voit maintenant , c est que l’administration, liée par des: engagements antérieurs a dû
4I) De roLiNiÈiiK. Mémoire sur les HûpMçmsD ç«. Iqs^s^qun Lyon, 1021^ in-ll". Ouvrage auquel l’Académie royale' des scîèhcés. billfe^^ cl arts a dèëerné une médaillé d’or. • ' *
HÔTEL-DIEU
réserver la portion de terrain que le promenoir réclame encore, aux-éventualités de rétablissement d’une école de médecine; et c’est là, iHaut le dire, une combinaison déplorable, un projet funeste. ''
prétend installer une Faculté de médecine sur une portion do périmètre de l’Hôtel-Dieu! Y a-t-on bien pensé? est-il besoin de démontrer que l’exiguité du terrain affecté à cette destination est absolument insuffisante? que l’on aura beau entasser des piefi’es pour multiplier les corps de bâtiments sur un trop petit espace,' On ne fera rien de convenable et qui soit digne de la ^conde vMê du royaume? que les petites cours obscures, humides, malsaines de ce nouvel édifice, en rendront 1 habitation Intolérable?’ car c’est là que vous placerez les dépendances obligées d’une école : les amphithéâtres de dissection. Après avoir dépensé beaucouprd’argent pour dénaturer, .gâter la portion ■ méridionale dC' rHôtel-fîieu j on ne tarderait pas à l’abandonner. Comment, en effet-, peut-on croire qu’une Faculté soit .possible sur ''Cet>étroit emplacement? Mais, pour nous, il s’agit iheaucoUp moins' de l’école éventuelle que de l’Hôtel-Dieu.;
Quoi'l^ clest au moment où l’onvient de faire tant de sacrifices
:pécuniâires et des efforts inouis pour assainir cet établissement,
; que l’on voudrait en compromettre de nouveau la salubrité ? Pourquoi J donc aurait-on supprimé la boucherie située ■ au nord , si l’on • trouve bon d’introduire, sur le point opposé de Fédificè, c’est-^à-dire dans un lieu plus rapproché des malades, et beaucoup plus enclavé entre les corps de bâtiments , des foyers .'délétères bien autrement redoutables, des amphithéâtres nombreux de dissection ! Mais ne serait-ce pas l’acte de l’inconséquence la plus illogiqùe èt la plus coupable ? Le moindre vent du midi , il fréquent dans notre ville, reneontrerait d’abord ces miasmes iputrides et les répandrait sur tout l’hôpital ! Non! il n’est pas croyable qu’un tel projet, de nature si rétrograde, reçoive son ’e-téeution ; il est le produit d’une idée qui n’est pas de ce siècle. On reculera devant son application et la crainte de ses dangereux effets, lorsque le moment sera venu de prendre un parti définitif. N’est-ce pas déjà trop que l’on ait distrait du service , deài malades ies îdçàüx acluellemént employés à.l’Ecôle pr^paratoire de médecine et de pharmacie? est-il juste de priver ainsi
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les indigents malades ou blessés d’une portion de leur maison de refuge, lorsque, chaque jour, des malheureux frappent vainement aux portes, qui ne s’ouvrent pas pour eux, parce que les lits sont occupés et qu’on manque de place pour en établir de nouveaux?
Que l’on transporte l’Ecole préparatoire ailleurs , sur un terrain C£ui ne soit pas celui des malades ; qu’on la trajasformç en Faculté : à la bonne heure! nous applaudirons à son déve^ loppement, pourvu qu’il se fasse sans porter préjudice à l’abondance des secours et à la salubrité des hôpitaux.
L’Hôtel-Dieu, si utile aux malades, l’est aussi à renseignement clihiqué. Celui-ci reçoit son complément dans les amphithéâtres d’anatomie pathologique. Les ouvertures de cadavres sont doné indispensables. C’est bien assez d’avoir a supporter ce grave inconvénient, sans y ajouter bénévolement les redoutables effets de dissections nombreuses, continuelles, qui peuvent et doivent être pratiquées loin de l’enceinte des hôpitaux.
Ces considérations seront appréciées, nous devons l’espérer j et r Hôtel-Dieu échappera au danger qui le menace. Assaini pliis complètement encore par le prolongement du promenoiy, qui ne rencontrera plus d’obstacle , ce bel établissement pourra recevoir un supplément de lits.
Cependant les vœux que nous faisons n’ont pas pour, objet un grand accroissement de la population hospitalière, dans la mêmè enceinte. Que l’on augmente le nombre des lits, cela est convenable, pourvu c[u’on le fasse avec mesure et prudence j que l’on profile surtout des nouveaux locaux que l’on aura conquis, pour y transporter les blessés elles fiévreux, lorsque dès épidémies font une loi impérieuse, de les disséminer ; que l’on obtienne ainsi des salles de réserve , chose qui manque entièrement j que Ton isole davantage le dépôt des morts èt l’amphithéâtre des autopsies cadavériques qu’on leur donne une ventilation plus complète, et l’ Hôtel-Dieu sè trouvera doté de conditions de salubrité toutes nouvelles et très désirables.
Lorsque l’on parcourt les salles de malades, ôn est frappé de l’air de propreté qui y règne. Les grandes salles eontiennent quatre' rangéès dé lits , qui forihént seulement deux lignes dans les salles de plus petite dimension. Tous les lits sont cji fer :
i quatre montants soutiennent des tringles qui servent à supporter une toile horizontale, c’est le ciel de lit qui est accompagné d’i’in tour 'ôh bordure large , d’un dossier également en toile, i et offre ainsi l’aspect d’uné sorte de dais. Gu ne voit des ri- ; deau\ complets que dans les salles payantes. L’un de nous,
, ayant observé que les miasmes qui se dégagent du lit de cba- I que malade étaient retenus et emprisonnés dans le ciel et la > bordure comme dans un couvercle profond , et qu’il en résul- 1! tait une odeur fétide et malsaine , eut l’idée de replier le ciel ) de lit dans la partie qui correspond aux pieds du malade , de
I manière à donner un passage libre à l’air. Cette innovation il bien simple, qui fut faite en 1825, dans la salle St-Charles, ji parut avantageuse; on l’adopta dans les autres salles. Autrefois i on couchait les malades au nombre de quatre , cinq ou même rj six. 'dans , chaque 'lit. ' La libéralité, lyonnaise voulut , en 1787, t faire cesser ce barbare usage , et elle fonda des lits en fer dont
II on eut soin de déterminer les dimensions, afin qu’il ne fût pas )i possible de faire coucher deux malades dans un même lit; et i c’est pour consacrer les noms de ces généreux souscripteurs , t qlié des tabïes de marbre blanc , gravées en lettres d’or, ont I été posées dans ie vestibule du grand dôme.
Cépbndant , malgré la précaution et les vœux des bienfai- 3 teurs, on avait continué , jusqu’en 1830 , à faire coucher deux
iméiades ehspmble. L’un de nous a eu à traiter, dans la salle St-Charlés, qui comptait alors 120 lits, plus de 160 malades. dn tâchait, il est vrai, de ne placer sous la même couverture que les individus atteints des affections les moins I graves^ Mais ou conçoit tout ce qu’un pareil usage avait de 9 fâcheux sous le rapport sanitaire et moral. La nouvelle admi- 1 nistration a décidé que désormais aucun lit ne pourrait contenir ■I deux malades ; elle a persévéré dans cette louable résolution, qui, 1 depuis cinquante ans, était déjeà en vigueur dans tous, les liôpitaux de l’Éuropé. Tl était temps que l’Hôtel-Bieu de Lyon sortît ï des langes du moyen-âge. . j
Les lits , dans toutes les salles , ne sont pas également espacés. Là, il y a entre eux un intervalle d’un mètref; ailleurs li il n’est que de 60 à 70 centimètres. Ce trop grand rapproçheû ment des lits montre la nécessité d’augmenter le nombre des
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salles; ce qui peut se faire très facilement si Fudminislralion veut rentrer en possession des locaux occupés actuellement par , l’Ecole préparatoire et par des habitations particulière».‘Distraiira de leur destination légitime les locaux qui appartiennedt au service des malades, c’est, peut-être, une bonne opération financière. Mais les lois de la salubrité exigent d’autres mesures' et doivent,, avant tout, être scrupuleusement respectées. N’est-cü pas manquer à un devoir essentiel que de les méconnaître ou de les subordonner à des spéculations pécuniaires? S’il faut- se créer des ressources, n’est -ce pas ailleurs et autrement qüe l’on doit les trouver? - i.i ^
Ou a cherché à purifier l’air des salles ; les chaises percées, . qui naguères étaient, auprès de chaque lit de malade, un foyer | d’émanations fétides et insalubres., sont remplacées par des ^ appareils parfaitement inodores, dont les vidanges-èe font tons | les matins avec propreté. Us se composent d'une caisse èn bois de chêne et d’un vase en zinCj adapté à son enveloppe ou cou-' yercle par une rainure remplie d’eaU j qui 'rend impossible le | dégagement des gaz. Les carreaux des salles jsont ^ mià én couleur, cirés -et frottés; dans plusieurs salles, des parquétsfôi^t j bien tenus ont remplacé les carreaux de brique. Les murs ont été enduits d’un stuc lisse , imitant le marbre yfqui ne ^permet I pas à la poussière et aux miasmes d’adhérer à i leurs pardis. | Des calorifères élèvent la température à un degré modéré et réglé par des thermomètres; mais, dans les hivers rigoureux y 1 on doit reconnaître que les grandes salles, vu l’ élévation' des plafonds, s’échauffent fort diflBcilement. Les latrines / les souillardes ont été améliorées. Quant aux petits cabinets qui Servent d’entrepôt momentané au linge sale, et quelquefois aux compresses et à la charpie provenant des pansements , leur système est en général vicieux. Plusieurs d’entre eux man- t quent absolument d’une ventilation indispensable, et répandent des émanations: fétides, délétères. Des moyens fort simples suffiront pour changer ces mauvaises conditions, en donnant issue, dans l’atmosphère extérieure, aux miasmes et aux gaz qui ’se dégagent de ces foyers d insalubrité dans 1 intérieur des
salles. "I
La. quantité d’air nécessaire à chaque malade doit être de
HÔTEL- DIED. 463
0 20 mètres cubes par heure. Elle est à l’ Hôtel-Dieu, dans les
1 graudesi salles, de 60 mètres environ, et cet air, quoiqu’il ne soit ü pas toujours exempt d’odeur ,; notamment dans les salles de i clrirurgie, a, en général, une pureté qui n’existe pas au même S degré 'dans beaucoup de maisons du centre de la ville.
Les salles- qui communiquent aux vestibules des dômes sont 5 préservées du froid quelles en éprouvaient, par le moyen de \ cloisons vitrées qui les isolent, sans nuire à l’effet du coup-d’œil i et à la circulation de la lumière; leurs grandes portes vitrées^ q qup s’ouvrent à volonté , servent à la purification de l’air , en i laissant un libre passage aux miasmes qui se dirigent dans les 4 coupoles des dômes. Indépendamment de ce moyen de ventili lation , on a établi aux plafonds des trappes qui s’ouvrent à ceri| tainesi heures et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, de É sorte que les moyens de renouvellement de l’air ne laissent ^ yrahnent rien adésireCi Un établissement complet de bains, où ^ l’on-i administre les bains domestiques, médicamenteux et de
Iyapeursv ainsi que les douches de vapeurs, a été fondé à grands frais,, Il rend chaque jour des services nombreux et d’autant plus effioaces;i qu’il est dirigé avec?intelligence. On songe à y ajouter des; douches d’eau froide, et les moyens prescrits par la méthode ! hydrothérapique. a
.giL’fCaunst abondante et de très bonne qualité ; elle provient ^ du Rhône, par filtration naturelle^ et s’accumule incessamment I dans un^vaste puisard creusé à cet effet, jusqu’à un mètre àu-
1 dessous de l’étiage du fleuvemEpurée par son passage au travers du gravier, cette eau est toujours limpide;: fraîche en'^été (.IR? Rp) et d’une '-température suffisamment élevée en hiver,,
I pour qu’il n,’y ait pas de congélation à redouter. 'v
•i Une machine de la force de sept chevaux, et qui ne la déploie I pas en entier , fait mouvoir plusieurs corps de pompes , qui fôur- I nissent beau aux^bains, à la buanderie et à tous les étages des I divers services de y hôpital. Ces pompes débitent, en moyenney i 2,RO0 litres d’eau par minute. Deux réservoirs, placés à envibofi ( 3 mètres au-dessus du sol, desservent les bains et la buanj debie..;; un troisième réservoir';, contenant 30 mètres cubes v 4 placé à 17 mètres au-dessus du sol des cours, dessert les autres 6er.vices..)G est deice rései’voir que les; eaux se distribuent
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dans toutes les salles de malades, souillardes, latrines, réfectoire, cuisine, pharmacie et au promenoir. Le volume d’eau ■ est consommé à peu près en vingt-quatre heures.
Avant rétahlissemcnt de la machine à vapeur, qui date de 1839, l’eau était portée dans les salles, à hras d’hommes, ou par le moyen des pompes placées dans les cours. On n’usait alors, en vingt-quatre heures, que 15 mètres cubes d’eau, c’est-à-dire la moitié moins, et encore on en employait une partie à un détestable et dangereux usage, celui des grands lavagesdes carreaux des salles. Cette coutume, absolument contraire à la salulnûté, offrait un spectacle dégoûtant, dont on se ferait diffioilement une idée. Des flots d’eau puante inondaient le carrelage : le bruit et le désordre qui accompagnaient cette opération très prolongée, troublaient le repos des malades, qui, pendant plus de vingtquatre heures, respiraient un air imprégné d’une humidité fétide et vraiment méphitique. Ce n’est que depuis quelques années que l’administration a enfin fait droit aux réclamations des médecins. Ce fâcheux système des grands lavages^ que nous avait légué l’ignorance du moyen-àge, est décidément aboli.
Nous venons de signaler d’heureuses innovations et des réformes salutaires. Toutefois, nous devons l’avouer, on est encore bien loin d’avoir atteint la perfection, en matière sanitaire, dans cet immense bazar des misères bumaines, où des vices originels de construction sont des causes persistantes d’inconvénients plus ou moins graves; mais ces inconvénients, déjà atténués, pourront l’ètre encore. Quoi qu’on ait fait, il reste toujours beaucoup à faire. L’administration ne l’ignore pas, et ses actes accomplis sont une garantie des résultats futurs que la salubrité hospitalière doit attendre de sa vigilance.
L’Hütel-Dieu est un hôpital général ouvert aux fiévreux et aux blessés des deux sexes et de tous les pays, càgés de plus de douze ans. 11 doit même, au terme de ses anciens règlements, et par suite de l’adjonction du petit hospice des voyageurs et pèlerins qui , dans le moyen-àge , existait à la tète du pont de la Guillotière, donner asile aux voyageurs non malades, mais privés de toute ressource. Cet usage est tombé eu désuétude , et cela devait être ; car des voyageurs indigents , mais bien portants, peuvent toujours ol)tenir un gite de la charité publique
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3 OQ privée, tandis que les malades sont nécessairement préférés b iidès cfu’ils se présentent aux portes de l’établissement qui est fait I pour eux. ' / '
I i.i Outre les malades , l’Hôtel-Dieu reçoit les femmes enceintes .| / 1 pauvres' de Lyôn , qui veulent y venir faire leurs couches. Il y fi a des malades, hommes ét femmes, payants à raison de 1 fr. £ :) â5 c. pai ^oitr. Les salles payantes ne diffèrent des salles gratuites
^ qiie par tes rideaux blancs qui entourent les lits.
|. .'.yh La population de FIÏôteLDieu sé compose, icbiffrè moyen, de k î (495 hommes fiévreux ou ble^séS; de 495 femmes fiévreuses ou i blessées; de '25 femmès en couches. Si l’on ajoute cà ce nbmhre
4 riceluiJ.'des aumôniersi- ‘dés chirurgiens internes, des divers
employés^ et énfin desservants, frères ét's&urs hospitaliers, on tceconnlait q*ne le claustral de cet hôpital renferme une population 'tfftaleide li,)270 individus'. ' '
->,!;Une.telle agglomération dé nialades, déjeà très considérable, a ne sauraitiêtre' accrue sür un même terrain , dans un même local ’ •isans 'imprudence , sans danger réel. Aussi le moment est-il venu i de . créer ■ dé nouveaux hôpitaux . LeS communes de la i ■Guiüotfei'es-de la 'GrOix-Rousye et de Vaisè réclament chacune f nuu hôpital de i500 lits, et cette proportion n’a rien d’exagéré'en I j'Pi’éseüceode dlaccroissément de' notre population ouvrière, ahfiîtous faisonsades vœux pour que les’nouveàùx he^Üins, si bien I -compr28. par d’autorité supérieure, reçoivent Une prompte "et I juste 'Satisfaction.' ' ' m) ;
« iiiyfs.iliouvemeiit de' la population de |■Hôtél-Dieu est conMdé-
.(■«Idev mnstqaeleprouTele tahleau sui-va'nt - ■ '
-el^4tWéenl84SV maladw^ «> 1" janTier, 93s. ÉnKéï, 13,678; sortiest'1'2, 030 ; morts. 1,576, Restant au 31 décein- .bree. ,l..o,lo. JourniSes , 364,653. Mutations intertenues, 206 y ®n. doit trouYef que cette mortalité est restreinte S un eliif- ; re très, modéréy surtout quand on pense aU ferand nombre de i malades et de- Wessés qni sont apportés mouràrits , ou atteints .v^flffeotipns chroniques, dont la marche fatale doit nécessalre-
I ri'H- iTÏ'''’ ■■“^““‘■ces de 1-art , aboutir à la iiii-i.
( 4 1 Hotel-Dien de Lyon, oir compte nn mort Siir's Va euVi-
i de nos tables de mortalité' avee celles déi' gfailds' hOpitiiuï ,
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avec celles, par exemple, de l’ Hôtel-Dieu de Paris, où la pro- ; portion des morts est de 1 sur 4 V4. V
Nous sommes convaincus que , dans notre Hôtel-Dieu , la mortalité pourra diminuer en même temps que les convalescences deviendront plus régulières et plus rapides , par l’effet des améliorations hygiéniques que nous avons signalées. j
Lorsque l’on compare, dans un hôpital exempt d’encom- I brement et doté de bonnes dispositions hygiéniques , les diverses divisions des services, sous le rapport du contingent . de mortalité que chacune d’elles fournit à la masse totale , on | remarque des différences qui paraissent indépendantes et de ' la gravité des maladies et des procédés thérapeutiques , puisque I des médecins également habiles, agissant d’une manière aussi 1 identique que possible sur les malades du même ordre, et ré- l partis indifféremment dans toutes les salles , n’obtiennent pas des résultats numériques semblables.
A quoi peuvent tenir ces différences ? N’est-on pas autorisé à penser qu’elles sont le produit d’une influence miasmatique plus ou moins active, qu’il importe de rechercher? Cette ques- > tion d’un haut intérêt a été examinée par un grand nombre de médecins et d’administrateurs. Plusieurs ont pensé que les émanations des salles d’un étage inférieur se faisaient sentir dans les salles situées au-dessus , et y portaient des éléments d’insalubrité.
Nous avons déjcà dit que le docteur Hunter , médecin de l’hôpital de Brown- Low-Street, avait observé que sur deux salles, l’une supérieure, l’autre inférieure, exactement des mômes dimensions , à nombre égal de malades , et dans des circonstances absolument semblables , la mortalité avait été plus forte dans celle d’en haut , et quelle ne s’était remise au pair, selon l’expression de Tenon, que lorsque le nombre des malades eut été diminué dans celle de l’étage supérieur.
Dans le rapport fait au conseil-général des hôpitaux de Paris, en 1816 , par M. le comte de Pastoret, on lit, page 23 : j « La mortalité s’est toujours trouvée plus foVte dans les salles >> supérieures, là où des salles égales étaient 1 une sur 1 aiitiej . .. c’est une observation importante à faire pour la construction j « des hôpitaux. »
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Les recherches de M. Villermé, sur ce point essentiel, ont I produit des résultats d’une nature tellement grave , qu’ils se- 1 raient décourageants pour les médecins et pour les malades ti auxquels on départirait les étages supérieurs, si l’expérience / venait à les confirmer dans leur inexorable exactitude. Il il faudrait alors posséder des masses de terrain assez vastes pour li borner les constructions à un seul étage, et leur donner eu à étendue ce qu’elles peuvent avoir en hauteur ; et, en atten- 5 daut, il faudrait presque abandonner les étages supérieurs , si ■\ l’on ne parvenait pas , par un redoublement de précautions ^ hygiéniques et le grand espacement des lits , cà corriger leur fâcheuse condition.
fi
. Ces observations présentées par des hommes honorables , I tels que ceux dont les noms viennent d’être cités, méritent d’au- I tant plus d’être prises en considération, qu’elles semblent presque
Î justifiées par les remarques que nous avons faites sur l’ascension des miasmes. Aussi ont-elles été admises sur parole par quelques auteurs. Cependant des médecins et des administrateurs I dignes de confiance sont loin de les accueillir avec faveur. Les I uns n’acceptent qu’avec une extrême réserve, les autres repoussent entièrement cette sorte de loi fatale de la mortalité qui frapperait les étages supérieurs , et cherchent ailleurs que dans des calculs d’arithmétique, les explications des causes multiples, variables et parfois obscures de la mortalité.
Affranchis de toute idée préconçue, nous avons procédé à l’examen du mouvement de notre Hôtel-Dieu, en l’envisageant dans, ses détails et dans son ensemble, eu faisant porter nos calculs sur des masses de chiffres fournies par années détachées et par périodes d’années réunies. Nous nous bornerons à consigner ici le résumé sommaire de nos observations :
I Pendant une période de cinq années, dans la salle St-Charles I située à un second étage, la mortalité a été plus forte que dans I la salle St-Bruno, située au premier étage. Mais , dans la salle I St-Paul, dont les conditions sont absolument semblables à celles a de la salle St-Charles , la mortalité a toujours été très faible I Cependant les émanations ascendantes devraient vicier égale- J ment l’atmosphère des deux salles supérieures.
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Dans les quatre salles du petit dôme, situées au premier élage, la mortalité ; est habituellement plus forte que dans la salle St-Charles, du deuxième étage; et, chose singulière, ces quatre salles du petit dôme ne fournissent pas entre elles des résultats identiques, quoiqu’elles paraissent être dans des conditions hygiéniques semhlahles.
Jusque-là, nous ne voyons pas dans notre Hôtel-Dieu la justification de la loi de l’étage. Invoquera-t-on, eu sa faveur, le chilfre de la mortalité plus forte qu’on observe constamment dans la salle Ste-Marie , située au troisième , sous les toits? cela ne serait nullement concluant. En effet, la plus rapide inspection suffit, sans le secours d’aucun chiffre, pour faire apprécier les conditions fâcheuses de cette salle. ,
D’anciens greniers , pratiqués dans les combles du bâtiment, et qui n’avaient point d’autre destination que celle que comporte leur nom, ont, été disposés, en salles de malades. Telle est la salle ; Ste-Marie. Ses plafonds sont très bas; ses parois, comme celles , de toute mansarde, n’ont aucune régularité ; en hiver, le froid 1 y est rigoureux ; en été, la chaleur y est étouffante ; on ne peut donner de l’air à cette salle, qui en manque toujours, qu’en :
ouvrant de petites fenêtres basses par lesquelles le courant d’air ;
vient frapper directement sur la couche du malade. Eaut-il donc ■ recourir à la loi de l’étage pour expliquer la plus grande mor- | talité qu’on observe dans un tel local? Supposons qu’il soit abaissé à la hauteur d’un entresol; supposons qu’il n’y. ait audessous aucune salle de malades : les, conditions vicieuses que l’on vient d’énumérer restant les» mêmes, la salubrité y serait- , elle meilleure? riulluence fâcheuse du vice intrinsèque seraitelle diminuée? On ne saurait le penser. s
De ce qui précède , il est facile de conclure que les remarques • j faites dans d’autres hôpitaux et dans certaines circonstances.. | d’encombrement, au sujet de l’influence des. étages sur la mortalité , ue trouvent pas leur confirmation dans l’étude comparative des divers mouvemeuts des salles de 1 Hôtel-Dieu de Lyon .
Les salles des femmes en couches offrent un mouvement qui est trop remarquable par ses résultats heureux pour que nous ne lo fassions pas connaître :
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ï Femmes en couches et enfants nés à l’Hotel-Dieu. I84Ü-1845.
Entrées, 615;
mortes, 6
Entrées, 341 ;
mortes , 6
Entrées, 634 ;
mortes, 7
Entrées, 631;
mortes, 6
Entrées, 637;
mortes, 5
Entrées, 637 ;
mortes, 13
Naissances, 531; enfants morts, 50.
Naissances, A'Ol ; enfants morts, 39.
Naissances, 597; enfants morts, 57.
Naissances, 622; enfants morts, 69.
Naissances, 651; enfants morts, 38.
Naissances, 594; enfants morts, 59.
Il y a eu , en 1845 , une épidémie de fièvres puerpérales; ou n’en avait point vu depuis dix ans.
Yoilà certainement une mortalité singulièrement faible ! Son chiffre annuel est tellement minime, que des observateurs , accoutumés à comparer entre eux léô hospices de maternité de la i France et de l'Europe, et leurs divers mouvements, ont cru, en examinant ce tableau, qu’il contenait quelque erreur. Il est pourtant exact; et les accouchées ne sortent pas de l’Hotel-Dieu pour aller mourir ailleurs. Les salles d’accouchement de la Charité, occupées par des filles-mères, donnent^ des résultats ' également satisfaisants. l'Sous croyons pouvoir en expliquer les causes ; Dans nos salles d’accouchement, le chirurgien n’in- ' tervient que lorsque des cas gi’aves, exceptionnels, réclament I dés procédés extraordinaires. Autremént, et pour l’universalité : des cas d’accouchement , ce sont des sœurs hospitalières expérimentées, prudentes, patientes surtout , qui assistent les ' femmes aux douleurs. La conduite de ces sœurs, si bien justifiée ; par les bons effets que constate l’évidence, est une conduite de sage expectation. Elles savent attendre; elles laissent à la nature I le temps de déployer ses ressources, et, sans chercher à étaler I un luxe dé moyens que préconise l’art obstétrical, elles se coni tentent d’aider avec réserve, sans s’empresser de substituer l’art à l’accom plissement normal de l’acte delà parturition. Médecin de I la salle des femmes en couches, à l’Hôtel-Dieu, pendant dix ans (de 1830 à 1840), l’an de nous recommandait toujours aux sœurs sages-femmés d’attendre patiemment , quelle que fût la ! durée du travail, tant qu’ün accident grave ne mettait pas l'accouchée en danger. Tl n’employait aiieun moyen pour stimuler le travail, et laissait la délivrance se faire toute seule, ou à peu près. Quand l’ accouchement avait eu lieu, il ne prescrivait pas d’autres médicaments que de l’eau de guimauve; mais il retenait au lit la femme au moins huit jours, et veillait à ce
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qu’elle ne commit aucune imprudence. La mortalité, dans les < dix ans, a été, en moyenne , de quatre sur cinq cents accoucliements ; encore faudrait-il déduire les phthisies aù troisième ^ degré et les vices de conformation incurables. Il n’y a point eu d’épidémie. L’accouchement n’est une maladie ni médicale ni \ chirurgicale : c’est une fonction physiologique. 11 faut que cette | méthode d’expectation soit bonne ; car elle donne des résultats î tels, qu’il n’y a aucun hospice de maternité, soit en France, soit | en Europe, qui puisse eu offrir d’aussi heureux.
Quoique nous fassions peu de cas de l’importation des calculs de l’arithmétique , dans le domaine de la médecine ; quoique nous considérions l’application de cette méthode numérique comme anti-scientifique, nous avons dù, en cette occurrence, employer le moyen des chiffres pour vérifier d’autres chiffres, et arriver ainsi à la solution d’une question importante eh ce qui touche notre Hôtel-Dieu.
Pour en finir avec ces calculs , nous mentionnerons une remarque constante, et qui trouve ici sa place. Le chiffre moyen de la mortalité des salles de médecine est en raison directe avec le chiffre moyen de la durée du séjour des malades ; c est-à-dire que là où ce dernier chiffre est un peu plus élevé, la mortalité, j dans la même proportion , est un peu plus forte ; ce qui démontre que parmi les explications multiples , complexes , de la mortalité, on doit compter pour c[uelque chose l’activité plus ou moins grande que le médecin donne au mouvement de ses salles. Pour ceux de nos lecteurs qui ont l’habitude des hôpitaux , cet aperçu n’exige aucun commentaire, qui, d’ailleurs, nons éloignerait trop du fond de notre sujet. j
Les améliorations hygiéniques opérées dans la plupart des » locaux de ce vaste établissement, ne doivent pas faire perdre i; de vue ce qui est relatif à la salle Ste-Marie. L’administration en connaît les dispositions fâcheuses ; espérons que les efforts quelle a faits pour l’assainir ne se ralentiront pas. Malheureusement , il ne pourront jamais être complètement efficaces. Qu’y a-t-il donc à faire? Rendre ces greniers à leur destination première, et transporter les malades ailleurs. L’espace manque. Soit! Mais que l’Ecole de médecine ne vienne pas usurper un emplacement qui peut lui être donné hors du claustral de l Hôtel-
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0 Dieu; que l’administration achève le corps de bâtiment com- II mencé sur la rue de la Barre , et de nouvelles ressources seront •. créées pour les malades, dans l’édifice qui leur est consacré.
J L’administration n’ignore pas ces justes exigences; on doit t; attendi'e de sa sollicitude la réalisation de cette pensée.
On ne saurait trop le répéter, l’introduction et le maintien {j de bonnes dispositions hygiéniques, dans un hôpital, sont plus 8 salutaires encore que les meilleures méthodes de traitement méb dical, que les meilleurs procédés de chirurgie. Les moyens thérapeutiques agissent sur des individualités , dans des cas b donnés , tandis que l’influence hygiénique agit incessamment , q et le jour et la nuit, sur les masses, sur la population des
1 hôpitaux tout entière. Sans cette influence vivifiante , toute a action de secours est frappée d’impuissance, et un hôpital n’est il plus qu’un antre infect, où l’on vient contracter des maladies ÿ qu’on n’avait pas , où l’on est livré sans défense aux atteintes de la
imort. Hippocrate a appelé l’air l’aliment de la vie. Disons plus ; dans les hôpitaux, l’air est le médicament par excellence, pour la masse des maladies.
^ Cependant il faut autre chose encore. Le convalescent a I besoin de bon bouillon, d’aliments appropriés à la susceptibilité ^ de ses organes digestifs. Le régime alimentaire de l’ Hôtel-Dieu
iest bon ; mais il est susceptible d’amélioration , et ce point essentiel est l’objet de la sollicitude administrative. Quant aux soins matériels, moraux et religieux, ils sont ce qu’ils
S doivent être , et les malades trouvent à l’Hôtel-Dieu , avec les secours de l’art, la tranquillité d’àme qui leur est si nécessaire.
- Le Conseil de salubrité ne pouvait voir, sans une vive satis- K faction, les améliorations qui, depuis quinze années, ont été I . introduites par l’administration dans l’Hôtel-Dieu de Lyon , et qui en appellent d’autres encore. Elles seront nombreuses, ou ne doit pas se le dissimuler ; elles exigeront de grandes dé- ^ penses ; mais leur nécessité est reconnue ; c’est presque dire que J sous peu d’années l’œuvre commencée recevra son complément. ^ Toutefois, r Hôtel-Dieu de Lyon, dans son état actuel, est déjà l’un des établissements de ce genre, en Europe , les mieux J tenus et les mieux administrés.
Les épidémies , que l’on pourrait attribuer à Tencombrement
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et au mauvais air, la pourriture d’hôpital, le développement i ? épidémique des fièvres puerpérales, ne s’y manifestent que .j \ très rarement. 11 serait donc difficile de trouver un autre n i hôpital dans lequel lés malades soient mieux soignés,' et trou- | vent en général plus de chances de guéri.son. ]
§ 2, Hospice de la. Charité. — Beaucoup d’établissements ^ I considérables par leur développement et les services précieux ' 1 qu ils rendent à la société, n’ont eu souvent que des commen- .i 1 ceinents très précaires, et résultant de circonstances fortuites:; ,1 tel a été riiospice, de la Charité. Il a du son origine à une de l ces calamités publiques qui , de nos jours, ne sont connues I que par les récits de fliistoire. i . 1
La famine de 1531 désolait la France. La bienfaisance lyon- 1
naise recueillit des milliers de pauvres qui, de toutes, parts,*: i
accouraient dans nos murs. A la vue de ces malheureux, des .i 'i quêtes se multiplièrent. On improvisa des cabanes sur les prés ‘ i 1 du monastère d’Ainay pour loger ces. nouveaux hôtes, qui y reçu- i * 1 rent des vivres, et des vêtements. : , , j luiij I
Le fié, au ayant. cessé , il setrouya en caisse.une somme de.:- i 396 liv. 2 sols 6 deniers qui excédait les besoins. C’est -avec*' 1 ce mince reliquat des quêtes, qued’on entreprit dci fonderd’étai- I blissement devenu célèbre sous le nom d’hospice de la Charité , • ^ | et qui , suivant des lettres-patentes en date de 1729 , a servi • I de modèle à, d’autres hôpitaux de France. ' u". -ne i
Le but que fon se proposa dans le priDcipe, fut l’extinction ' i 1 de la mendicité. De là le titre à' Aumône générale qui fut donné ” | à fœuvre constituée dès l’année 1533 , sous les auspices du bon ' 1 allemand Jean Cléberg , dont la mémoire populaire se perpétue ’ l environnée de respect dans tous les rangs de la société lyon-, *- I naise. 1
Des lettres-patentes du roi Louis XIII , du 2 décembre 1614, ' ]
autorisèrent l’Aumône générale, qui était dirigée par les ci-”’ ‘ toyens les plus notables , à acquérir, sur les bords du Bhône, ' l’emplacement où devait se construire le nouvel hôpital. ’ ^
Les plans en furent donnés par le frère Martel-Ange, do'la ' 1
compagnie de Jésus. Comme les fonds manquaient pour leur ’j exécution, un généreux citoyen, de Sève do Fromento, offrit
! le premier de Mtir , à ses frais, un corps de logis. Il posa la I première pierre de l’édilice le 16 janA'ier 1617 , aTCC cette i inscription ; Notre-Dame de la Charité.
I Les phases successives de la destination de cet etablissement 0 ont amené des modifications dans la dénomination qui lui a ]| été attribuée; il porte aujourd’hui le nom dhospice de la Charité , et pourvoit au soulagement des misères humaines , i depuis le premier jour delà vie, jusqu’au dernier moment de la décrépitude.
Les plans primitifs de Martel-Ange sont remarquables par leur bon goût et par leur simplicité. On est étonné que toutes I les parties de cet édifice aient été conçues dans un esprit aussi sage , aussi conforme aux prescriptions de l’hygiène.
G’est surtout depuis quelques années que tout leur mérite a été mis ;en évidence. L’administration qui , depuis 1830, dirigé I les ■ hôpitaux de Lyon , n’avait pas tardé à reconnaître que l’hos- I pice do'la Charité exigeait d’immenses travaux, et qu’ils devaient I être entrepris dans l’intention de restaurer l’idée première, lé plan primitif; que c’était là le seul moyen de rendré'^à cet édifice"^
1 sa triple qualité native ; la commodité, l’élégance et la salubrité ' réunies.! -
L’administration avait beaucoup à faire ; car aujourd’hui que l’on peut apprécier le résultat de cette immense restauration encore incomplète, il serait impossible de se former la moindre idée, non-seulement de l’état de délabrement, de décrépii tude affligeante dans lequel était tombé ce bel ensemble de constructions , mais encore d’imaginer quels efforts Singulieés et déplorables avaient été employés persévérammènt et à grands I frais, pour dénaturer le travail de l’habile architecte du dix- I septième siècle , et pour substituer , presque partout , à une I belle ordonnance, des dispositions contraires aux plus simples I notions de la salubrité et de la commodité du service. Il sem- I blait qu’on eût piâs à tâche de heurter de front toutes 'les lois ^ de Fliygiène. Ges réflexions ne peuvent paraître exagérées j qu aux visiteurs de l’hospice qui ne l’ont pas observé avant sa régénération.
Dans plusieurs salles , par exemple , exposées au nord et au I midi , on avait muré toutes les fenêtres qui pouvaient donner
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accès aux rayons du soleil , de sorte que ces locaux étaient devenus froids , humides et privés de la ventilation transversale. L’air ne pouvait s’y renouveler. Plusieurs salles étaient coupées horizontalement par la construction d’un plancher qui n’avait pour effet que de convertir une salle de toute hauteur , convenablement spacieuse et salubre , en deux pièces basses , sombres et malsaines. Ces salles, ainsi dénaturées, se trouvaient-elles au rez-de-chaussée , on creusait le sol , et la pièce inférieure avait son pavé à 50 centimètres au-dessous du niveau des cours.
Il est facile de comprendre que tous ces locaux étaient soumis à l’action permanente d’une humidité froide et d’une puanteur très insalubre.
Les galeries à arcades qui régnent dans toutes les parties de l’édifice , et qui servent , non-seulement de voie de communication couverte très commode , mais encore de moyen de ventilation, avaient été, presque partout, interrompues et bouchées par des constructions où l’on plaçait des latrines, des souillardes , des charbonniers , des dépôts de linge sale, etc.; les escaliers étaient envahis par des poulaillers. Dans toutes les cours , une foule de cabanes, d’un aspect ignoble, obstruaient le passage ; on y nourrissait des lapins , de la volaille et même des porcs. Plusieurs de ces baraques servaient de latrines , s’adossaient à des corps de bâtiments, près des fenêtres, dont elles bouchaient les ouvertures.
Nous n’esquissons qu’à grands traits l’état de désordre matériel qu’on avait laissé s’établir partout, au mépris du goût, de la propreté, de la salubrité. S’il était convenable de rappeler ces tristes souvenirs , nous répugnerions à entrer , à cet égard, dans de plus minutieux détails.
Toutefois , qu’on ne se méprenne pas sur la nature des motifs qui nous ont porté à cette sorte de revue rétrospective. Elle n’est nullement faite dans un esprit de dénigrement. Mais n’estil pas loyal de rendre à chacun ce qui lui appartient? N’est-il pas juste d’affranchir l’administration actuelle d’un reproche irréfléchi que quelques esprits , malintentionnés ou peu éclairés , ont osé lui adresser? elle a dépensé beaucoup; elle a sacrifié au luxe dans ses travaux à l’hospice de la Charité ! \ oilà ce qu’on a murmuré, La réponse est simple : l admiui.stration
, a consacré, depuis quelques aimées, des sommes d argent con- ), sidérables , il est vrai , à la restauration d’un édifice qui tom- 8 liait en ruines; elle a marché dans la voie de la salubrité, ij Quant aux dépenses de luxe , elles ont été nulles dans le clausr tral de la Cliarilé, à moins que l’on ne qualifie de ce nom toutes les améliorations qui ont pour but l’assainissement. C est là le I luxe permis et obligé de toute maison hospitalière. A ce point J de vue, on ne saurait trop faire, et l’argent dépensé ne pouè vait pas être mieux employé. Dans un hôpital, le luxe, en ma- I tière de salubrité, n’est que le nécessaire.
' Le terrain, de forme quadrilatère, occupé par les bâtiments 1 et les cours de l’hospice de la Charité, est un peu moins vaste r que celui de l’Hôtel-Dieu. Sa superficie est de 22,480 mètres
6 carres.
' D’une architecture très simple, mais élégante , l’hospice de la Û Charité ne peut être bien apprécié que lorsque l’on examine E l’intérieur du claustral et la division des cours.
’ Celles-ci, au nombre de huit , paraissent d’autant mieux aérées 1 et accessibles à l’action du soleil , que les corps de bâtiments I sont peu élevés. Un ou deux étages desservis par des galeries 1 à arcades, telle est la disposition générale. L’air circule main- I tenant daus les galeries, et trax^erse, sur deux lignes parallèles, l’ensemble de l’édifice. Moins grandiose , moins majestueux que l’ Hôtel-Dieu, l’hospice de la Charité est doté de conditions plus hygiéniques.
Le côté nord de l’édifice est occupé par l’église, récemment
(restaurée , ainsi que par l’hôtel de Provence , vaste local appartenant au claustral , et qui n’en est distrait que par la volonté de l’administration. Le côté sud touche par un mur mitoyen à l’hôpital militaire.
A l’ouest, la rue de la Charité, à l’est, le quai du Rhône, complètent les limites de l’hospice.
I 11 a une destination complexe par la variété des secours f qu’il donne aux misères humaines.
^ Parcourons les locaux habités par les diverses catégories d’in- I dividus des deux sexes et de tout âge , abrités sous le même I toit, et dont l’ensemble forme, chiffre moyen , un population ft de 870 pérsonnes.
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Eu entrant par le portail de la rue de la Charité, on aperçoit les arhres du quai du Rhône. Le perce qui traverse snr cet axe l’ensemble des constructions, a été rétabli par l’effet dè'la' destruction des nombreuses baraques que nous avons mentionnnées. Il en résulte, non-seulement un coup-d’œil agréable , mais encore une xentilation salutaire. '
Dans la première cour, la salle d’attente et les dortoirs dè^' nourrices expectantes, quisonten général au nombre de I2è 20,' se trouvaient privés d’aération, et l’on né pouvait y pénétrer sans être incommodé par une puanteur insupportable; IJ’'Ôuvérture récente de fenêtres et de vasistas y renouvelle l’air èt y’ entretient la salubrité.
La salle du tour et la salle de la crèche , où l’on compte; chaque jour, une vingtaine d’enfants-trouvés, nés bu déposés dans l’hospice, qui s’y succèdent, ont été restaurées ; la salle' du tour n’est plus humide ni obscure'. '
Le, jardin de la crècbe, entouré d’arcades naguère entière- ' ment murées, et par cela même humide et malsain, reçoit aujourd’hui une ventilation aussi complète que possible.
Les dortoirs des filles enceintes, qui sont admises- danS lé dernier mois de leur grossesse, la salle des dôuIeurS et la salle des accouchées, contiennent habituellement 45 filles, qui s’y trouvent dans des conditions de salubrité très améliorées par l’ouverture de nombreux et larges vasi.stas destinés à favoriser la ventilation. Aussi les épidémies de fièvres puerpérales y sont-elles rares. ;
Les salles qui constituent l’hôpital d’énfants légitimes, et où ’ l’on reçoit 145 enfants des deux sexes de 2 à 12 ans, sont au ‘ nombre de 7 , y compris la salle des enfants varioleux , où les sexes sont, comme dans tous les autres , séparés. On se propose d’ouvrir de nouvelles salles , et de porter à 200 le nombre des lits consacrés à cette classe intéressante de malades; ' La création de ce service clinique, éminemment utile a la classe ouvrière, a exigé de grandes dépenses, dont le résultat est fort heureux. Les conditions de salubrité qui y ont été ‘ introduites ne sauraient guère être portées ir un plus haut ' degré de perfection. Dans deux salles les lits Sont payants, à raison de 25 cent, par jour.
Deux cours plantées d’arbres , l’une pour les garçons , l’aui!j tre pour les filles , sont à l’usage des petits malades, lorsque I la convalescence leur permet de jouir du bénéfice de l’air exté- )j rieur.
^ Les iucurables , au nombre de 68 , que la Charité reçoit, en ^ vertu de fondations particulières dues à la libéralité lyonnaise , ( sont logés dans des salles fort bien disposées et divisées en cel- Iules à, ciel ouvert , où l’air et la lumière pénètrent convena-
'vice des vieillards mérite une attention toute spéciale.
IL’ hospice entretient constamment 400 vieillards, dont 160 hommes et 240 femmes, qui sont tous plus que septuagénaires.
On distingue les vieillards en valides, en caducs, en malades.
j Deux infirmeries , récemment restaurées et très salubres ,
I reçoivent les vieillards malades.
Deux salles spacieuses et bien aérées sont occupées , l’une par les, vieux, f autre par les vieilles tombés dans l’état de caducité.
Quant aux vieillards valides , ils sont logés dans une salle immense , où les sexes sont séparés par une cloison de deux ! mètres de, hauteur. C’est dans cette vaste saUe que les vieili lards se tiennent constamment pendant tout le jour et toute la 1 nuit, excepté, aux heures des repas et de la promenade.
11 résulte de ce séjour continuel des vieillards dans le même : local , quelque vaste qu’il soit , et malgré tous les soins, une malpropreté et surtout une puanteur très malsaines. Cet inconvénient, grave en tout temps, devient plus grave encore pendant la saison d’hiver. Les fenêtres ne peuvent être ouvertes assez longtemps pour purifier l’air intérieur, et d’ailleurs fintroduction de r air froid du dehors, si redouté des vieillards, n’est pas sans incommodité très pénible , ni même sans danger réel pour toutes ces constitutions affaiblies et glacées par fàge.
L’administrateur-directeur de l’intérieur, membre du Conseil de salubrité , devait chercher les moyens de réformer un tel état de chose, qu’il avait déploré tant de fois lorsqu’il était médecin de l’hospice. ■Sur sa proposition , le conseil d’administration a décidé que les vieillards auraient désormais à leur
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disposition deux castes locaux, luiipour la nuit, l’autre pour le jour. Celui qu’ils liabUent actuellement restera comme dortoir.
L’ouvroir, salle de travail et de récréation , va se trouver à l’étage supérieur.
Cette salle, déformé oblongue, est percée de nombreuses fe^ nêtres, qui, par leurs dispositions, permettent à la vue de s’étendre sur le Rhône et la campagne. Des lanternons pratiqués dans la partie supérieure facilitent la purification de l’air , et laissent pénétrer la lumière. Exposée à l’est et à l’ouest, ayant une de de ses extrémités vers le nord, cette belle salle est divisée pour les deux sexes, par une cloison de deux mètres de hauteur, qui permet ainsi à l’air de circuler librement , et note rien à la beauté du coup-d’œil.
Des latrines inodores, des fontaines , des tables et des bancs rendent salubre et commode ce double ouvroir, dont 1 aspect est riant. Les abords en sont faciles. Deux escaliers larges et à pente douce établissent la communication entre chaque dortoir et chaque ouvroir.
Sous peu de jours (au 15 mai), le régime hygiénique des vieillards va donc éprouver une réforme complète.
Le matin , immédiatement après le lever , ils quitteront la grande salle du premier étage pour se rendre dans les ou^^oil8, situés au-dessus.
Devenu libre , le dortoir pourra être parfaitement aéré et nettoyé à fond.
Après avoir passé la journée au milieu d’une atmosphère salubre soit dans des ouvroirs spacieux , agréables , exposés aux rayons solaires le matin et le soir , cbauliés en hiver , frais en été, et toujours aérés à volonté, soit au réfectoiie ou à la piomenade, les vieillards rentreront le soir dans leurs dortoirs, qu’ils trouveront chauffés en hiver , et, en tout temps, exempts de cette mauvaise odeur qui affecte si péniblement aujourd’hui encore les visiteurs , et qui est une cause évidente d insalubrité
et de maladies. .
Cette grande réforme exercera , nous n’en doutons pas, une influence salutaire et très appréciable sur la sauté et la longévité des vieillards.
Le tableau de mouvement des vieillards ci -après, et qui
I représente une période de cinq années, n’cst pas sans intérêt. Il montre que la mortalité est de 1 sur 4 , pour les vieux , et
■ de 1 sur 4 pour les vieilles. Chez les femmes, à cette époque
de la vie, les chances de longévité reposent sur une énergie ) vitale plus grande que chez les hommes.
Voici le mouvement de l’Œuvre des vieillards pendant einq
II années, de 1841 à 1846 ;
Année 1841. — Vieillards existant au 3 1 décembre précédent :
0 hommes, 144j femmes, 209; total ; 353. Entrées : hommes, 68;
1 femmes, 106; total: 174. Restants et entrés : hommes, 212; Il femmes, 315; total : 527. Décès : hommes, 62; femmes, 85 ; ( total : 147. Mortalité sur 100 : hommes, 29; femmes, 26.
Année 1 842. — Vieillards existant au 31 décembre précédent : i hommes, 145; femmes, 233; total : 378. Entrées : hommes, 52; f| femmes, 84; total : 136; Restants et entrés ; hommes, 197 ; Il femmes, 317; total ; 514. Décès ; hommes, 49; femmes, 84 ; fi total ; 133. Mortalité sur 100 : hommes, 25; femmes, 26 V?. i Année 1843. — Vieillards existant au 3 1 décembre précédent : « hommes, 152; femmes, 228; total : 380. Entrées : hommes, 41 ; B femmes, 71; total : 112. Restants et entrés ; hommes, 193 •
!i femmes, 299 ; total : 492. Décès : hommes, 41 ; femmes, 64 .
i total ; 105. Mortalité sur 100 : hommes, 21 ; femmes , 21 y,. ’ Année 1844 . — Vieillards existant au 3 1 décembre précédent : q. hommes, 145; femmes, 235; total; 380. Entrées : hommes, 46i( femmes, 63 ; total ; 109. Restants et entrés : hommes, 191 • I femmes , 298 ; total ; 489. Décès : hommes , 39 ; femmes, 59 • i total : 98. Mortalité sur 'l 00 : hommes , 20 femmes , 20.
I Année 1 845. — Vieillards existant au 3 1 décembre précédent ; (i hommes ,155; femmes, 237 ; total : 392. Entrées : hommes , 46 • H femmes, 63; total : 109. Restants et entrés : hommes, 191 •
j femmes , 298 ; total ; 489. Décès ; hommes, 50 ; femmes , 67 •
j total : 117. Mortalité sur 100 : hommes, 24 ; femmes, 22.
I Reaucoup d’améliorations ont été opérées dans le claustral.
Pal tout les latrines ont été assainies : on ~y a fait pénétrer la i lumière et établi une bonne ventilation; elles sont, en outre I munies d’appareils qui les rendent inodores.
Le caveau hideux, obscur, malsain, qu’on appelait la phar-
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mficie , s’est transformé eu une véritable pbarinacie , digue de
ce nom, bien éclairée , salubre, proprement tenue et d’un aspect
élégant.
Des parquets cirés et frottés ont été placés ou vont l’ être prochainement dans plusieurs, salles. Là où iln’;y a pas .encore de parquet , le pavé des salles est mis. en couleur , ciré et frotté avec soin.
Un vaste magasin général, composé d’un re/rde-cbausséeiet d’un premier étage, a été créé dans un corps. de bâtiment qui ne pouvait être bon qu’à cet usage. Le ;rez-derchaussiéei qui se trouvait creusé à 60 centimètres en contre-bas des coursi^ à été couvert d’une couche de bitume. Une large! voie>, ménagée au centre des divisions établies pour les approvisionemeiits- de nature diverse, conduit à un large, escalier ,pgivlequel> on inionte au premier étage. Trois grandes ouyertures,.,entou'i|éeSdé balustrades, ont été pratiquées symétriquement dansje :plafond' qui sépare le rez-de-cbaussée de l’étage supérieur., EllçSiContriiîuent à faToriser la circulation de l’air et à faciliter les cpiuraunicatioDs entre les gens de service. Ce local, aetuellemeut d’un .bel aspect, est devenu commode, pai’faitement exempt de toute humidité, et très salubre. . •
Peut-être parviendrons-nous à donner une idée, desi améliorations inouïes que l’administration a introduites dans ce vaste claustral, en faisant connaître le chiffre des, ouvertures qui y ont été rétablies, à l’edet de permettre racçès de, l’air et du soleil. On compte aujourd’hui, dans les diverses parties de l’édifice, 107 arcades, 125 fenêtres et 10 portes rendues, à leur première destination, et qui, naguère encore, étaient bouchées par de la maçonnerie. Ce fait semble peu croyable; il est exact. ;
Les trois portes cochères qui donnent sur le quai du Rhône, ont été remplacées par des grilles en fer; ces. larges ouvertures récréent la vue et contribuent à la, salubrité. L’une de ces grilles rend un service signalé, en établissant un courant d’air qui était indispensable, dans la cour au centre de laquelle on a établi la buanderie et le lavoir.
L’eau qui les alimente, et qui sert aussi, comme eau potable, dans l’hospice, où de nombreux tuyaux la distribuent à tous les étages, dans tous les services, est fournie par un puits creusé
à un mètre de profondeur au-dessous dé l'étiage du Hhône;la filtration au travers du gravier j amène incessamment l’eau du lleuve. Une macliine à vapeur, de la force de trois chevaux, et qui fonctionne dans le vestibule du lavoir, élève de 700 à 1 ,000 litres d’eau par minute , quantité qui varie et diminue un peu lorsque les eaux du fleuA^e sont basses.
Les qualités physiques et chimiques de cette eau sont excelf lentes. Tempérée en hiver, fraîche en été, puisque sa température, dans les plus fortes chaleurs, ne dépasse pas 10 degrés -(Réaumur), l’eau potable de la Charité offre, comme celle de l’Hotel-Dieu et de l’hôpital militaire, une limpidité constante, lors même que le fleuve débordé roule des flots jaunâtres et ' bourbeux.
Dans une des cours, séparée par un mur mitoyen de celle de Thôtel de Provence, existe un ancien bâtiment isolé, qui se compose d’un rez-de-chaussée et d’un entresol : c’est la manu- ' tention du pain. Elle fournit aux besoins, non-seulement de l’hospice de la Charité, mais encore à ceux de l’Hôtel-Dieu , un i pain dont la qualité, constamment excellente, ne laisse rien à 'J désirer. Sur la proposition de l’administrateur de l’intérieur, il i a été décidé que, tout eu conservant une manutention pour les 1 hôpitaux, on la transférerait hors de l’enceinte de l’hospice, où I elle est, en effet, mal placée , par des raisons faciles à apprécier,
) et ou elle occupe un espace qui recevra une destination plus
i utile au service immédiat, soit de la maternité , soit des enfants r malades.
Si I on réunissait, à la Charité, le service des femmes en couc es, qui prend à l’ Hôtel-Dieu deux vastes salles dont l’utilité, pour le service de la médecine , est évidente, on pourrait, tout en séparant soigneusement les deux catégories , si différentes sous e rapport moral, des femmes-mères et des filles-mères, créer ans cet hospice un beau service, qui rentrerait dans la spécialité des fonctions du chirurgien-major i les accouchements.
Lorsque l’on examine attentivement l'utile restauration qui a fait subir à l’hospice de la Charité une sorte de métamorphose, au proDt de la propreté , de la commodité et de l’assainissement dans toutes les divisions du service, on peut se demander 'si les sommes d argent considérables employées à l’effet d’at-
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teiadi’e un tel but, sont regrettables. Est-ce donc là du luxe? ,j Et cependant l’œuvre de V administration est encore inachevée.
Il s’agit d’organiser des bains et plusieurs services intérieurs qui manquent ou qqi sont en souffrance; il s’agit de transférer le dépôt des morts dans un local mieux approprié^ mais les projets et devis sont faits et approuvés : ce n’est plus qu’une affaire de temps et d’argent.
Le régime alimentaire est bon; mais il est susceptible, comme à l’Hôtel-Dieu, de recevoir des améliorations. Quant au pain, il est, nous l’avons dit, d’une qualité excellente.
Il importe de remarquer que nous ne signalons ici que les améliorations matérielles qui ont trait à la salubrité , sans chercher à étudier d’autres grands changements administratifs concernant l’ordre intérieur de l’hospice , et qui ne sont pas de notre compétence. Toutefois, il est un progrès que nous ne pouvons pas passer sous silence, parce qu’il rentre essentiellement dans l’esprit de ce travail. On signalait, depuis quelques années, l’augmentation rapide du nombre des enfants-trouvés. Ce fait, si grave, est vrai; mais, loin d être une accusation contre la moralité de la population, il n’est qu’un sujet d’éloge pour l’administration des hôpitaux. Le chiffre des enfantstrpuvés s’accroît, non parce que le nombre des expositions des nouveau-nés suit un- mouvement ascendant^ mais' parce que les soins, mieux dirigés et plus complets dont ces infortunés sont entourés, en conservent aujourd’Uuitiine quantité : beaucoup plus grande. Grâces à ceS'Soins, grâces.à la bonne organisation du service des nourrices, it n’y a pas aujouéd’tiui une différence considérable entre du mortalité -êbèz- les enfants
que l’on a déposés dans le tour de la Charité, ou qui y ont été reçus à bureau ouvert, et la mortalité des nouveau-nés hors de l’hospice (1).
Nous sommes heureux d’avoir à proclamer des résultats aussi satisfaisants. Tant de précautions dans l’intérêt des enfants abandonnés n’ont pas paru suffisantes à l’administration des
(1). Tëiime (J.-F.) et Monfalcon ( J.-B.). Histoire des Enfants trouvés, Lyon, lO'tO.— 1 vol. Rrandin-R».
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hôpitauxj çlle a réorganisé l’inspection des enfants et des nourrices sur des l)ases tellement bien entendues, que ce service ne saurait présenter plus de garanties.
Ua état statistique du service des filles-mères et des enfants trouvés, qui embrasse une période de seize années, de 1830 à 1846, nous donne,, en moyenne, pour chaque année, les résultats suivants :
1“ .Filles enceintes admises cà l’bospice, 690, Sur ce nombre, 10 sont sorties volontairement avant le moment de l’accoucbement; 680 y sont restées pour y faire leurs couches.
2^ Sur 680 accouchées, la mortalité est de 16. On compte quelques années où les décès se réduisent à 4, 7, 8. Dans d’autres années, leur, nombre s’élève à 22, 29, 31.j 8Br^” Enfants-trouvés vivants, provenant de la salle d’accouiÇhements, 641,. Mort-nés, 46. tn-
! 4” Enfants -trouvés vivants, reçus de l’extérieur de l’hospice, pendant les quatorze premières années de cette période l,18p4-Mort-rnés, 68. , *
.(.Pendant les deux dernières années, depuis le l®" janvier .a8.44,iépoque de la mise en vigueur du nouveau règlement qui a pour but de décharger l’hospice des enfants que lui . -envoyaient les pays étrangers et les départements voisins la
réception des enfants de l’extérieur se réduit à 756 Mort nés, 2,. .
réception générale annuelle des enfants -trouvés . .vivants pendant quatorze ans, est de 1822, Elle diminue ffdepuis Ip 1®^ janvier 1844. ,,
’ et fsV.Tr'"* ™ 1 844
et t846, 1 hospice a reçu de lettérieur, par suite du nouveau
reglement 424 enfants de. moins, que pendant les quatorze
années pr cédeutes ; que, pendant douze ans, la rleS
moyenueyes enfants provenant de la salle des acconchemfnts
a etc de 815, tandis qu’elle s'est élevée au chiffre de 720 nen’
dant es quatre dernières années. Si la différence de fa rértp
tion des enfants nés a l’extérieur est de 424 en moins tpI?
des enfants provenant de l’intérieur est de 105 en plus ’
Sous avons signalé la diminution très marquée de mortalité
parmi les enfants nouveau-nés; on remarquera combien élte
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est faible parmi les accouchées. Cet heureux résultat a paru tellement extraordinaire à des observateurs qui ont compulS^é’ét ( comparé les registres de mouYements semblables dans lés bds- j pices de maternité de France et d’Europe , qutls pas croire que , sur 672 accouchées, il ii’y'-eûteu que 4‘ dec^ès^ et qu’ils considéraient ce dernier chiffre comme étant l’effet d’une erreur. Cependant tous les chiffrés de ce tableau l^ônt d’une exactitude rigoureuse. Lorsque les chiffres des déc^s' lèvent à 29 , à 31 ^dYst que, dans les années auxquelles il sé rattachent, des épidémies, plus ou moiiis prolongées’dé fièvté puerpérale, ont éclaté dans les salles sans qu’on' puis^è‘|i^h explitjuer 'lés causés. La dissémination dés accoüchëèa dané bne autre atmosphère' est un dés principaux mnyens emplô^és pbtir les soustraire' au fléan momentané; ’ ,
. Les filles-mères ne quittent les salles d’acco'uchenient qu’au septième, huitième ou dixième jour après leur délivrance , lôrS^ que leur rétablissement est confirmé et ne permet plus dé crainte sur le développement d accidents consécutifs. Elles &mandent toujours à sortir avant ce terme, que la prüdcnéé fiiit maintenir avèc soin ; de *^sorte qu on ne leur accordé, dâu§ leur intérêt, la liberté qu’elles' réclament , que lorsqu elles 'sont éii état d’étt user sans danger. 'Il serait donc impossible d admettre , ainsi que le pensaient quelques incrédules frappés d'é^ la rareté inotfie de la mortalité dans nos salles , que cèlté'^mortalité avait lieu à notre insu , et que lès accouchées Sortaient dé iios; établissements pour aller mourir ailléuiv. Cela n’éSb]^sî : A-' la Charité , comme à l’Hôtel-'Dieu , nous attribuons èës résultats d’un bonheur incroyable aux causes que nous^ avofis déjm exposées, et dont l’explication ne sërait quHme répétition pure- et simple de ce que nous atons: déjà dit très explièité-
mént.'^ ■ -- ' / ^
ci , j'n • Jj Ü.- ' .-'1
f 3. HnspicÈ^biBs Lncürablesv Dank' tih 'dé^ nôS rappo^ aU'Couseil de salubrité , nous ' avions” exprimé' le 'VcèO hospiéë fut créé pour lés'infirmes'k les incurables de la cla^ duvrière? !’ administration déS' hôpitaux qui , depuis longtèm^, méditait cette même pensée, et n’attendait, qûë'lés moÿènS‘'fourniS par Une Sitnatiob' financièreqilus h
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l’cuse,, a ouvert, le l" jaiwier 1844 , rhospiee destiné à recef indigents de la ville de l^jon , atteints deî maladies j^gf|dé^^.iucuraj)],çs. ^
gà^{]> fP^^ut g^u’applaudir au elioix ; du locale , La terre dp ^eiToiij|fSituée ,(;laps une riante çanipagne entre Qullius et Pieri’Êr une surface; de près de 4Q hectares-.s A rafe sur une plate;-forme suffisamment abritée contre; le v,eç,tj.du nord, esf construit l’ancien clnîteau du Perron,; daujà le, stj;l§ de l’architecture du , X VP siècle. Il domine une vaste plains nii, cpule Je. JRhône, . .j. ; ■ . y Vi *èi:'/dnq
anP ;èst |Ce château ,, récemment restauré et modifié dans ses diss^ in^rieui’eSjpour sa destination; spéciale, qui constitue le nouvel hospice. Il contient, déjà 40. lits d’hommes et 60 lits de femm^^s.- Tous ,s et ilsj sontjnsjuffisants pour’ les
besoins», Il.,semhlerait que Je nombre; des malheureux qui é par ont droit à être admis dans cet étahlisseihent, s’^est multiplié; dan.s la population lyonnaise au fur: et à mesure gd’on,5\est jOecupé,, avec, une plus grande sollicitude^;? de soulart gei* leur misère. -Anssi l’administration songert-elle à, hàtir un ngujyegu çqrps.de.logis, qui lui, permette^ de donner un asile/et un lit , à tant d’infortunés, qui en sont dépourvus , et ne peuvent
P^AiSâgner .leur yie par leArayail> } = : , r?r, s ^
,<;.tteconditions toutes nouvelles dans lesquelles, jse trouvent ^ individus j-éputés ineurahles ,, dès qu’ils .sont admis, au -Perl rpn.',jpjc^’ce,nt) sur; eux une . influence des plus salutaireSiet^à pu degi’Aremarqua,hle. ,C:e.st là qu’on peut apprAfeier, danà toute ,s,àfpui^ance g l’acjioniivraiment thérapeutique de r hygiène: 3 i ù,- Libres, deJpute inquiétude; morale, bien logés, Lien nourilè, couverts, de, yptpments, propres, ,(pui ont., remplacé les haillons ' les hôtes du Perron respirent un air vif et parfaitement salu. bre ; Ils reçoivent les rayons du soleil dont ils avaient, pour la plupai’t, pçrdu rhabitude dans les rues étroites et humides où un ynauvais gîte leur était, accordé par charité. Des eauy abondantes et de bonne qualité facilitent . l’entretien de la propreté extérieure, et contribuent à la hprme ahmentationj^Enfin , le sol’ exempt dç, toute humidité, .l’gspect d’une campagne -verdoyante et 1 espace qj^^es.niojns invalides peuvent, parcourir en liberté produisent des effets tellement sensibles sur toutes ces organi-
IIYGIEKK DE L\0>'.
salions débilitées et profondément détériorées, qu’ après deux ou trois mois de séjour dans cet hospice , les incurables sé pi^ésentent, aux administrateurs qui les ont admis , avec un visage exprimant la sérénité, et des signes non équivoques d’amélioration.
Au moment de l’ouverture de cet établissement, un dés membres du Conseil de salubrité et qui fait partie du conseil d’administration , frappé des excellentes conditions hygiéniques dans lesquelles, il- voyait l’hospice du Perron, annonça que, par le fait seul de leur influence vivifiante , des guérisons inespérées auraient lieu , et que bien des malheureux , après avoir été plusieurs fois renvoyés de l’Hôtel-Dieu dans leur triste demeure sans aueun soulagement , pourraient un jour sortir du Perron , affranchis , en tout ou en partie , de leurs infirmités réputées ineurables. Ce pronostic a été justifié. Une telle observation devait. trouver place dans ce livre, dont elle forme un des traits saillants.
La population des infortunés pour lesquels s' ouvrent lés portes de cet hospice , se compose en général de paralytiques à la suite d’apoplexies et d’affections cérébro-spinales , de scrofuleux , etc.
Les épileptiques , ces êtres malheureux repoussés de toutes parts, et pour lesquels il n’y a point encore de refuge spécial, seront admis plus tard , soit dans une portion des bâtiments de l’hospice du Perron , soit à l’ Antiquaille. La création d’un asfle destiné à leur infortune est adoptée en principe, et nous avons lieu d’espérer qu’elle sera promptement effectuée. Ce nouveau bienfait va compter parmi les actes les plus essentiels de la générosité administrative.
Depuis le janvier 1844 jusqu’au 15 mars 1846 , l’hospice du Perron a reçu ; hommes , 66 ; femmes , 86 ; total, 152. Sur ce nombre d’admissions , on compte 42 décès. Il y a eu sept sorties par suite soit de guérison , soit d’amélioration très
caractérisée. . ,
’ Lorsqu’on sait quelle est la juste sévérité qui présidé aux
admissions , afin que cet hospice conserve exactement sa véritable destination et ne se change pas en hôtellerie de valides ou en dépôt de mendicité, on ne doit pas être surpris du chiffre des
HOSPICE DE l’antiquaille.
décès , et l’on peut se réjouir, avec raison , des guérisons qui avaient été vainement tentées par tous les moyens de la thérapeutique que peut offrir riIütel-Dieu , et que l’efficacité merveilleuse de riiygiène pouvait seule opérer.
Le vaste périmètre de la terre du Perron et son heureuse exposition vont être bientôt mis en état de rendre de nouveaux services. Les aliénés doivent y trouver leur asile, ainsi que nous le dirons tout-àd’ heure j occupons-nous de leur situation présente dans l’hospice de. l’Antiquaille, où elle n’est plus considérée que comme provisoire.
§ 4. Hospice de. l’Antiquaille. — Au commencement de ce siècle, la ville de Lyon ne possédait pas -encore. d’hospice consacré an traitement de l’aliénation mentale et de la syphilis.
Quelques cabanons obscurs et hideux, fermés par des barreaux , recevaient , à l’Hôtel-Dieu , un petit nombre de fous furieux. Les autres aliénés moins redoutables erraient sur la voje publique , ou languissaient dans les prisons.
,;Quanjt aux malheureux atteints de la gale, ou rongés par des affectipus cutanées et par la syphilis , ils étaient renfermés dans l’ancienne léproserie de la Quarantaine , lieu de correction et: en même temps espèce d’hospice pour les fiUes publiques affectées de maladies contagieuses.
jÇe[;ne fut que vers la fin du Consulat que l’on s’occupa de l’organisation d’un hospice spécial. L’administration municipale prpyoqua et obtint des secours; en 1804 , pendant son consulat , puis en 1810 , l’empereur Napoléon vint en aide à, ce naissant établissement , qui avait commencé avec rien , avec 5 fr. 80 c. trouvés dans la succession d’une femme morte à
.m'^y£ol®(£!èfaant)priggjt^l ^e la colline de Fouryière, on voit 1 emplacement qu .occupait .la^^demeure, des empereurs romains. Le souvenir dp; la naissance .de Germanicus et de Claude reste
njô ”'î V-'C ^ ^ ~ ~ ^ t ■ ■ ■ f T" ■
CiJ W'. Aî4iABi)-,l.uiES , piésitlenl à In Cour royale de Lyon , cx-présideiil de l’admiiiistraiion de rAnliqlraille, a publié une liislbirc iiUéiessaïUu de cet hospioc. -r^//yoni,;lll3/L — ^Tvol.jn-O.
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attaché, à cfi lieu, autrefois célèbi’e par les attributs et .l'éclat ' de la puissance .souvieraine., ■ , i . ir ,[
Tombé eu ruines,, l’antique palais s’appelait rAntiquaillei,/ j lorsque, sur ses; débris y vint se placer un monastère de. la. Yisif, .» tatiqn., qui, malgré) la nouveauté, de ses constructions, conserva,.: le. surnom; que rbabitude aYait consaoré:. ■ .0? -j
41 s’est transmis, inv.ariablQment, à rétablissement hospitalier b qui lui a succédé dans les mêmes lieux , dans le même claustral, b Telle lest. rurigino dei la, dénomination de cet; bospicey. où. sqntii reçus aujourd’hui iles:, aliénés,, les syphilitiques, les galepx,-lesij dartreux, les> teigneux, ainsi qu’un petit nombre -d’incurables jè et de vieillards,.. Ténsioimaires. . . ' isiin
Jusqu’à ces derniers temps, riiospicn de l’AntiquaUlc .étaitb dirigé pari.une admiüistratiQn qui lui était proprey.par suite, o d’une ordonnance royale, en date du 30 juin 1845, il lest , rentré r dans le ; domaine; a administratif commuu , ,c’estTà-dire^(qu’une seule administration embrassei désormais tout le .système: hospiri,'
talier civil de la ville de Lyon.. ■ ■ . ..Ir ' / .no?
Ces considératious , qui, de prime abord, paraissent étrangères à la nature de notre travail, s’y rattacbfem' cependant d’une manière assez intime 5 car il va résulter, du fait seüï de l’adjonction de l’hospice de l’Antiquaille aux àùtres bojiitàux civils, une grande et salutaire mesure ; la tràiislàti8n des al^^ues dans un autre local, et, par cous'éc[uent , 1 àm^ïibiÂtiéA (ms conditions hygiéniques pour lès diverses’ clàssî^s'^d’infoVtü^ qu’ une nécessité fâcheuse réunissait ‘édiVs uû une enceinte trop étroite , mal disposée pOuf dei;' services'd une nature si disparate. : i ;i b! ; '
Depuis longtemps, et chaque jour, de nouveaux besoins faisaient désirer que l’hospice devînt exclusivement l’asile des maladieSj^syphirdiqueS;. et cutanée^ qu’il leup puyrjt facilement ses, ,pprtçs p, que ; leur douqer ,Qdafls. dadm-gei^.tet Jibqfale^ iPViOma
portions, tou^/les,.se;Ç»»rs^ç, 01 quG;lîi,spci§^ rgçlame, cputyço
un de sesAléaux les plus désastreux.,. ,, . on
Le moment approchq^ où içe, vœu va obtenir sa l'éàbsalio.n les, principe^, ont été .pp^çs .et gdqpté?. U ncsiagit pbis.quç, dftq
les mettre eu exécution ; QU y travaille. j iJ.od
L’état actuel de l’hospice de, l’Aptiquaillç.me.dqit donc, plus,.
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être i considère que comme transitoire. Il importe toutefois de l’examiner tel qu’il est, ne fùt-ce que pour trouver, dans cet examen , l’occasion de signaler les inconvénients que l’on doit éviter dan.sdes établissements de celte nature, et aussi la satisfaction d’adresser à l’administration le tribut d’éloges qui lui est dû. Privée de ressources pécuniaires, elle n’a pas fait, sans doute , tout le bien qu’elle méditait; inais, avec des moyens d’action' trèa bornés', elle est parvenue à s’avancer dans une voie de progrès considérables. Cette conduite et ses effets vraiment utiles répondent cà bien des reproebes et doivent en atténuer la sévéritét’ lü hospice de: rAntiquaille contient 940 lits, en comp^ tant ceux qui sont occupés par les employés, la communauté desj-frèrésaetndes sœurs et les ouvriers internes. Il y a, en outrer 19;berceaüx pour les enfants des femmes syphilitiques quii' allaitenti ‘ ' ' '
be iclassement de cette population de l’hospice est facile à saisir au anoyen de la feuille de dénombrement, dont le.s chiffres sont variables d’un jour à l’autre :
Hommes aliénés. , .
fejnraès,, aliénées . .
Hojnpii^s vénériens .
Fenimes^ . y^pçj.’iennes
Hommes galeux et dartreux. ..........
JFçjmmes galeqs^^^ dartreuses ., . . , . , . . .
,jiarÇO]is tei^neu
Petite^s ülles leigneus(
3s, galeuses, et dartreuses .
Vieillards incurables
1 hommes
- , . i / riRt, / . :
1 , femrn.es
-cob i jn‘'!u3'ia;;
H' était ^imposaiblë qu’ün ancien monastère présentât dés emniénageméniis intérieurs appropriés cà une telle destination. On rf'y' trouvait pas, d’ailleurS, des locaux assez spacieux-; de nouvelles constructions, étaient indispensables ; on les a faites sucèeSsivement , au fur et à mesure que l’état dés finances pouvait! ië*^permettré; mais les raccordements étaient impra-' ticables. De là l’irrégularité et le défaut d’ensemble que pié^^”"
seriteicet' hospiée ëous le rapport architectonique. '
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La pente rapide du sol fait que les divers corps de hâümeuts ' ! sont disposés comme par échelons ; telle salle, qui, du côté de, ^ l’est., doit passer pour un premier étage môme élevé, se trouve,-! U du côté de l’ouest, être un rez-de-chaussée, parfois en contreni I bas d’une cour. Le plein-pied n’existe que par zônes ou terrasses. I Toutefois, la situation topographique de cet hospice est heu-i reuse. L’économie administrative doit lui reprocher, sans doute la dilEculté de sesi abords , qui renchérit le prix des approvi-j sionnements ; mais les justes exigences de la salubrité sont, en général, satisfaites. Le plus grand nombre des salles sont exposées au soleil levant : l’air et le soleil peuvent y pénétrerj largement si les fenêtres y sont percées d’une manière cojiveT, uable; malhéureusement, il n’en est pas toujours ainsi. - L’intérieur des vieux bâtiments du couvent manquent de ventilatioui transversale ; les plafonds y sont bas, et à cesinconr: vénients vient se joindre celui d’un, nombre de lits beaucoup trop grand pour la capacité des saUeâ. Il résulté de cette réunion de circonstances fâcheuses, que ces salles ne peuvent jaïuaiS: être exerhptes d’une odeur infecte , très malsaine, évidemment préf, judiciable. à d’action de la thérapeutique ,• dont les effets rspnj. compromis par une telle atmosphère ; et ces tristes , réduitS] réunissent pêle-mêle la femme mariée, qui ne doit l infection dont elle est atteinte qu’à l’inconduite de son .époux, là jeune fille qu’une sédûctiou aura fait dévier momentanément de la ligne du devoir , et les prostituées au cœur dépravé , aux allures grossières, dont le langage et les habitudes font de ce lieu de refuge une école d’immoralité !
jUne réforme radicale , que sollicitent l’hygiène et la morale, n’.est-elle pas indispensable et urgente dans toute cette division qui comprend les femmes vénériennes, dartreuses.et galeuses,? Une telle promiscuité n’est-elle pas, pour beaucoup de ces malades honnêtes, un mal aussi redoutable que^ celui, dont elles veulent guérir. Autrefois, les petites fdles teigneuses vivaient dans cette coupable.sociétév Depuis quelques aunées, des mesures ont été prises, afîu de faire cesser . ce dangereux contact.
Les saUes des hommes vénériens sont dans des conditions bien meilleures que celles des femmes. On y a pratique des vasistas, afin de procurer une ventilation transversale. Les lits
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y sDDt plus espacés. Eii un mot, les dispositions de cette partie du service sont très avantageuses. Les hommes atteints de maladies cutanées , les enfants soumis au traitement de la teigne, habitent légalement des locaux très salubres.
Si r administration, qui ne pouvait tout faire à la fois, a paru négliger le département des femmes vénériennes et galeuses, elle a concentré son activité et ses ressources sur les vastes divisions du service qui renferment les aliénés des deux sexeS;
De nouveaux corps de bâtiments leur ont été consacrés. Les fous furieux occupent, pendant la nuit, des loges bien aérées, propres et saines; des dortoirs, fort bien disposés et très propres, reçoivent, pendant la nuit, les aliénés plus tranquilles.
Quelques-unes des loges des femmes aliénées, celles qui sont adossées à la terrasse , manquent , il est vrai , de ventilation transversale mais elles ne sont pas humides. Quant au rang de loges qui est pratiqué dans la rotonde, au soleil levant, tout y est irréprochable au point de vue de la salubrité.
Des cours bien aérées , ayant un sol exempt de toute humidité, dés ouvroirs'ou salles de travail sont, pendant le jour,») à5la disposition de ces infortunés, qui y sont surveillés et dirigés, aveci beaucoup de douceur et d’intelbgence, dans leurs divisions respectives, par des frères et par des sœurs. Les ouvroirs et réfectoires des aliénés sont chauffés par des calorifères J 9 •' La propreté se fait remarquer partout , notamment dans la salle^des aliénés ÿdtCMÆ (1), qui présente l’affligeant spectacle de la dégradation de l’intelligence arrivée à ses dernières limites.
Dans tout l’hospice, les latrines sont munies d’appareils qui les rendent inodores. Les; lunettes sont à la turque, sans siège, au niveau du sol', qui est dallé en pente suffisante pour que les lavages soient faciles et efficaces.
■®La pharmacie est remarquable par son excellente tenue et la bonne confection de ses médicaments. La cuisine offre un système de cuisson par la vapeur, qui a le double avantage d’être économique et facile à diriger ; les produits culinaires sont bons et la qualité du pain est excellente.
L’eau, dans un hospice d’aliénés, est un des éléments les plus
(1) Mol usité dans les hospices d’aliénés.
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dignes d’attention. Elle doit ôU’e bonne , comme eau potable j ' elle doit être, pour les bains, les douches et les lavage^„; en cj_uantité presque infinie. La surabondance de l’eau n'est içi que le strict, nécessaire. , ; i,, !,
L’hospice de l’Antiquaille , comme asile d’aliénêsi.,;: n’est pas, sous ce rapport, richement partagé. L’eau y est de bonne qualité , mais sa quantité est insuffisante. . ;
Afin de parer à cet inconvénient, l’administration a fait établir une machine à vapeur qui élève, d’un puits, l’eau destinée. aux usages de la maison. Elle peut verser pf\r b eurç j.. excepté pendant les temps de sé.cher(jssp où la source diminue; sensin blement, 100 hectolitres ou 10 mètres pubes. Ee puits. peiuti fournir, dans^ la semaine, 175 mètres 39 cent, cubes, i d’eau-,, et il en faudrait 239 mètres 25 cent. ; il manquerait dpnchS raè-i très 86 cent, pour suffire aux besoins. On ,s^upplée à.ee défu«t en employant, les eaux plu yiales, qui sont conduites et tenues en réserve dans des citernes, et.en.se servant encore, de Leaii d’une petite fontaine qui est dans la cour du.cloître., Moyennant ces précautions , le service général de l’hospiee,. souflrance. • - -, ^ -ü'.r
Les bains sont donc alimenfé^ .çonvenablninept.-iL e^t>à rP3 gretter que plusieurs salles de bains^, nptammept ,ç|ellp^,r des hommes vénériens, et galeux , soient. sombyeSjïObspures et privées d’air. Les baignoires sont très rapprochée^.dan^ ce^igrottes hideuses èf malsaines, -adoss.ées. aux tetTasseS|j,f ^paoè wngn , il e^t vjai, dan5^cette^locc[Uté.:,,c’estmn .mpttf, pçuiNtransporter, les salles de bains .dans un .meilleur' .emplaç.empnt.ar,. v >(!^ - il Les vastes terrains qui font partie du périmètre ( des -dépen- £nces, de l’hospice permettent .du développement. On devait mettre à profit cette heureuse étendue du sol pour organiser un système de bains et de doucfies sup une, vaste, .échelle.] Mais il serait inutile, d’insisteivdayantage,. sur, la . nécessité de cette amélioration et de plusieurs autres, , . ,1 hospice .étant à la veille de subir une révolution complète dans tout son système, qui entraînera à sa suite une. réorganisation dans tous les dé-^
tails matériels du service. , ■>
Les places que l’hospice de l’ Antiquaille tient en réser\e pour les pensionnaires, hommes et femmes, sont au nombie de 80.
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Pour y être admis , il faut deux conditions ; la première est la ^vacance d’une' place j la sécoiïde est le paiement annuel de 5001t. ' 'y
"' Lés' règléméiits n’exigent pas' que l’on soit infirme ou d’un âge avancé, mais, par le fait, il n’y a que des vieillards et des infirmes qui sollicitent et ôbtiènn'ènt l’admission dans cette catégorie. ‘ t
Tous les malades admis à l’hospice de l’Antiquaille sont ohÜgés’ de paÿér leur droit de séjour, à l’exception , tbütefois , des indigents' dé la ville de Lyon , que le maire %it admettre , èt pour lesquels la vilïe alloue uné somme' annuelle. Mais lés formalités sbut assez 'Souvent , pour ces malheureux , longuès difficiléS'j'iet'il faut éncol’é qu’il y ait dés placés vacantes dàiis des sàllés'dü les lits ne s'ont pas en proportion suffisante avéc l’étendue 'dés heSôiris'. Les indigents deS autres' communes sont au compte'dè céé 'communes ou du département. ’ ''■'L’’àdmisSiOn des aliénés n’a lieu que d’après les formés prescrites par'Ta loi dù 30 juin L838; ^ . o
'-Les aliénés' dü‘ département du Rhône paient un franc par jour. Les Outrés' aiièfiés paient une pension de 500 fr. '
Les vénériens , les galeux, etc. , paient I fr. 50 c. par jour. S’îls' soüt àîu compte du dOp'artenient ou des comrnunés, le prix deS'jourh'ëeS est réduit à 1 fr. 25 c. ' • • -je
LeS^ enfanté' teîgrièui du département dii Rliône paient 1 fr.’ 25"c?.‘^pâ'ryo'iir; ’ ' ' '
Gbmhieü SOnt déplbràhles toütés ces entraves, lorsqjü’ il S’agit,! au contraire;' de reiidre les âdmissi’oilS faciles et d’àplanir \ous les obstacles , 'Soit de formalités, soit d’argent! '
On dit '^uê jamais' personno n’ est refusé s’il sé présenté avec dé l’aTgent ; Oh dit*qiië' lés lits né manqüént pas et que'faitôh'?’ On renouvelle lés' usagés du moÿen-àge. ' • ' '
Uhe feihmé Vénériéniie demairidé-t-elle à 'être admise lorsque d^a tous lës lits''éorit 'OèéUp'éfe ^élle prouvé qU’ellé péut pâyér; On la< tëçoiïV ' Et' pOur lurprbcurèr Uné placé on a rééÔiiVà â un mo!i''ért .§iHgûfiér'; dans céS SalléA infectes, dont noüs" avôiis essayé dé' dofiiiér uùè'ldéë',' ôft 'l’aggloifiération des malades est déjà trop considérable , on rapproche déux lits Tüii’'dc l’autré, dC'manière ÿ'fiédormér qu’une Seule éouche et là, on inter-
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cale la nouvelle venue entre deux autres malades ! ÎN’est-il pas ji temps de sortir , enfin , de ces habitudes dégoûtantes , qui ne j sont plus de notre époque , et dont on chercherait vainement i des, exemples dans tous les hôpitaux du monde civilisé ? I
Cependant on fera observer que ce sont là des cas exceptionnels, et que, parfois, plusieurs lits sont vacants dans lés salles- 1 des vénériens hommes et femmes. Cela est vrai. Mais ce sont! les difficultés de l’admission qu’il faut accuser. Doublez le nombre des lits en leur donnant, dans de nouvelles salles, l’air eti l’espace convenables ; faites que les admissions soient facile^', , tous les lits seront occupés; et c’est à ce but que l’on doit tendre jusqu’au moment où la syphilis cessera de se propager avec une activité si intense dans la classe ouvrière. |
Les tableaux du mouTement de l’hospice de l’Antiquaillé, I pendant les trois années qui viennent de s’écouler, offrent entre I eux, quant au nombre des malades traités, des guérisons et J des décès, des différences qui ne sont pas très grandes. On retrouve à j>eu près, chaque année, le même chiffre moyen.
La mortalité, dans’cet hospice, est environ dePl sur 25. Las catégorie des aliénés et celle des infirmes fournissent au tableau i de mortalité les chiffres les plus élevés. Parmi les sj-philitiqneS,, on observe qu’il meurt beauconp plus de femmes que d’ hommeâ. En 1845 , le nombre des hommes vénériens en traitement ai été de 5 1 1 ; il y a eu 3 1 2 guérisons et 4 décès.
Sur 593 femmes vénériennes traitées, 456 sont sorties guéries, , et 17 sont mortes. c
Pendant cette même année , le nombre: des aliénés des deuxi sexes en traitement a été de 556 ; on compte 54 guérisons et 86 décès.
La teigne y est traitée par des procédés qui ne sont pas , comme ceux de MM. Mahon, exempts de toute douleur; maisleur efficacité est incontestable. Tous les enfants teigneux , quelque grave que soit l’affection faveuse, sortent guéris, aprèsun séjour de deux à trois mois au plus.
A l’Antiquaille, on n’admet point les épileptiques, à moinsqu’ils ne soient atteints d’aliénation mentale. Il y a là une grande lacune qu’il est urgent de remplir. Ces infortunés, que la société repousse par un sentiment de répugnance et d effroi ,
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lie trouvent d’asile dans aucune des maisons hospitalières de notre cité. On doit se hâter de créer, pour eux, un asile spécial. L’uu des corps de bâtiments occupé aujourd’hui par les aliénés , ne pourrait -il pas être très prochainement consacré à cette destination éminemment philanthropique ?
Tout a été dit sur l’extrême inconvenance de la situation d’un établissement considérable d’aliénés dans l’enceinte d’une grande ville. Quoique l’administration ait cherché à isoler ces infortunés du spectacle du mouvement qui les entoure, on ne peut empêcher le bruit de parvenir jusqu’à eux et de troubler leur irepos J il leur faudrait de l’ombrage et des terres à cultiver. "Leur translation dans un lieu champêtre , paisible , qui ne
I tardera pas à s’accomplir, était désirée par les administrateurs comme par les médecins. Ce vœu, que nous exprimions dans la première édition de l’Hygiène de Lyon, a été reproduit dans l’intéressant Mémoire , empreint d’une courageuse franchise ,
1 que M. le docteur Potton , médecin de l’hospice de l’Antiquaille , a publié tout récemment sur cet établissement, dont il. ne dlssiî mule’ pas les vices d’organisation, tout en rendant à Tadmii nistration la part d’éloges quelle mérite. .Penfermés dans^da !, , nature toute spéciale de notre examen , nous n’avons pas à nous occuper ici de la partie financière et administrative.
J .Mais, nous /avons la satisfaction d’observer que , dans le I claustral de l’hospice de T Antiquaille'^, les locaux propres à !, recevoir convenablement les maladies sy.phiütiques et cutanées, sont tont prêts, et que, sans grands frais d’emménagements ! /nouveaux , ils. seront fort bien disposés. Que le . départ ' des t ^aliénés soit hâté, et,, immédiatement après , ^administration sera en mesure de prodiguer des secours impatiemment attendus. L’un des bienfaits les plus signalés qui puissent être rendus à la société, c’est assurément la diminution, nous voudrions pouvoir dire l’extirpation de la syphilis. Ce but ne pourra être atteint que, par des admissions faciles, dans des salles toujours assez vastes ou nombreuses pour qu’un refus ne soit jamais essuyé par les mallieureux qui viennent frapper aux portes de l’hôpital.
Devenu exclusivement hôpital des maladies cutanées et syphilitiques, l’établissement de l’Antiquaille va bientôt entrer dans une nouvelle voie de progrès. Et c’est là, sans contredit, un
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résultat bien précieux qui ne pouvait être obtenu que par la , , fusion récemment opérée. Elle produira nécessairement des ; ji économies jointes à une régularité administrative plus complète; I; elle permettra d’appliquer les secours de la charité publique à I un nombre bien plus grand d’infortunés. I
Quant aux aliénés , leur sort va être amélioré dans les mêmes proportions.
A l’Antiquaille , malgré de louables efforts, on n’a pu parvenir à les placer dans toutes les conditions avantageuses que ■ le local refusait absolument.
A l’hospice du Perron, ils ressentiront la puissante influence ■ de l’application complète de l’hygiène, l’un des grands moyens ■ d’action de l’art de guérir sur les affections mentales. Le séjour l dans la riante campagne d’Oullins va devenir un nouvel agent: thérapeutique, dont les effets ne seront pas douteux.
§5. Asile des aliénés de St-Jeain-de-Dieu. — Les charitables hospitaliers connus sous le nom de frères de St-Jeau-de- Dieu , et qui , sous le règne de Louis XVI , dirigeaient plus de ■ quarante hôpitaux dans le royaume de France, reparurent ài Lyon en 1824 , et y fondèrent un établissement d’aliénés qui n’a pas tardé à prendre un accroissement considérable et toutà-fait digne d’attention. Sa population se compose aujourd’hui, de 380 aliénés et de 50 frères.
Situé à quatre kilomètres de Lyon, dans la plaine de Saint- Fond, entre la route de Vienne et le Rhône, cet hospice occupe l’ancien chcàteau de Champagneux, et est entouré de vastes terrains d’un aspect champêtre et riant, dont la superficie comprend 21 hectares.
Une grande allée, plantée d’arbres et pratiquée au milieu des jardins, conduit à l’hospice, qui est éloigné de toute influence perturbatrice. Le calme des champs règne dans ce lieu solitaire fort bien approprié à sa destination , et qui ne laisserait rien à désirer si le terrain , qui n’est pas dépourvu de mouvement, en offrait encore davantage, et si les eaux y étaient distribuées en plus grande abondance ; car on ne saurait trop répéter que dans un hospice d’aliénés , l’eau est uu des éléments hygiéniques et thérapeutiques de première nécessite, et
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< que sa Cfuantité , pour ôtre suffisante , doit dépasser largement lès besoins. TI faudrait , dans les établissements de cette nature', des lontaines et des’jets'd’eàu, non comme objet de J vain; ornement y mais- coiiiilié 'môjen d' titilité réelle. Xliondance d’eau et absence d’humidité - ^fel est le' diu^^ doit! se
• proposer. ; • ^ ; ' ' ' ■
Ici ce n’est pas l’élément, c’est l’exploitation et la mise en œuvre: qui manquent. En effet, un bras du Ehône , encaissé -comme un canal , coule dans là décimfé du terrain sis à l’ouest; les aliénés s y baignent pendant l’été. Ùti ebàtèau d’eau existe f près de la façade d’entrée ; on conçoit donc qu’une quantité in- < définie d eau pourrait facilement, par le moyén d’ Une machine à vapeur, être incessainînent versée dans lés cours et lés ,t corps de-bàtiments, ou elle jàil lirait ^èn cascades et en fontaines, .selon les besoins - de' l’établissement. Aucune humidité ne serait à ciaindre , surtout dans la belle saison, car le sol sa- -blonneux sur lequel est assisd’édifice, s’échauffe et se dessèche sous d’action' des rayons solaires , et réclàme dé fréquents ar- 'jifosementsi-
,r: ■ Il serait fâcheux que 'éet hospicè continuât a être privé d une rprécieuse ressource qu’il possède , et dont il jouira dés qdon -À^udra sérieusement- én fairé Vâ|)pliéation. t orgànisation: du xeerviee des eai^i-serait d’urie'ëtééuti'on ‘simplé et peu coûteuse par rapport aux avantages inappréciables qu’elle procurerait. •ouE^iriqueiPqn-rëspire dans- cet hospicè et' dans les alenfêurs
ncst 'salobrpioe îmo et ''i
les eaux dn Kliôhe ■ënxahfeàietit'lès Ibordent s:», rive gauche-, et devait cfaîndre qu'e les effluiès dégagées du sol détrempé par des inondations très fréquentes ; ne- fussent une cause de fièvres intermittentes. Cet inconvénient redoutable n’ existe plus. Grâces aux digues immenses construites au nord de l’étabiissemént, les eaux du neuvé mamtiennent daifs' son lit, qu’elles ne peuvent plus abati-
- Au miUeu de la façade de l’édifice qui regarde l’est , apparaît eghse, dont 1 architecture est remarquable par son caractère monumental, sa simplicité élég-anté et là coiivenance spéciale des dispositions intérieures : l’autel , placé ^ au éént.'è , est eii vÈ
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des tribunes latérales, garnies de gradins sur lesquels les aliénés , i viennent sc placer pour assister à la messe. Dans la tribune du milieu , est établi un beau jeu d’orgue ; les fonctions d’orga- i
niste sont confiées à un aliéné qui s’en acquitte avec quelque talent. Les sons et les accords de rinstrument, sous les doigts de cet artiste , rendent attrayants les offices religieux à ses compagnons d’infortune. Cette musique religieuse n’est pas sans quelque iufluenee salutaire ; elle remplit une des conditions signalées eomme importantes par les médecins qui font autorité dans la science.
Une cour intérieure, longue de 55 mètres, et ayant 33 mètres de largeur, est entourée d’une galerie large de 5 mètres, par laquelle on se rend dans les corps de bâtiments latéraux , ainsi que dans la portion de fédifice qui regarde l’ouest. Des cours spacieuses , plantées d’arbres , servent de promenoirs aux aliénés. Les malades en état permanent d’agitation, au nombre de vingt environ, ont nne cour spéciale ; d autres cours sont à la disposition de eeux qui sont en démence , et dont le nombre est de trente environ.
Quant aux aliénés dont les habitudes sont tranquilles , on les eonduit à la promenade, et on les occupe à des travaux d’agriculture ou de terrassement, toujours sous la surveillance des frères. Un seul frère suffit à la garde d’une division de dix aliénés.
Un jardin de botanique , fort bien tenu et très spacieux , offre une distraction utile h plusieurs d’entre eux. 11 en est qui élèvent et soignent des animaux dans une ménagerie, divisée I en petites cages ou cabanes, dans un jardin anglais dont iis ont la jouissance; d’autres s’appliquent à des occupations manuelles, relatives à leur genre d’éducation , dans divers ateliers de professions mécaniques que la maison possède.
Pendant la saison d’iiiver et les mauvais temps, des préaux couverts s’ouvrent et sont habités. Des salles de billard, des. instruments de musique, des jeux dédiées, etc. , piocuient e la distraction cà ces malheureux. Ils ont, en outre, a leur isposition , une bibliothèque dans laquelle le médecin fait le choix des livres qui eonviennent à ehacuii d’entre eux , suivant a i direction de ses idées et ses pencliauts.
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Les dortoirs sont vastes , très clairs , bien aérés et tenus fort proprement.
Toutes les latrines sont extérieures.
L’infirmerie, comme tout ce qui se rattaclie au soin des aliénés quand ils ont des maladies accidentelles, est bien disposée. La pharmacie est tenue avec intelligence et propreté ; les médicaments sont bien confectionnés : leur distribution se fait selon les prescriptions du médecin de l’hospice, M. le docteur Carrier.
Toutefois , I infirmerie est sujette à un inconvénient qu’il serait facile de faire disparaître : c’est la présence des aliénés dits galeux, lorsqu’ils sont atteints de quelque maladie accidentelle. Quoique relégués dans une des ses extrémités, ils y répandent une très mauvaise odeur. Une infirmerie spéciale devrait être affectée à cette classe de malades.
Il conviendrait encore de modifier le système des fenêtres, dans les infirmeries et dans les dortoirs ; toutes les fenêtres devraient avoir des châssis disposés de telle sorte, que l’on pût donner de l’air en ouvrant deux ou quatre carreaux supérieurs. A défaut de ces châssis brisés et mobiles partiellement, on ne peut renouveler fair qu’en ouvrant chaque fenêtre en entier; c est là un défaut qu’il serait urgent de corriger.
Les soins assidus des frères de St-Jean-de -Dieu , qui vivent constamment au milieu des infortunés confiés à leur pieuse sollicitude, paraissent rendre inutiles plusieurs mesures de detail usitées dans tous les hôpitaux. Rien n’est plus touchant que la douceur de leurs proeédés à l’égard des aliénés. Les moyens de correction violente sont inconnus dans cet hospice ou es préceptes de notre philanthrope et illustre Pinel sont
t a„x fr l'aliéné qui
est aux frais d un departement ou d’une commune: 1 fr 50 c S il est a ses frais. ’ c.
D’autres aliénés sont taxés à un chiffre plus élevé : on en compte, en ce moment, cent à 2 fr. par jour, vingt à 3 fr et enfin une douzaine dont la pension e.,t de 4 fr. par jour
Pour tous indistinctement, et quel que soit le prix de iournée soins hygiéniques et médicaux sont les mêmes; pour tous
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on a les mêmes égards. T.a seule différence est marquée par le choix des mets et la recherche du service de tal)le ; mais la nourriture est bonne, même pour les pensionnaires les moins riches. Le pain et les préparations culinaires sont de qualité irréprochable.
La métairie de l’établissement renferme douze vaches, une basse-cour très peuplée de volailles de toute espèce. Ainsi, le laitage, le beurre frais et les viandes délicates font partie du régime alimentaire, et dune maniéré très confoi table.
Dans l’intérieur de cet hospice, qui n’est pas terminé, et qui exige que la plupart de ses détails d aménagement soient traités avec plus de soin, on est frappé de l’air de grandeur qui règne partout dans l’ensernhle des corridors et des salles.
Mais ce sont les alentours qui donnent véritablement, à 1 asile des fous de St-Jean-de-Dieu , l’heureux aspect d’une bonne application de l’hygiène. Le regard de l’observateur se perd dans cette vaste et riante campagne entourée de murs qui se cachent sous des rideaux de verdure ; c’est l’apparence de la liberté dans les champs. On aperçoit sur les pkns lointains les coteaux de la rive droite du Rhône et la colline de Notre- Dame de Lourvière qui couronne ce beau paysage.
Il est impossible que les aliénés placés dans des conditions hygiéniques aussi efQcaces, et dirigés, d’ailleurs, sous le rapport médical avec toute la prudence désirable , ne reviennent pas
quelquefois à la sauté.
Ou compte environ 40 a 50 guérisons, et 20 à 30 décès chaque année, sur un nombre d’environ 380 aliénés, dans cet hospice, qui n’est pas parfait sans doute, mais qui est dote de
plusieurs avantages très importants, notamment 1 air salu re, e
calme d’un site champêtre et la vaste étendue de l’espace, si éminemment utile dans ce genre d’établissements. Uniquement consacré au traitement des hommes, et servi par des religieux, cet hospice ne souffre jamais, sous aucun prétexte, la presence d’une femme. Cette exclusion du sexe féminin doit être signalée comme mesure morale et salutaire j déjà plusieurs médecins ont demandé cette séparation absolue des sexes dans les hospi^s d’aliénés. Celui-ci réalise cette pensée avec un vcritable succès Toutes ces conditions morales ethygiéniques, et principalement
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l’espace dans la campagne, doivent d’autant plus fixer l’attention, que l’on doit puiser dans cet examen un véritable texte d’enseignement fort précieux, au moment où l’administration s’occupe de fonder les bases d’un asile d’aliénés , et de donner à cet établissement tous les perfectionnements que conseillent des études comparatives et l’expérience.
§6. Hôpital MILITAIRE. — C’est dans ces derniers temps senlement qu’on a dù songer à la création d’un hôpital militaire ; tant que la garnison de Lyon ne se composa que de deux ou trois mille hommes, quelques salles de l’Hôtel-Dieu suffirent à ses malades. Mais , depuis les évènements de 1831, la construction des fortifications et le système de défense de la frontière ont transformé la ville de Lyon en une place de guerre occupée par une armée permanente de dix à douze mille hommes. Un hôpital spécial devenait indispensable, et le Conseil de salubrité reçut la mission de désigner le lieu qui convenait le mieux cà un établissement de cette importance.
Quatre emplacements se présentaient sur la rive droite de la Saône : le cIqs de M. Donnât, devant l’Antiquaille, et le clos des Lazaristes appartenant à M. Alex -, sur la rive gauche de la Saône, le clos Vachon, au-dessus de Ste-Marie-des-Chaînes , et enfin le clos même de cet ancien couvent de Ste-Marie. Trois de ces emplacements sont situés sur des coteaux plus ou moins élevés ; le clos de Ste-Marie est sur le niveau du quai , et adossé à la montagne, du côté de l’est.
Les principes que nous avons exposés dans la première partie de ce livre , en ee qui concerne les conditions de salubrité d’un hôpital , devaient naturellement nous servir de guides dans le cours de cette longue et difficile enquête. L’air , les eaux , le sol , la facilite des abords et 1 économie qui en résulte pour les besoins journaliers du service, appelaient toute notre attention.
Nous n’avions pas <à nous enquérir du mode de construction, de l’organisation matérielle et d’une multitude de détails d’organisation. Déterminer l’eraplacementle plus commode et le plus salubre , telle était la nature toute spéciale de la mission du Conseil. Elle était restreinte dans ecs limiles.
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Le clos de M. Doimat, devant l’Antiquaille, était vaste et bien aéré, dans l’exposition la meilleure, celle du soleil levant ; mais il était situé sur une colline fort élevée , les abords en auraient été difficiles pour le transport des malades , très coûteux pour l’arrivage des approvisionnements de chaque jour; il était loin des principaux centres de la garnison , privé du voisinage d’un cours d’eau, et ne possédait pas les moyens de s’en procurer en assez grande abondance.
Même remarque pour le clos des Lazaristes. Son exposition nous parut excellente; l’air y est pur , la vue fort belle ; on y aurait eu, s’il faut ajouter foi aux prévisions du propriétaire, un volume d’eau assez considérable pour le service de l’établis sement. Mais la commission fut frappée bà , comme dans la localité précédente , de l’extrême difficulté des abords et de ses très graves inconvénients déjà signalés.
Le clos Vachon , sur la rive gauche de la Saône, présentait deux plates-formes, l’une à mi-coteau, d’un périmètre trop étroit pour recevoir un hôpital, l’autre au sommet de la colline, qui réunissait les avantages et les inconvénients reconnus aux emplacements de la rive droite, c’est-à-dire un air pur, quoique un peu vif peut-être , une bonne exposition , des eaux potables suffisantes, un abord très difficile et l’éloignement d’un cours d’eau.
On devait tenir compte , en outre, bien que cela ne fût pas essentiellement de notre compétence , des frais de construction qui, dans ces emplacements élevés et aux abords si difficiles, seraient devenus fort onéreux.
Restait le vaste clos de Ste-Marie-des-Chaînes , placé au-dessous du clos Vachon , situé au pied même de la colline et exposé au midi, au couchant et un peu au levant. De très giauds hangars et l’ancien couvent en occupaient alors une partie. 11 eût été facile d’y placer un hôpital composé de trois corps de bâtiments à deux étages pour six cents malades, et de méuagei , deirière l’édifice et devant la balme , un espace libre suffisant pour la circulation de l’air. Cet emplacement nous parut propre à recevoir la construction d’un hôpital militaire. 11 était très exposé au midi , mais la réverbération du soleil par le rocher aurait été atténuée par la masse même de l’édifice. Si le local
présentait, sous le rapport de sou exposition, une infériorité relative , comparé aux emplacements situés sur les hauteurs , il compensait ce désavantage relatif par d’utiles conditions , dont la réunion nous parut décider la question en sa faveur. Bien de plus facile que .ses abords ; une voie large et unie y conduisait, et un fleuve coulait immédiatement au-devant de lui. Il était très facile de placer les corps de bcàtiments dans une exposition parfaitement salubre. Enfin , une source située sur le plateau eût distribué, par jour, dans ce clos , 6,000 litres d’une eau excellente , que des tuyaux auraient élevée à toutes les hauteurs de l’édifice, selon les besoins du service. Il existait, dans ce clos de Ste-Marie, une vaste étendue de terrain qui pouvait être utilisé avec avantage comme préau ou promenoir des convalescents.
D’après ces considérations , la commission proposa à l’unanimité le clos de Ste-Marie-des-Chaînes pour l’emplacement de l’hôpital militaire.
Cependant l’administration , tout en appréciant le résultat de cette enquête , crut devoir , en définitive-; adopter un autre parti , que l’urgence des besoins semblait conseiller. Elle choisit un édifice déjà bâti, afin d’éviter les lenteurs de construction, et se décida à convertir en hôpital les vastes bâtiments , dits de la Nouvelle -Doua ne , situés sur la rive droite du Rbône , immédiatement contigus à l’hospice de la Charité , et qui , depuis longtemps , servaient de caserne à la cavalerie. Cette création, qui fait beaucoup d’honneur à l’administration militaire, adroit à l’attention spéciale du Conseil de salubrité.
Institué eu 1832 , l’bôpital militaire a été l’objet des soins fort intelligents des officiers du génie.
L’édifice se compose de quatre grands corps de bâtiments , séparés par des cours vastes et bien aérées.
La première cour, plantée d’arbres, est séparée du quai par la grille d’entrée, au travers de laquelle on voit une arcade qui établit une communication avec la seconde cour et le promenoir dont nous parlerons tout-à-1’ heure.
Les rez-de-chaussée sont occupés par les bureaux , la pharmacie et son laboratoire, dont la tenue est parfaite, par les
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cuisines et leurs dépendances , la salle des cliinii-giens de garde, la lingerie, le réfectoire de la compagnie d’inlirmiers et les salles de bains. Tous ces locaux offrent les dispositions les meilleures. La lingerie réunit les conditions nécessaires à l’aération du linge, et partout la propreté militaire se fait remarcpier.
Dans une petite cour située au midi ou a construit une chapelle ornée avec simplicité et d’un bon goût ; on vient d’y remplacer , par un plancher avantageux aux convalescents qui la fréquentent , le pavé qui y existait auparavant.
Près de la chapelle, on a bâti , conformément aux prescriptions de l’hygiène , un pavillon isolé qui contient le dépôt des morts, l’amphithéâtre et les salles de dissection. Des dalles en pente et favorables à l’écoulement des eaux , qui sont fournies eu abondance par plusieurs fontaines , une bonne ventilation et une très grande propreté habituelle affranchissent ce local des inconvénients qu’il pourrait avoir en lui même, et lui ôtent toute influence insalubre sur le voisinage.
Une ancienne caserne, transformée en hôpital militaire, présentait difficilement toutes les conditions que réclame le service des malades. Il a fallu des travaux dirigés avec beaucoup d’habileté pour faire disparaître , ou atténuer autant que possible , les dispositions primitives de constructions qui n’étaient plus en harmonie avec les besoins nouveaux. Tels aménagements, on le conçoit, qui convenaient fort bien à des hommes valides, ne sont pas ceux qu’on doit établir pour des soldats malades.
Le génie est parvenu à résoudre ces difficultés. Il a tiré un grand parti de l’ancienne caserne ; et , tout eu respectant les exigences de l’architecture et de la forme extérieure , afin de donner, aux diverses parties de l’édifice, un aspect de symétrie et d’élégance, il n’a rien négligé de tout ce que commandaient les lois sévères de l’hygiène.
Des escaliers larges, à pente douce, bien éclairés, conduisent dans les galeries ou corridors du premier étage et des étages supérieurs. Au premier étage, du côté du quai, deux grandes et belles salles servent à la bibliothèque et aux réunions des officiers de sauté et des autorités militaires , lors des visites et inspections. On y voit également les salles réservées aux officiers malades.
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Toutes les salles des sous-olTiciers et soldats malades ont leur entrée par les corridors, qui sont bien éclairés et aérés.
Les dimensions des salles, en longueur, largeur et hauteur, sont convenables. Des ventilateurs, établis en assez grand uomhre, à fleur des parquets des salles , permettent le renouvellement de l’air; il peut s’effectuer d’autant mieux que des vasistas, pratiqués dans les plafonds , donnent issue aux émanations ascendantes, et qu’un courant de ventilation est le résultat de ce système. En outre, des fenêtres nombreuses répandent la clarté partout, et facilitent au besoin l’accès de l’air et du soleil.
Toutes les salles ont des parquets cirés et frottés , et sont munies de poêles en fonte , ayant une plate-forme sur laquelle une couche de sable permet de faire chauffer les boissons des malades.
Les lits en fer, avec planchettes en bois aux deux extrémités, sont bien confectionnés et garnis d’une manière confortable. L’espace qui est ménagé entre eux est conforme aux règlements ; chaque malade a, près de son lit, une chaise percée très commode , et construite de telle sorte , qu’étant hermétiquement fermée , elle sert au convalescent de siège et de pupitre pour écrire. Toutes ces salles du premier et du second étages, examinées dans leurs détails et dans leur ensemble, ne laissent, en général, rien cà désirer; mais il est juste d’ajouter que quelquesunes présentent, à un plus haut degré que d’autres, l’aspect salubre qui devrait apparaître dans toutes.
Il n en est pas de même des salles des consignés , situées au troisième étage : les plafonds y sont trop bas, l’aération y est insuffisante. Ce grave inconvénient y est d’autant plus digue d attention, et appelle une réforme d’autant plus prompte, que chacune de ces salles renferme des baquets destinés à recevoir et à conserver, pendant plusieurs heures, l’urine et les matières fécales des hommes tenus sous clef. En attendant que des moyens d aération y soient pratiqués , il serait facile de remplacer ces baquets très infects et insalubres, par des chaises inodores.
Les latrines , cet objet essentiel dans un hôpital , et qui ne sauiait être surveillé avec trop de soin, ne nous ont pas paru être en rapport avec Je reste de l’établissement. Nous ne tarderons pas , sans doute , a apprendre que des changements indispensables et urgents y auront été apportés.
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Elles sont étal)lies suivant l’usage oriental ou à la turque, c’est-à-dire sans siège. Une pièce, assez spacieuse et bien aérée, <
a un dallage en pente, et, dans la partie déclive, le long du '
mur, on a pratiqué une série d’ orifices où doivent être déposées ' les déjections, qui sont entraînées dans des conduits par leur ! propre poids et par le moyen des lavages ; mais ces orifices ne reçoivent pas toujours les matières ; celles-ci , déposées sur les bords et à chaque instant , deviennent une cause de fétidité permanente. Il ne s’agit que de vouloir remédier à cet inconvénient pour le faire entièrement disparaître. En Angleterre, où ce système de latrines est très usité dans les hôpitaux et autres grands établissements , on a imaginé un moyen de propreté infaillible ; tout mouvement imprimé à la porte d’entrée fait jaillir de l’eau sur la portion des dalles qui a besoin d’être nettoyée; de sorte qu’en entrant, comme en sortant, chaque homme opère un lavage qui ne donne aucune peine et ne peut jamais être oublié. Ici, ce moyen ingénieux et simple pourrait être appliqué à peu de frais, et d’autant plus facilement que l’hôpital militaire, comme l’Hôtel-Dieu et la Charité, a des eaux abondantes : il les obtient par le même procédé; leur qualité est excellente. Nous ne pourrions que répéter ici ce qui a été dit à ce sujet, en parlant des deux hôpitaux civils placés dans les mêmes conditions, sur le quai du Rhône.
Le promenoir , situé au midi et au couchant , suffisamment abrité contre le nord, est un magnifique complément des avantages hygiéniques de l’hôpital militaire. Pour le créer, il fallait acquérir un vaste terrain que couvraient des maisons d un ignoble aspect. Il devait en résulter non-seulement l’accroissement , mais encore la régularité d’un périmètre quadrilatère, borné, au nord, par l’hospice de la Charité; à l’est, par le quai du Rliône ; à l’ouest et au midi, par les rues de la Charité et Sala. C’était là un beau système d’hôpital ; c’est précisément ce qui a été mis en exécution. Le ministre de la guerre n a pas hésité à payer, au prix de 500,000 fr., le terrain pour le garder, les maisons pour les raser et mettre à leur place une plantation d aibres, qui, aujourd’hui, est close par un mur de deux mètres de hauteur, surmonté d’une grille. Les rues adjacentes , ainsi que l’hôpital, ont singulièrement gagné en salubrité par cette judi-
cieusc opération administrative. Ici s’appliquent les réllexions que nous avons déjcà faites en parlant du promenoir de l’IIôtel- Dieu, savoir, que ce ne sont pas seulement les convalescents qui en ressentent l’influence salutaire ; quelle s’étend au loin et sur les malades couchés dans les salles, puisqu’ils reçoivent une masse d’air pur et de lumière solaire dont ils auraient été privés. On ne saurait donc trop applaudir à l’exécution de cette grande mesure hygiénique. Elle a coûté cher • mais les résultats ne sontils pas mille fois plus précieux que l’or dépensé ? Auraient-ils pu jamais suppléer , par une autre destination , aux bienfaits obtenus ; l’air et le soleil? Disons plus ; cette grande dépense, bien appréciée , devient une source d’économies véritables en contribuant à abréger la durée moyenne de séjour des malades, ainsi que nous le prouverons bientôt. Le promenoir est à la disposition des convalescents dans toute sa portion centrale. Là, une plantation d’arbres recrée leur vue et leur donne de l’ombre; des bancs de bois peints en vert, et posés symétriquement sur des montants en pierre , leur offrent des moyens de repos. Toute la partie du périmètre qui longe les murs de clôture, surmontés de grilles, forme une plate-bande émaillée de fleurs et protégée par un treillis à bauteur d’appui. Cet arrangement d’horticulture, d’un aspect agréable, a l’avantage de s’opposer, par une barrière de fleurs, aux communications immédiates des conA^alescents avec les personnes du dehors, qui pourraient introduire des aliments.
MM. les docteurs Peysson et Delocre, médecin et chirurgien principaux et en chef de l’hôpital militaire, qui ont bien voulu nous accompagner dans une visite récente que nous avons faite à ce bel établissement , nous ont fourni des renseignements d’un grand intérêt sur les services de médecine et de chirurgie confiés à leur expérience (1). Nous devons regretter que la nature toute spéciale de ce travail ne nous permette pas de reproduire ici complètement les considérations qu’ils nous ont présentées, et qui se rattachent intimement à la partie thérapeutique de leurs services respectifs.
(1) M. le docteur JuLiA, inédeciii inililaire, a eu l’ob'igeance de fournir plusieurs noies au chapitre de la première édition de l’Hygiène de Lyon, sur l’hopilal militaire.
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Le claustral de riiôpital iiiililairc, dont nous avons essay é de f donner un aperçu, contient, au premier étage, cinq salles pour 1 1 les Liesses, cinq pour la première division des fiévreux, et cinq , pour les officiers. Ces quatorze divisions contiennent deux cent i quatre-vingt-trois lits. Au deuxième étage sont les seconde et troisième divisions des fiévreux , et quelques autres salles , au nombre desquelles sont les salles réservées aux varioleux, précaution très louable et qui devrait être imitée dans tous les hôpitaux. On y compte trois cent seize lits. Enfin, au troisième étage , huit salles renferment deux cent quinze lits affectés au traitement des vénériens , des galeux et des consignés. Un corps de bâtiment, construit en face du promenoir , est occupé par quatre-vingt-six lits. Ainsi, le chiffre total est de neuf cents.
A part les observations critiques que nous avons fait porter sur l’état des salles des consignés et sur le système incomplet des latrines, nous nous plaisons à reconnaître que, pour ces neuf cents lits, les conditions de salubrité sont bonnes et qu’il serait difficile de les rendre meilleures. Ajoutons que les malades qui occupent ces lits reçoivent des médicaments bien préparés , et que le bouillon et les aliments des convalescents sont d’ une qualité irréprochable.
Un tel nombre de lits suffit et au-dehâ aux besoins de la garnison, qui ne compte plus aujourd’hui dans ses rangs autant de malades que dans les années rapprochées de l’époque de la fondation de l’hôpital militaire. Cette diminution très sensible de malades , parmi les soldats , est due à plusieurs causes qui se rattachent trop intimement à la nature et au but de notre travail, pour nôtre pas examinées avec attention et mises eu grande évidence. Le régime du soldat est amélioré, les casernes sont plus salubres et n’engendrent pas des maladies, qui étaient le produit soit de constructions défectueuses, mal aérées, soit de cojistructions trop récentes.
L’ hôpital militaire, moins encombré, se trouve dans des conditions plus favorables à des guérisons franches. Aussi, grâce à cette réunion de circonstances et à la sollicitude de 31M. les officiers de santé, les soldats ne sortent-ils de l’hôpital que lorsque leur convalescence est bien confirmée. On conçoit que les rechutes et les récidives des maladies doivent être peu communes, et c est,
en effet, ce consolant rc%ultat que l’on est parvenu à obtenir. Il est rare, en effet, anjourcTlmi, de voir rentrer à riiopilal militaire un soldat renvojx après sa convalescence. Les efforts des officiers de santé militaires de cet hôpital n’ont cessé d’ôtre dirigés vers ce but, la diminution des malades; et un succès toujours croissant a couronné cette généreuse entreprise.
. Ils font complétée en demandant à l’autorité militaire supérieure , la faculté d’accorder un plus grand nombre de congés de convalescence, dans les cas de certaines maladies chroniques ou de nostalgie; et il leur a été accordé d’entrer dans cette large Amie d’amélioration, qui a été très heureuse. Ainsi donc, c’est à une judicieuse et persévérante application de l’hygiène que doit être attribuée cette remarquable diminution des maladies et de la mortalité dans l’hôpital militaire de Lyon. De tels bienfaits , dus au zèle éclairé des officiers de santé en chef , MM. Peysson etDelocre, secondés par leurs confrères, méritent d’être hautement signalés.
Une revue rétrospective , rapide , suffira pour justifier ces assertions :
Au U'' mai 1840, oi^ comptait, en traitement, à l’hôpital militaire, 857 malades. Dans chaque trimestre suivant, on obtenait une diminution progressive et telle, qu’au janvier 1844, le nombre des malades était descendu au chiffre de 212. DiÛérence de 645 malades en moins, par comparaison avec le !"■ mai 1840.
Certes, voilà un vrai triomphe ! Et cependant , si l’on calcule la force de la garnison comparée à ces deux époques, 1840 et 1844, ou verra qu’il n’y a guères qu’une différence de 1,500 hommes en moins dans la force effective.
Depuis lors jusqu’au P’’ janvier 1846, les malades en traitement se sont très rarement élevés au-delà du nombre de 300. Dans les premiers jours de janvier de cette année, ils n’étaient que 243.
Tandis que le nombre des malades traités diminuait progressivement, la durée moyenne de leur séjour à l’hôpital suixTiit la même réduction. Ainsi, en 1840, la moyenne de la durée du séjour des galeux et des vénériens était de 58 jour.s ; elle n’est plus, en 1841 , que de 38 jours, et dans les années suivantes, elle descend à 30 jours.
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La moyenne générale des fiévreux et des blessés était égale- , ment, avant 1840, de 24 jours; elle n’est plus, au premier ! trimestre de 1846 , que de 18 jours.
Si maintenant nous reportons notre attention sur le chiffre i compai'é des malades traités pendant les années 1841 , 42 ,43,
44 et 45, nous trouvons également que la mortalité a faibli | d’une manière progressive pendant les trois premières années, | et qu'arrivée au chiffre le plus bas , pendant les deux années suivantes, elle n’a -presque pas varié. Cette mortalité a été de 581 en 1841 , de 474 en 1842, de 262 en 1843, bien qu’à cette époque, pendant la durée du camp de Dessine, la force effective de la garnison ait été considérablement augmentée et qu’elle ait même dépassé le chiffre effectif de 1841.
En 1844, la mortalité n’a été que de 126, et, pendant 1845, elle n’a été que de 124, quoiqu’il régnât, pendant les chaleurs de l’été, une épidémie de fièvres typhoïdes et de dyssenterie.
Ces heureux résultats, nous ne pouvons trop le dire , doivent être attribués au redoublement d’efforts de la part de MM. les officiers de santé en chef, à l’effet d’obtenir une plus large et plus complète application des lois de l’hygiène. Ce fut alors qu’ils demandèrent et obtinrent des ventilateurs aux plafonds de toutes les salles du deuxième étage , et de nouveaux ventilateurs à fleur des planchers, pour compléter le système d aération ; ils obtinrent encore le renouvellement des enduits à la chaux et le blanchiment de toutes les parois tant extérieures qu’intérieures de l’établissement.
On profita de la circonstance de ces réparations et de l’augmentation du nombre des salles, pour opérer diverses translations des divisions de fiévreux dans de nouveaux locaux , et les anciens évacués furent assainis au moyens des fumigations guytonniennes.
On accorda aussi un mode de chauffage mieux entendu , l’appareil Fournet , qui donne à la fois une plus grande abondance de calorique et une économie dans la dépense eu combustible.
Nous avous cherché à reconnaître si la mortalité ne présentait pas des différences sensibles suivant les divers étages , et conformément aux observations de M. Villermé, faites précisément dans des hôpitaux militaires, mais qui étaient, il faut le
dire, improvisés et bien éloignés, par conséquent, de réunir les conditions normales d’un hôpital tenu avec un soin extrême.
11 résulte des renseignements que nous avons cherché à nous procurer, que dans cet hôpital, où la mortalité est faible en général , ce sont les salles du second étage, lesquelles sont vides une partie de l’année , qui donnent les chiffres de mortalité incomparablement les plus élevés. La disproportion est même tellement extraordinaire, qu’elle dépasse toutes les suppositions. Ainsi, par exemple, si une salle du premier étage, toujours occupée, a donné un chiffre de mortalité égal à 50 , la salle supérieure , quoique inoccupée pendant un ou deux trimestres , présentera un chiffre de mortalité égal à 90 ou 120.
Il est évident que si l’on se bornait à faire ici des calculs d’arithmétique, d’étranges inductions conduiraient à d’étranges erreurs.
Voici l’explication bien simple de l’énorme différence , qui , de prime abord , paraît effrayante et incompréhensible :
Les salles du second étage, surabondantes quant aux besoins ordinaires, restent vacantes une partie de l’année. Elles ne s’ouvrent et ne se remplissent que lorsque des épidémies viennent à sévir sur la garnison. Dans ces circonstances, elles sont toutà-coup envahies par des malades qu’on y apporte eu masse ; leurs maladies sont , non-seulement graves , mais encore foudroyantes , et ce mot est exact.
- Or, c’est dans la première période des épidémies que la mort frappe ses coups les plus prompts et les plus multipliés. Qui ne se rappelle que les 1,000 premiers malades saisis du choléra que reçurent les hôpitaux de Paris succombèrent à peu près tous, en peu d’instants? L’un de nous a été à même de faire la même observation en ce qui concerne les épidémies de fièvres graves, à caractère ataxique, qui éclatent parmi la garnison de Lyon. En 1 840, par exemple , une épidémie catarrhale, caractérisée par des symptômes de malignité violente , se déclara pendant les inondations du Ehône et de la Saône. L’hospice de la Charité reçut des militaires; 130 lits furent incessamment occupés. Eh bien ! pendant le premier mois, la mortalité, parmi eux , était terrible. On voyait de jeunes et vigoureux soldats expirer après quelques jours , ou môme quelques heures de souffrance, et comme par l’effet d’une intoxication.
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Cette première période de l’épidémie une fois passée, les malades affluaient toujours , les symptômes de la maladie présentaient toujours le même caractère , mais l’art avait retrouvé sa puissance; et quoique les moyens tliérapeutiques fussent restés les mômes, ils triomphaient alors du mal, qui, naguère, bravait la médecine et tuait avec une sorte de fatalité (1). Tel est le tableau que présente quelqufois , mais ordinairement à un moindre degré d’intensité , les salles du second étage. Ce n’est donc pas cà une influence méphitique provenant des étages inférieurs que l’on pourrait y rapporter le chiffre plus fort de la mortalité (1).
Au reste, les officiers de santé en chef de l’hôpital militaire de Lyon , qui ont parcouru une longue carrière au sein des hôpitaux, et dans des circonstances très diverses , n’ont jamais été dans le cas d’observer des faits propres £i étayer cette théorie fatale de mortalité qui serait inhérente à la diversité des étages. Ils ont , au contraire , toujours reconnu , dans l’hôpital militaire de Lyon, comme dans les autres hôpitaux où ils ont passé leur vie, que toutes les fois que les salles des différents étages étaient dotées de conditions hygiéniques également bonnes, les chances de guérison étaient tout aussi favorables au second étage qu’au premier. Ils n’adoptent donc point une théorie que leur longue expérience n’a jamais vue sanctionnée par des faits.
Ajoutons toutefois que, dans les hôpitaux, les salles du second étage demandent en général une surveillance hygiénique, particulière , puisque des observateurs dignes de croyance ont reconnu par des faits que, toutes choses égales d’ailleurs, elles pouvaient ressentir une influence fâcheuse provenant des dégagements miasmatiques de l’étage inférieur. C est là une mesure de prudence.
Si nous embrassons maintenant d’un coup-d’œil l’ensemble des hôpitaux civils et militaires du département du Rhône , nous arriverons à des conelusions dignes d une sérieuse atteu-
(1) Rapport fait en lOAl à la Société de médecine, par M. de PoLiNifenE, médecin de l’hospice de la Charité. Voir les Mémoires de la Société médicale d’émulation.— Lyon-i^hy.
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tiou. Trois mille sept à huit cents lits sont à la disposition des malades dans ces établissements réunis ; ce chiffre doit être augmenté de 350 lits environ , fournis par les trois petits hôpitaux de la Guillotière , de Condrieu, de Villefranche, de Tarare, de Belleville, etc.j c'est donc en tout 1 ,000 lits, ou 1 , 100 tout au plus. Mais il faut distraire de ce nombre les 900 lits de T hôpital militaire, qui desservent la garnison et n’appartiennent pas à la population lyonnaise ; il convient de défalquer encore tous les hts qui sont journellement occupés à l’Hôtel-Dieu et dans les hospices d’aliénés par des malades étrangers au département. En résumé, 2,500 lits à peine restent disponibles pour un département peuplé de 500,000 càmes, non compris une population flottante très considérable : c’est un lit pour deux cents habitants. Ainsi, première observation , les secours sont insuffisants ; la nécessité de créer de nouveaux hôpitaux est doue démontrée. Puisque les communes de Vaise, de la Croix-Rousse et de la Guillotière portent le titre de ville, n’est-il pas juste qu’elles possèdent l’établissement le plus utile dans une cité, un hôpital? Trois hôpitaux de 4 à 500 lits chacun devraient être élevés dans les communes suburbaines; ils allégeraient les charges qui pèsent sur l’Hôtel-Dieu de Lyon. Peut-être serait-ce ici le lieu démontrer quels avantages résulteraient d’un système qui embrasserait, à la fois , les secours distribués à domicile et dans les hôpitaux, et découlant tous d’une source unique. Mais les considérations qui se rattachent cà cet important sujet demanderaient des développements que ne comportent pas les limites et la nature spéciale de notre travail (1).
Il est une autre observation que nous avons présentée presque à satiété, et que nous devons reproduire encore comme l’expression culminante de tout ce qui précède.
De même que dans une grande ville, on vit plus longtemps et on se porte mieux au milieu de quartiers vastes, bien aérés bien ouverts, et largement accessibles cà l’action de la lumière et du soleil, de même, d’une manière bien autrement évidente
(1) De PouNiÈnE. Mémoire sur les Hôpitaux et les Secours à lo21 , in-K.
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et démontrée par des faits journaliers , constants et nombreux, ■ la mortalité, dans un hôpital, diminue lorsque les conditions hygiéniques sont bonnes.
Nous ne saurions trop insister sur ce point, et nous ne devons pas craindre que ces répétitions nous soient reprochées comme
superflues ; .....
Hendre salubre une salle d’hôpital qui ne 1 était pas, y introduire, par de larges masses, un air pur et la lumière solaire, y maintenir une température égale, y créer des moyens de ventilation faciles et proportionnés aux besoins de tous les instants, écarter de son enceinte tons les foyers d’infection, entretenir la propreté dans tous les locaux et dans leurs dépendances , surveiller les parois des murs tanta l’intérieur qu’a l’extérieur, soi-nerle nettoiement des parquets, bien organiser et surveiller leslatrines et les dépôts de linge sale avec une sollicitude vigilante et snrtout ne rassembler, sur le même périmètre, que le plus petit nombre possible de malades, c’est multiplier, dans des proportions très grandes et très certaines, les chances de
Ne nous lassons pas de le redire : dans un hôpital, la pnissance de l’art médical, que nous devons être les premers “ reconnaître et à proclamer comme l’un des plus grands bienfaits accordés à l’humanité, se trouve paralysée dès qu’eUe cesse de s’aDBUver sur le concours nécessaire, indispensable, de Ihy- Biène Lorsque les opérations de chirurgie, pratiquées par les Lruvgiens les plus habiles , sont suivies d' un état de langueur , de complications fébriles, et enfin de la mort; lorsque les flevres Uphoides font des ravages, et que les convalescences sont interminables à quoi attribuer ces résultats désolants? N est-ce pas, en oéiiéràl , M défaut d’aération suffisante et a 1 absence des autres moyens hygiéniques? Que l’on donne aux malades, en grande proportion, un air salubre; que les soins de propreté que le bouLii de bonne qualité, etc. , viennent seconder a nropos l’œuvre de la médecine et de la chirurgie, tout change, h l! salut des fiévreux et des opérés est P«sï"« tous les cas pathologiques qui ne dépendent pas de la désorganisation des viscères ou des organes
Et d’ailleurs, dans un hôpital, les ressources de 1 art medical,
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quelque précieuses qu’elles soient , sont limitées ; celles de l’hygiène sont étendues indéfiniment. Bien appliquée , une médication thérapeutique n’agit que sur des unités, pendant un temps donné, et ne sauve que quelques individus; bien plus large dans son action , l’influence salutaire de bonnes conditions hygiéniques s’exerce sur les masses , le jour , la nuit , sans cesse, et souvent même elle acquiert une vertu véritablement médicatrice.
Tous les détails dans lesquels est entrée cette étude des hôpitaux civils et militaires de Lyon, sont la démonstration de cette vérité.
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DU DÉPARTEMENT DU RHONE
( Neuf Membres. — Janvier 1846.)
M. JAYR C), Pair de France, Préfet du Rhône,
Président né.
MM. MARTIN (Etienne), ancien chirurgien en chef de l’hospice de la Charité , président honoraire de la Société de médecine , membre de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts, ancien membre du Jury de médecine, ancien administrateur de l’hospice de l’Antiquaille, médecin consultant et administrateur du Dispensaire, etc. (1827 ) ; Président élu.
POLINIÈRE ^ ( A. -P. Isidore , baron de) , ancien médecin de l’Hôtel-Dieu et de l’hospice de la Charité . membre de la Société de médecine, de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts, ancien membre du Jury de médecine , ancien président de l’administration des Salles d’asile , ancien médecin consultant et administrateur du Dispensaire , administrateur des hôpitaux , etc. (1827); Secrétaire.
VIRICEL (Jean-Marie) , ancien chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu , membre de la Société de médeeine , de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts , ancien administrateur des hôpitaux, médecin consultant et administrateur du Dispensaire, etc. (1822).
COMPOSITION DU CONSEIL
TISSIER ( Nicolas ) , pharmacien , ancien professeur de chimie de la ville , membre de la Société royale d’agriculture, de la Société linnéenne , etc. (1822).
TABAEEAU ^ {Charles-Henri), ancien capitaine du génie, doyen de la Eaculté des sciences , professeur de mathématiques et de physique à l’Ecole de La Martinière , membre de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts , de la Société royale d’agriculture, etc. (1824).
MONFALCON^ (Jean-Baptiste), ancien médecin de l’Hôtel-Dieu , médecin de l’hospice de la Charité et des prisons , membre du Jury de médecine , de la Société de médecine et de l’Académie royale des sciences, belleslettres et arts, conservateur des bibliothèques du Palaisdes-Arts , etc. (1824).
DUPASQUIER ( J-iplionse), ancien médecin de l’Hôtel-' Dieu , professeur de chimie à l’Ecole de médecine et à l'Ecole de La Martinière, membre du Jury de médecine, de la Société de médecine, de l’Académie royale des sciences , belles-lettres et arts , de la Société royale d’ agriculture , etc. (1837).
. IMBERT ( Fleury) , ancien chirurgien en chef de l’hospice de la Charité , médecin de l’Hôtel-Dieu , professeur ' d’histoire naturelle à l’Ecole de médecine , membre de la Société de médecine, de l’Académie royale des sciences , belles-lettres et arts , de la Société royale d’agriculture , médecin des épidémies , etc. (1839).
VIGFON (Gabriel) , ancien élève de l’Ecole polytechnique , ingénieur au corps royal des mines , membre de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts , delà Société royale d’agriculture, etc. ( 1841 ).
DU DÉPAKTEMENÏ DU RHONE
C’est à M. le comte de Tournon, conseiller d’Etat, préfet du Rhône, que l’on doit rapporter l’honneur d’avoir fondé le Conseil de salubrité du département du Rhône. L’arrêté de ce magistrat, en date du 8 octobre 1822 , contient des dispositions qui méritent d’être relatées ;
a Considérant que toutes les fois que l’Administration doit traiter d’un objet d’hygiène publique ou de la salubrité des choses en général , elle a besoin de prendre l’avis des personnes de l’art, et qu’en conséquence, pour que les affaires soient discutées avec la célérité et la suite convenables , il est avantageux de former une commission de médecins et de chimistes distingués, qui se réuniront à des époques fixes pour donner leur aAÛs sur tous les objets qui leur seront soumis concernant la salubrité publique et la santé des citoyens ,
» Arrêtons :
» Il y aura , auprès de la préfecture du Rhône , un Conseil de salubrité chargé de la visite , de l’examen et des rapports concernant les boissons , les aliments , les épidémies et épizooties , ainsi que les manufactures , ateliers et autres établissements du même genre existants ou qui seront formés par la _ suite tant à Lyon que dans les communes rurales du département.
» Le Conseil sera composé de cinq membres choisis parmi des médecins , des chimistes et autres personnes ayant des connaissances relatives aux objets soumis à l’examen de ce Conseil.
» Il se rassemblera le premier jeudi de chaque mois , dans l une des salles de 1 hôtel de la préfecture, sous la présidence du préfet ou d’un conseiller de préfecture délégué , pour discuter les affaires qui lui seront renvoyées , et donner, aux manufacturiers fabricants et autres individus quelconques, les conseils de pratique dont ils auront besoin .
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» Le préfet pourra convoquer extraordinairement le Conseil toutes les fois que l’abondance des affaires et le bien du service l’exigeront....
» Le Conseil pourra convoquer , auprès de lui , les chefs des bureaux de la préfecture lorsqu’il aura besoin de leur demander des renseignements. •'
» Le Conseil fera deux fois la visite des boîtes de secours pour les noyés et asphyxiés , et quatre fois par an celle des prisons.
» Tous les ans , au mois de décembre , le Conseil présentera au préfet un compte des travaux de l’année et des améliorations obtenues dans les différentes parties du service de la salubrité.
» Il joindra à ce rapport un aperçu des travaux et des recherches à faire pour détruire les abus existants. Ce compte sera imprimé.
» En cas de vacances d’une place dans le Conseil de salubrité , le Conseil présentera trois candidats au préfet. »
Telles sont les principaux articles de l’arrêté par lequel M. le préfet, comte de Tournon, fonda une institution qui a rendu de grands services.
Lorsque le Conseil fut constitué, il tint sa séance d’installation le 17 octobre 1822, sous la présidence de M. le préfet; il se composait alors de MM. Cartier, Viricel, Gavinet , Tissier et Grognier ; c’est-à-dire de deux médecins, de deux chimistes et d’un professeur de l’Ecole vétérinaire, que M. de Tournon avait spontanément choisis et désignés.
Dans les premiers mois de l’année' suivante , M. Gavinet , ancien pharmacien chimiste, se retira volontairement du sein du Conseil, que cette démission priva d’un collaborateur éclairé.
M. le docteur Sainte-Marie fut appelé à remplacer M. Gavinet, le 3 juillet 1823.
L’extension des travaux du Conseil exigeait 1 adjonction de nouveaux membres ; MM. Tabareau et Monfalcon furent nommés par M, le préfet, ainsi que M3I. de Laprade et Maitin (de St-Genis) , ces deux derniers en qualité de membres du jury de médecine du département du Rhône.
L’installation de ces quatre nouveaux collaborateurs , qui
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portait le uomlire des membres du Conseil à neuf , eut lieu le 13 août 1824.
MM. Martin (Etienne) et de Polinière ayant remplacé, au jury de médecine du département du Rhône , MM. de Laprade et Martin (de St-Genis), leur succédèrent également au Conseil de salubrité , et y furent admis le 4 juillet 1 827 .
Recommandable par beaucoup de savoir, M. de Laprade laissa dans le Conseil, en le quittant, un vide difficile à remplir. Sa retraite fut vivement sentie par ses collègues : celui qui venait occuper sa place vacante, regretta beaucoup de ne pouvoir partager ses nouveaux travaux avec un savant médecin aussi consciencieux que zélé dans l’accomplissement de ses devoirs.
Les décès de MM. Sainte-Marie , Grognier et Cartier firent entrer successivement au Conseil M. Raumers, en 1829, M. Dupasquier, en 1837, M. Imbert, en 1839.
M. le préfet , considérant que , parmi les questions soumises à l’appréciation du Conseil de salubrité , quelques-unes pouvaient réclamer les avis d’un ingénieur, nomma , en date du 19 mars 1841 , M. Pigeon, ingénieur au corps royal des mines, membre du Conseil. L’admission de cet honorable confrère, qui eut lieu le 6 avril, porta le nombre des membres à dix.
M. le préfet , ayant jugé convenable de ramener le nombre des membres à neuf et de le maintenir dans cette limite , n’a pas désigné de successeur à M. Raumers, décédé en 1843.
Le Conseil se compose aujourd’hui de cinq médecins, d’un physicien, de deux chimistes et d’un ingénieur.
L’admission, dans le Conseil, d’un professeur de l’Ecole vétérinaire, s’il y avait une vacance, serait convenable pour y représenter la spécialité des épizooties. Quant au nombre de neuf, il est très suffisant • composé de douze membres seulement, le Conseil de salubrité de la Seine rédige annuellement de 450 à 500 rapports j celui du Rhône, formé de neuf membres, n’a, en moyenne, que 30 rapports à discuter chaque année.
Dans quelques circonstances , un professeur de l’Ecole vétérinaire et un architecte ont été adjoints aux commissions.
C est dans le cours de l’année 1824 qu’un premier rapport
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imprimé fut présenté, par M. Grognier, alors secrétaire, à . M. le comte de Brosses, préfet, qui avait succédé à M. le comte de Tournoi!.
Ce compte-rendu raconta l’organisation du Conseil de salubrité, ses attributions, ses lacunes, son avenir dans une grande ville éminemment industrielle. Il n’y avait pas lieu à 1 analyse d’un nombre bien considérable de rapports ; 1 institution était naissante , et ne marchait point d’un pas assuré ; à défaut d’autres matériaux, le secrétaire fit l’analyse des écrits quavaient publiés , sur les sciences médicales et sur 1 hygiène publique , les cinq membres dont se composait alors le Conseil de salubrité (1).
Plusieurs des dispositions de l’arrêté d’organisation du Conseil n’avaient point été exécutées , et, peu comprise alors, l’institution ne fonctionnait qu’ imparfaitement ; M. de Brosses délégua à Paris l’un de nous, et le chargea d’ étudier dans tous ses détails la constitution organique du Conseil de salubrité de la Seine. Cette tcàche fut remplie en 1826, et eut pour résultats diverses réformes intérieures, et plus d activité dans les travaux. Quelques modifications s’introduisirent dans les habitudes du Conseil ; depuis longtemps le préfet ne le préside plus, et c’est un de ses membres qui remplit les fonctions de’ secrétaire. Il n’y a pas eu d’autre publication imprimée que le compte-rendu de 1824; d’autres rapports devaient l’être , mais aucune allocation n’avait été destinée pai le Conseil général du département à cette dépense, qui na pas eu lieu.
Le nombre des rapports que discute chaque année le Consei de salubrité est peu considérable; il n’est guère que la quinzième partie de ceux dont le Conseil de la Seine est charge. Ce fait peut être expliqué facilement. Un très grand nombre d industries qui sont soumises, à Paris, à l’examen préalable du Conseil de salubrité, ont été autorisées à Lyon sans cette formalité prudente. Il n’y a lieu, ici, à enquête et à rapport, que
fl'' Rapport sur rétablissement et les premiers travaux du Coiised de salubrité de la ville de Lyon , présenté, le 23 août 182V , à
préfet, par M. Grognier. JD;/on , 182V, imimmene de Ballanche , m-V d 3V pages.
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lorsqu’il y a des opposants ; s’ils ne se présentent pas , notre avis ne nous est pas demandé, et c’est un tort. Les voisins d’un atelier insalubre ou incommode peuvent en avoir ignoré les inconvénients -, leur désistement peut avoir été acheté : il appartient cà l’Administration de montrer j)lus de sollicitude pour la santé publique que ne font les particuliers. Un cinquième des rapports annuels du Conseil de la Seine ont pour objet des vacheries et des laiteries , industries dont l’analogue n’existe pas à Lyon; d’autres, et ils sont nombreux, concernent la répression du charlatanisme et la vente des remèdes secrets. Ce n’est point tout : selon l’arrêté de M. de Tournon, le Conseil de salubrité devait être consulté sur tous les objets qui intéressent la santé des citoyens et la police médicale. Nos attributions embrassaient les épidémies , les épizooties , la direction du service sanitaire des filles publiques , l’inspection des marchés , des rivières , des égoûts , des amphithécàtres de dissection, des procédés pour le nettoiement des rues et des fosses d’aisance, celle des prisons, des hôpitaux, des salles de spectacle, celle des ateliers incommodes , insalubres ou dangereux, des bains publics et des dépôts de secours pour les asphyxiés , la police médicale, les dépôts d’eaux minérales, la rédaction des tables de mortalité, etc. ; la moitié au moins de ces attributions nous sont étrangères. Depuis dix-huit ans , le Conseil de salubrité n’a cessé de réclamer, et, toujours accueillies avec bienveillance par l’Administration, ses demandes n’ont jamais obtenu un résultat définitif. Un tel résultat peut paraître extraordinaire; le Conseil de salubrité n’exprimait nullement le vœu que des honoraires fussent attachés aux fonctions qu’il revendiquait; son service est gratuit. Même aujourd’hui , les importantes attributions qui lui sont déniées n’appartiennent pas à des hommes spéciaux ; la plupart ne sont confiées à personne ; elles n existent pour aucune institution compétente : c’est un inconvénient majeur dans une grande ville dont l’organisation administrative mérite tant d’éloges à d’autres titres.
Il y a, cependant, une explication à cette situation des faits. Le service des épidémies , des prisons et des ateliers incommodes ou dangereux , dépend du Préfet ; l’inspection du dispensaire de santé des filles, celle des boîtes de secours que réclament les
524 HYGIÈNE DE LYON
noyés et les asphyxés, la police des aliments et des boissons, etc., appartiennent au Maire : ainsi, les attributions complètes d’un Conseil de salubrité sont légalement partagées , à Lyon , entre deux autorités qui n’ont pas eu toujours la môme pensée, et comme ce qui regarde l’une n’est point l’affaire de l’autre, la crainte d’empiètements, de l’un ou de l’autre côté, a maintenu une anomalie dont l’inconvénient est reconnu.
Le préfet du Ehôue adressa, le 17 août 1830, une lettre au Conseil de salubrité , dont l’exécution aurait prévenu cet inconvénient. Elle portait que le Conseil donnerait désormais son avis sur tous les sujets qui lui seraient déférés par 1 administration municipale, et entretiendrait des relations directes avec cette administration sur tous les intérêts locaux de la salubrité. De son côté, le maire de Lyon invita le Conseil à se concerter avec lui pour régler l’organisation de ces rapports. Un travail sur ce sujet fut rédigé par un membre , approuvé à l’unanimité, signé de tous et transmis à l’autorité supérieure, qui l’aeeueillit avec bienveillance. Le Conseil de salubrité demandait sa translation à l’bôtel-de-ville ; elle était acceptée par le préfet. M. Terme agréa ce vœu et se chargea d’en poursuivre l’exécution auprès du conseil municipal 5 mais d autres circonstances survinrent, et le projet de création d’une institution mixte fut abandonné. M. le maire de Lyon établit, en 1830, nn Conseil de salubrité pour le service de son administration ; ce Conseil n’eut pas des attributions définies par l’arrêté qui l’organisait 5 il était possible de le doter de tous les ser\ices que réclamait vainement le Conseil de salubrité établi à la préfecture : on ne le fit pas.
On a dit que le maire de Lyon devait avoir à sa disposition un Conseil de salubrité pour répondre à toutes les questions qu’il lui adresserait dans l’intérêt de la santé des citovens, ce raisonnement n’est que spécieux et manque de base. A Louen , à Marseille, à Bordeaux, h Lille, à Nantes, il y a un maire et un préfet, et, cependant, on n’y voit pas deux Conseils de salubrité, séant, l’im à la préfecture, l’autre à l’iiôtel-de-vdlc; il n’y en a qu’un. Mais voici un argument plus direct encore. Avant la création du Conseil de salubrité de la ville, le maire de Lyon a eu besoin plusieurs fois du concours du Conseil de
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salubrité du département , et l’a toujours trouvé dévoué. Nous avons vu M. de Lacroix - Laval , alors qu’il occupait cette magistrature , venir prendre place parmi nous , se mêler à la discussion, nous présenter son avis et nous demander le nôtre. Dans la situation présente , une séparation absolue existe entre les deux Conseils de salubrité , et nuit évidemment à l’intérêt de la santé publique. La singularité d’une telle organisation ne pouvait échapper au maire de Lyon et au préfet ; après un mùr examen de la question , ces deux magistrats s’entendirent de nouveau, en 1840, pour ne faire des deux Conseils qu’une institution , dotée de toutes les attributions du Conseil de salubrité de la, Seine; mais ils ne prirent pas de décision, et la mesure dont ils avaient reconnu l’opportunité, proposée aux deux comités , y rencontra des empêchements qui en ajournèrent l’application définitive.
Le point essentiel, au reste, c’est bien moins la fusion des deux Conseils en un seul, que la nécessité d’investir une institution compétente de services de salubrité , qui ne sont confiés maintenant qu’à des hommes de police. Leur organisation complète et régulière est à faire ; elle n’est nulle part aussi insuffisante et aussi étrangement établie qu’à Lyon; c’est ce qu’ont surabondamment prouvé vingt de nos rapports expressément écrits pour cet objet. Cette réforme si utile ne coûterait aucune dépense, soit au conseil général du département, soit au conseil municipal, ne froisserait aucun droit acquis, et procurerait de très grands avantages à la ville, sans donner lieu au moindre inconvénient.
TI y aurait encore une autre chose à faire ; le Conseil de salubrité de la préfecture délègue des commissions prises dans son sein pour juger les contestations qui s’élèvent entre l’industrie, d’une part, et la propriété ou la santé publique, de l’autre. Ces commissions se rendent dans les lieux qui ont réclamé leur présence, mais elles n’ont à connaître que du fait pour lequel elles ont été appelées; ce n’est pas assez. Des éléments d’insalubrité peuvent exister sur divers points du département ; il importe qu’ils soient appréciés par une exploration permanente faite sur les lieux , combattus avec énergie , et détruits autant qu’il serait possible de le faire. Ce but serait atteint
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par la nomination , dans les communes principales , de correspondants spéciaux du Conseil ; ils provoqueraient le dessèchement des mares et amas d’eau stagnantes partout où ils existeraient, et, par leurs instructions aux gens delà campagne, rendraient inoffensive la pratique du rouissage du chanvre. On les chargerait d’une étude approfondie des habitudes de la population des champs , sous le rapport du genre d’aliments et des boissons , de la manière de se vêtir , de la durée et de la nature du travail ; on leur devrait enfin un ensemble complet de renseignements, et, cessant d’être concentrés dans la grande ville , les bons offices du Conseil de salubrité s’étendraient jusqu’au moindre hameau. Les points principaux sur lesquels il conviendrait d’établir ces correspondants, sont Villefranche , Tarare, l’Arbresle, Condrieu, Givors, Saint-Symphorien-le- Chàteau. Le choix des délégués serait fait par le Conseil de salubrité, mieux placé que l’Administration pour trouver un personnel zélé et capable. Si cet exemple était imité dans les autres départements, toutes les communes de France seraient renfermées, sous fe rapport de la santé publique, eu un vaste réseau , dont tous les fils bien liés donneraient à l’ensemble, beaucoup de force et d’unité. Tl résulterait de l’institution, ainsi établie, grand nombre d’améliorations hygiéniques et de bonnes statistiques locales, éléments de ce travail général qui est attendu depuis si longtemps (1).
(1) M. Verninac , préfet , a esquissé une statistique du département, telle qu’on pouvait la faire dans l’enfance de la science ; un travail quelque peu plus étendu sur le même sujet a été écrit , il y a plus de trente ans , par M. Martin l’aîné ; il fait partie des manuscrits de l’Académie : ce n’est encore qu’un résumé très sommaire, nécessairement fort incomplet. L’ensemble des faits a été indiqué et coordonné dans l’ouvrage suivant : Programme raisonné de la Statistique du département du Rhône , par MM. Rivet , préfet, Terme, ( aujourd’hui maire de Lyon ) et Monfalcon; Lyon, lOftO. grand in4“. Le rapport annuel du préfet du Rhône au conseil général du département est, dans son genre, un résumé statistique
exact.
SUR LES MEMBRES DU CONSEIL
DÉCÉDÉS DANS l’eXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
SAINTE-MARIE (Etienne) naquit le 4 août 1771, à Ste-Eoy, village près de Lyon, où son père, ancien chirurgien-major dans la marine, exerçait l’art de guérir.
Doué d’une organisation intellectuelle heureuse , le jeune Sainte-Marie répondit aux soins qui furent donnés de bonne heure à son instruction, par beaucoup d’application au travail.
Ses études de collège , quoique interrompues par les évènements de la révolution , avaient développé eu lui le goût des sciences et des lettres. Il quitta les bancs de l’école muni d’une connaissance assez grande de la langue latine , dont il appréciait déjà l’utilité.
En 1795 , le district de Ste-Eoy requit Sainte-Marie , alors âgé de dix-sept ans , pour lui faire remplir les fonctions de secrétaire. L’intelligence du jeune homme , et son aptitude à écrire, lui rendirent très facile un emploi qu’il n’accepta pas sans quelque enthousiasme. Exaltée par les discours et par le rôle actif que jouait son père dans le mouvement révolutionnaire, sou âme ardente se livrait avec l’effusion d’un âge inexpérimenté aux projets de régénération sociale , et à ces idées de liberté et d’égalité que rendaient si séduisantes les mots magiques de gloire nationale et de république.
Aussitôt que la tourmente fut apaisée , Sainte-Marie, convenablement préparé pour des études plus hautes et plus sérieuses, prit la résolution de se consacrer à la médecine, vers laquelle il se sentait entraîné par l’une de ces déterminations instinctives qui ne trompent jamais.
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Elève bientôt distingué de l’école de IMontpellier , il publia , j, avant même d’être reçu docteur, une traduction de cet ouvrage de Roger écrit en latin ; « Traité des effets de la musique sur » le corps bumain. » La préface et les notes que le traducteur joignit au texte original décelaient le sentiment du beau dans les arts , le goût judicieux de la musique, et annonçaient déjà cette pureté de style qui est remarquable dans tous les écrits sortis de la plume élégante de Sainte-Mai ie.
Cette même qualité de style se retrouvait dans ses compositions latines ; on en voit un exemple dans sa thèse inaugurale soutenue à Montpellier , en 1803 , pour obtenir le grade de docteur en médecine , et qui porte pour titre ; De morbis
ex imilatione. o • *
Une autre tbèse , non moins intéressante, à laquelle Sainte-
Marie n’a pas été étranger , sous le double rapport du fond et de la forme, fut publié en 1811 , sous le titre d Essai sur a maladie tachetée hémorrhagique , de Werlboff. L érudition abonde dans cette substantielle dissertation, qui eut le mente d’appeler l’attention des médecins sur une maladie assez rare
et jusque-là peu étudiée.
L’ouvrage de Quarin ; Ànimadversiones praticœ m diveisos morbos, était fort peu connu en Prance. Sainte-Mane entreprit de le répandre parmi nous , et , en 1807 , lit imprimer la traduction de cette œuyre clinique du seyant médecin de Vienne en y ajoutant plusieurs notes qui portent l’empreinte d un esprit
observateur et exact. - o •
Plein d’admiration pour l’auteur dont il s’ était occupe, Sam -
Marie se proposait de le traduire en entier, mais i ai ai e e Lancé dans cette entreprise par le docteur Emonot, aiiquel nous devons la traduction du Traité des fievres et des inflammations. C’est ainsi que nous possédons en notre langue .
nrincinaux ouvrages de Quarin. • i
L’ accueil (ait aux traductions dont Sainte-Marie nos bibliothèques, le détermina il yulgariser parmi nous 1 exefonte dissertaLn de Wichmann sur la
lontaire, maladie aBligeaute et d’autant plus g.ave J '
très souyent méconnue par celui-là meme
Sainte-Marie axait mesuré toute l’étendue de ce fait de pat
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logie; sa traduction, accompagnée d’une préface et de notes d’une utilité pratique , meuve et réelle , se fait lire encore avec fruit, malgré le savant et curieux ouvrage qu’ont produit les laborieuses recherches de M. le professeur Lallemand sur ce même sujet. Peut-être est-ce à Sainte -Marie que M. Lallemand est redevable de la direction de ses vues ingénieuses sur ce genre de maladie.
Le rôle passif de traducteur ne pouvait suffire h Sainte-Marie^ plusieurs ouvrages originaux ont signalé son aptitude à des productions spontanées.
- Nous pouvons omettre les titres de quelques-uns de ses opuscules, mais nous devons mentionner: 1° l’Eloge historique d’un médecin célèbre, dont le nom, cher aux Lyonnais, se perpétue si honorablement dans la personne de son fils, l’Eloge de Jean-Emmanuel Gilibert, imprimé en 1814 ; cette notice biographique respire le sentiment de la dignité médicale, si bien comprise par le panégyriste et par celui dont la mémoire ne pouvait être mieux célébrée; 2° le Formulaire médical de 1820, moins remarquable comme choix de bonnes formules que comme ouvrage thérapeutique, à cause de l’introduction pleine de science , de vues lumineuses , de conseils cliniques , qui rendra toujours ce livre digne de la méditation des praticiens; 3” la Méthode pour guérir les maladies vénériennes invétérées, deuxième édition , 1821 , où l’auteur expose le mode d’emploi de la salsepareille , auquel il a dû des succès presque inespérés; 4° la dissertation de l’Huître et de son usage comme aliment et comme remède, 1827 ; dans laquelle l’auteur préconise l’emploi de ce mollusque dans certains cas de phthisie pulmonaire; 5® le Précis élémentaire de police médicale , ouvrage destiné aux administrateurs, 1824. La mort a surpris l’auteur au moment où il se proposait de publier la suite du premier cahier, qui renferme l’introduction , expose le plan et montre le but de tout l’ouvrage.
Enumérer les principaux écrits de Sainte-Marie , c’était le louer dignement et lui appliquer ce que lui-même a dit de Gilibert; en cela nous nous sommes conformés à la maxime d’un célèbre moraliste, qui s’écriait avec humeur ; Amas d’épithètes, mauvaises louanges ! ce sont les faits seuls qui louent.
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Ce serait , en effet , une excellente manière d’apprécier Sainte-Marie, que d’exposer ici un tableau étendu et fidèle de sa vie.
Elle s’est écoulée dans le travail du cabinet et dans l’exercice de sa profession. Certaines heures dont il pouvait disposer étaient consacrées à des études littéraires, qui étaient pour lui un délassement et une jouissance. Les auteurs classiques latins et français lui étaient familiers ; parmi ces derniers , il accordait une prédilection particulière à notre moraliste Labruyère; aussi observe-t-on , dans le style de Sainte-Marie , quelque reflet de cette netteté d’expression, et de cette précision élégante dont l’admirable peintre des caractères est l’inimitable modèle.
Plein d’enthousiasme pour la médecine, Sainte-3Iarie considérait celui qui en répand les bienfaits , non-seulement comme un savant philanthrope , mais encore comme un citoyen investi d’une sorte de sacerdoce. Il voulait que le médecin digne de ce titre, ne se bornât pas aux connaissances de la pratique qui traite et qui guérit , mais qu’il embrassât dans le cercle de ses investigations l’étude des sciences accessoires. La police médicale , dit-il, exige encore plus d’instruction et de savoir. Le médecin qui se livre à ce genre de recherches, doit avoir des notions étendues en physique , en chimie , en histoire naturelle, en technologie, en statistique, en économie politique et dans la partie de la science législative qui , chez les différents peuples , se rapporte à la salubrité publique : il faut même , ajoute-t-il, qu’il ne soit pas tout-à-fait étranger aux détails de l’administration. Sainte-Marie rattachait tout à la médecine ; c’est ainsi qu’ayant été nommé juge de paix suppléant , il réfléchissait aux rapports de sa science de prédilection avec l’administration judiciaire.
On conçoit qu’un homme animé de tels sentiments , et doté par la nature d’un esprit judicieux , pénétrant , exact , auquel s’alliait la prudence, ait dù obtenir et mériter une réputation des plus honorables. Telle fut , en effet, celle que Saiute-Marie avait conquise ; elle reposait sur une base solide ; aussi a-t-elle survécu à sa mort. Plein d’honnêteté et de délicatesse, Sainte- Marie possédait la confiance des familles à un haut degré , et
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au même point l’estime de ses confrères. 11 aurait pu se produire avec de grands avantages dans les réunions du monde , mais la passion de l’étude et le goût de la retraite , qu’entretenait chez lui une disposition prononcée à la mélancolie , l’éloignait des cercles frivoles. Les sociétés savantes auxquelles il appartenait à tant de titres , avaient le privilège d’adoucir cette tendance misanthropique: l’Académie, la Société de médecine, le Cercle littéraire, le voyaient prendre une part assidue à leurs séances. Celles du Conseilde salubrité lui offraient un attrait particulier : il se sentait, comme il le dit lui-même, une vocation pour la police médicale , et toutes ses vues ainsi que toutes ses pensées s’étaient tournées vers cette belle et utile science. L’estime dont il jouissait dans le sein du Conseil de salubrité , et la lecture de son introduction à un grand travail sur l’hygiène publique, n’avaient pas peu contribué à redoubler encore son ardeur pour cette spécialité.
Cependant ce nouvel ordre de travaux n’apportait aucun ralentissement à ce zèle dévoué que Sainte-Marie avait toujours montré pour les fatigues de la médecine pratique. Et comment aurait-il pu se dérober aux sollicitations des malades , aux prières des médecins, qui aimaient tant à l’appeler en consultation dans les cas graves et difficiles? Les ressources thérapeutiques que possédait Sainte-Marie, et qui, chez lui, étaient le fruit de la lecture et d’une patiente observation, n’étaientelles pas trop précieuses pour qu’on ne cherchât pas à en invoquer l’utile secours?
Lorsque Sainte-Marie donnait son avis au milieu de ses confrères , il le motivait par des considérations si intéressantes , il l’appuyait par des témoignages d’érudition si bien choisis et si abondants, il apportait enfin, à l’accomplissement de sa mission, une exactitude si consciencieuse , qu’il en résultait toujours quelques chose d’instructif et de consolant, alors même que la puissance de l art était vaincue par la violence du mal qu’il s’agissait de combattre.
Sainte-Marie était parvenu à l’âge de cinquante-deux ans , c’est-à-dire à cette période de la vie où l’autorité du médecin consultant prend un caractère encore plus imposant , et où les forces intellectuelles ont acquis toute leur vigueur sans rien
GROGNIER.
perdre encore de leur souplesse, lorsque des symptômes graves annoncèrent le déclin de ses forces physiques. Exaspérée par de vives préoccupations morales , une affection duodéno-hépatique à laquelle notre confrère était sujet, se raviva d’une manière alarmante pour ses amis, qui eurent la douleur de le voir enlevé à la science et à l’humanité le 3 mars 1829. Ce fut alors que se révélèrent avec plus d’évidence les démonstrations de reconnaissance des familles pauvres envers lesquelles Sainte-Marie avait libéralement exercé la vertu daractéristique du médecin, la bienfaisance.
L’Académie ayant décidé, conformément cà ses règlements , que l’éloge de Sainte-Marie serait prononcé dans une de ses séances, M. le docteur Prunelle a revendiqué l’honneur d’être, en cette circonstance , l’organe de la compagnie. Ce savant médecin possède toutes les qualités désirables pour faire ressortir le mérite et les services de Sainte-Marie. En attendant l’accomplissement de sa promesse , nous avons consacré ces lignes à l’expression des souvenirs profonds et des regrets qu’a laissés parmi nous un collègue qui fut , à un haut degré , homme de science et homme de bien.
GROGNIER (Louis-Furcy), professeur à l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, membre de l’Académie des sciences, belleslettres et arts, secrétaire perpétuel de la Société royale d’agriculture de la même ville, et secrétaire du Conseil de salubrité du Rhône, etc., naquit à Aurillac, département du Cantal. Son père, premier huissier au bailliage et siège présidial de la capitale de la Haute- Auvergne, place alors très honorable, était un homme d’esprit et de savoir. Persuadé que l’éducation des enfants est le premier et le plus imposant devoir du père de famille , il avait fait donner à son ûls toute l’instruction que pouvait offrir, à cette époque, une petite ville de province. Le jeune Grognier fit ses classes avec distinction au collège d’ Aurillac. Doué d’un cœur bon et d’un caractère facile, remarqué par son excellente mémoire et sa brillante intelligence , qui lui méritèrent souvent des prix, Grognier, aimé de ses condisciples et de ses professeurs, termina à l’àge de seize ans ses études, et les compléta par
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uu cours de philosophie. 11 se destinait à l’état ecclésiastique,des circonstances nées de la révolution changèrent cette détermination, et lui firent entreprendre le voyage de Bordeaux, pour étudier l’hydrographie et ensuite entrer dans la marine marchande. C’était vers la fin de l’Assemblée constituante. Au lieu de s’occuper d’études nautiques, il passa son temps à lire les journaux et à fréquenter le club des Amis de la constitution. Les Vergniaud, les Guadet, les Ducos, Gensonné, prononçaient des discours propres à exalter son imagination jeune et ardente : Grognier ne manquait pas une seule séance , et se livrait avec enthousiasme aux idées républicaines du parti Girondin. Ces premières impressions furent profondes j placé, en 1824, sous l’empire d’opinions très différentes , Grognier écrivait : La voix patriotique de Vergniaud retentit encore à mes oreilles.
A la fin de l’année 1791 , Grognier, privé de ressources pécuniaires, vint à Lyon pour rejoindre son oncle, l’abbé Bunel, prêtre réfractaire, qui s’y était réfugié, et se fit admettre comme élève cà l’Ecole vétérinaire, au mois de janvier 1 793. Mais, occupé beaucoup moins des études élémentaires de sa profession que de discussions politiques, il se montra fort assidu au club de la Guillotière, en devint un des membres actifs, et y fit des motions qui avaient toujours pour but de faire prévaloir les utopies de la Gironde. Cependant, effrayé des résultats du principe démocratique, et surtout épouvanté des moyens sanguinaires par lesquels on prétendait établir et faire respecter la liberté, l’égalité, la justice, il ne tarda pas à prendre part au mouvement réactionnaire, contre les mesures de terreur mises à l’ordre du jour par le triomphe du parti montagnard.
Après avoir contribué à la défense de la ville de Lyon , assiégée par l’armée de la Convention nationale, Grognier , jeté en prison , échappa d’une manière aussi heureuse que singulière a 1 échafaud révolutionnaire ; il fut incorporé en qualité de vétérinaire dans les chasseurs de la Montagne lorsque ce régiment partit pour la Vendée. A dater de ce jour, la vocation, jusqu alors très indéterminée de notre collègue , se prononça pour la science vétérinaire , dont l’étude devait remplir le reste de sa vie. De retour Lyon, en l’an VIT (1799), et accueilli comme un fils par le respectable M. Bredin , directeur de
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l'Ecole vétérinaire , qui avait su apprécier le mérite et le zèle ' intelligent de son élève , Grognier obtint la place de bibliothécaire de l’Ecole , et, plus tard , à la suite d’un concours, la chaire de botanique médicale, qu’il occupa longtemps.
11 passa enfin à une chaire plus en rapport avec ses goûts et qu’il garda jusqu’cà sa mort, celle de zoologie, d’hygiène, de multiplication des animaux domestiques et de jurisprudence vétérinaire.
Né pour le travail, et doué d’une facilité remarquable pour écrire, il débuta, comme écrivain , par l’Histoire critique des ouvrages publiés en médecine vétérinaire jusqu’à Bourgelat, y compris ceux de cet homme célèbre. Ce travail permet déjà de reconnaître les caractères du talent littéraire de Grognier ; clarté et méthode dans les idées, et élégante simplicité d’un style qui est toujours net, précis et incisif. On doit à la plume féconde de notre collègue de nombreuses publications , dont nous rappellerons les titres; elles prouvent qu’il savait varier avec goût le genre de ses travaux et les formes de son style. Les articles qu’il a fournis à Y Abeille française sur la floraison , sur les fleurs, sur les feuilles , sur la propagation et la dissémination des végétaux , sur la zoologie et les animaux domestiques, et sur l’instinct des plantes et des insectes, sont écrits avec un charme qui rend agréable l’étude de sujets parfois un peu arides.
Le temps avait modifié les idées révolutionnaires de Grognier, et l’avait disposé à accueillir avec enthousiasme le retour des Bourbons. Aussi dévoué, dans son âge mur , à la Restauration qu’il l’avait été, dans sa jeunesse, à l’établissement de la République, notre collègue servit avec ferveur la double cause de la royauté et de la religion catholique , qu’il confondait dans un même sentiment, en prêtant sa collaboration aux journaux royalistes. Ses articles n’avaient pas besoin de sa signature pour exciter l’intérêt des lecteurs; ils étaient toujours substantiels et écrits avec une verve eutrainante.
Grognier avait un sentiment religieux profond et susceptible de grande exaltation ; il aurait voulu que l’instructiou de la jeunesse fût basée sur l’enseignement catholique : exclusif de sa nature, il regardait alors la religion comme l’unique moyen de conduire et de consoler les hommes dans tous les âges de.
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la vie. Ou s’occupait des moyens de réprimer les audacieuses et criminelles actions des forçats libérés qui infestent nos grandes villes , et il était question de créer une sorte de Botany-Bay : a Nous proposons un autre moyen , écrivait Gro- » gnier; nous appelons de tous nos vœux des ateliers charitables » dirigés par des religieux, où seraient recueillis, au nom du » Dieu qui pardonne, ceux que la justice humaine a condamnés » et que la société repousse. »
Grognier aimait à exercer une des plus belles vertus du christianisme, la charité. Cette homme, à manières brusques et rudes parfois , était plein de douceur pour les malheureux ; il ne cessait de donner que lorsqu’il n’avait plus rien à distribuer. La nature de ses études , et plus encore la direction naturelle de son esprit , l’éloignaient de toute théorie spéculative et des sciences métaphysiques; mais il adoptait sans réserve les enseignements de la religion catholique, et sa foi religieuse était au-dessus de toutes les discussions philosophiques.
Son caractère présentait un singulier mélange de nonchalance et d’ardeur opiniâtre au travail, d’esprit fin, délié, et de bonhomie, que de fréquentes distractions rendaient encore plus naïv es. Plein de chaleur et même d’emportement pour soutenir ce qu’il croyait être la vérité, il cédait facilement aux démontrations de preuves contraires à ses convictions. Cette disposition de caractère explique la diversité des rôles politiques que l’on remarque dans sa vie, et qu’il remplissait toujours avec enthousiasme et conviction.
Dans sa robuste organisation d’homme des montagnes de l’Auvergne, Grognier se montrait sous des aspects variables comme son humeur; mais toujours il restait lui-même , exempt de prétention et de dissimulation.
L’accomplissement du devoir , l’amour de la science et du bien public , ont été les seuls mobiles de sa conduite comme professeur et comme membre des sociétés savantes auxquelles il appartenait; l’ambition des honneurs, la soif de l’argent lui étaient étrangères.
C est à de plus nobles motifs que l’on doit rapporter le zèle et la persévérance laborieuse de notre collègue, qui a passé sa vie à acquérir de l’instruction et à la répandre.
GllOGWlKIl.
Grogiiier remplissait les fonctions de secrétaire du Conseil de salubrité, au sein duquel la variété de ses connaissances, la spécialité de quelques-unes , et son talent d’écrivain, lui assuraient une place d’élite. C’est en 1837 que sa puissante constitution, qui ignorait les maladies, fut atteinte d’un principe de désorganisation. Une affection de poitrine latente, à laquelle il ne voulut pas , malgré de sages avis , apporter des remèdes lors de l’apparition des premiers symptômes, le minait sourdement; elle redoubla d’intensité vers la fin de septembre, et le 7 octobre, Grognier, après avoir reçu les sacrements de l’église, rendit son âme à Dieu.
M. Rainard, professeur de l’Ecole vétérinaire, prononça sur sa tombe, au milieu d’un nombreux concours de savants, d’amis et d’élèves, un discours toucliant , dans lequel se trouvaient rappelés plusieurs traits honorables de la vie de notre collègue. M. Magne, professeur à la même Ecole , a inséré dans la Revue du Lyonnais, t. VII, une notice nécrologique qui renferme une appréciation judicieuse des ouvrages et du caractère de Grognier. Enfin , le tome XLVI de la Riographie Michaud contient un article de M. Collombet sur le même sujet. Ces diverses notices ont été mises à contribution pour la rédaction de celle que nous insérons dans ce recueil.
Voici la liste des principaux ouvrages de Grognier ;
1° Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat. Paris , Lyon , 1805, in-8°. Dédié à M. Bredin père.
2“ Compte-rendu des travaux de la Société d’agriculture , d’histoire naturelle et arts utiles de Lyon, de 1811 à 1812. Lyon, 111-8". 3° Compte-rendu , etc., de 1812 à 1813. 4" Compte-rendu , etc. 1817. 5" Compte-rendu, etc., 1822. 6“ Compte-rendu, etc., 1823. 7" Compte-rendu, etc., 1823.
8" Rapport sur un nouvel engrais végéto-minéral , dit gadoue artificielle. Lyon , 1820 , in-8", 2® édition.
9“ Eloge de M. Varennes de Fenille, couronné en 1813 par la Société d’émulation et d’agriculture de l’Ain. Paris, 1817, in-8°. 10" Rapport sur l’établissement pastoral de M. le baron de Staël , à Coppet, lu cà la Société royale d’agriculture de Lyon. 1827 , in-8". 1 1" Notice sur M. Rieussec. 1828, in-8".
12° Considérations sur l’usage alimentaire des végétaux cuits pour les herbivores domestiques , 1831, in-8°.
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13° Notice sur J. -B. Balbis. 1831 , in-8°.
14° Recherches sur le bétail de la Haute-Auvergne , et particulièrement sur la race bovine de Salers. Paris, 1831 , in-8°.
15° Notice sur les travaux de la Société royale d’agriculture de Lyon, etc., 1832, in-8°.
16” Précis d’un cours de zoologie vétérinaire. Lyon , 1833 , in-8“. 17” Mémoire de la Société royale d’agriculture, 1832-33, in-8”. 18” Notice sur F.- N. Cochard. 1836.
19” Notice sur C.-M. Jacquard. 1836.
20” Recherches historiques et statistiques sur le mûrier , les vers à soie et la fabrication de la soierie , particulièrement à Lyon et dans le Lyonnais. In-8°.
21° Notes sur les chèvres de Cachemire importées en France. In-8”.
Grognier a encore donné beaucoup de mémoires et d’articles dans les Recueils de la Société d’agriculture, dans les Archives du Rhône , dans la Gazette universelle et dans le Courrier de Lyon.
CARTIER (Louis-Vincent) naquit en 1768, d’un père chirurgien à St-Laurent-de-Mure , en Dauphiné, à quatre lieues de Lyon. Après avoir étudié, à Paris, sous le célèbre Desault , Cartier remplissait à l’ Hôtel-Dieu de Lyon les fonctions d’élève interne, lorsque le mémorable siège que notre ville eut à soutenir contre les armées de la Convention nationale, fit un appel au zèle patriotique des médecins et des chirurgiens. Le jeune Cartier se signala par son dévouement dans les soins qu’il prodiguait aux blessés lyonnais ; il ne parvint à se soustraire à la sentence fatale du tribunal de la terreur, qu’en se réfugiant dans les rangs de l’armée des Alpes , où il fut employé comme chirurgien d’une demi-brigade. Ses bonnes qualités et sa ponctualité le distinguèrent aux yeux du général Duhamel, qui lui accorda une protection et une confiance particulières. Cartier en profita pour assurer le salut de plusieurs de ses compatriotes proscrits, qu’il fit incorporer dans les bataillons de l’armée des Alpes. C’est en mémoire des services rendus à tant de Lyonnais par le jeune chirurgien, que feu M. Delandine dédia à Cartier son ouvrage sur les Prisons de Lyon.
De retour de l'armée, Cartier rentra à l’ Hôtel-Dieu ^ nomme aide- major, à l’installation de Marc-Antoine Petit, six ans-
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après il succéda à cet illustre praticien. On sait que Petit, ' doué d’un extérieur agréable , joignait à l’éclat d’un esprit brillant une élocution séduisante et d’élégantes manières. Remplacer un tel homme était une tâche difficile, surtout pour Cartier, que la nature n’avait pas favorisé sous le rapport de la forme matérielle , et qu’une extrême timidité rendait souvent gêné dans ses mouvements. Mais des qualités intellectuelles précieuses , une mémoire sûre , une grande facilité de langage , toujours pur et parfois éloquent, l’amour du devoir, le goût de l’étude, la ténacité au travail , le désir enfin d’acquérir de la célébrité, ne tardèrent pas à lui assigner une belle place dans l’opinion de ses confrères et du public.
Il avait débuté par des démonstrations anatomiques, qui réunissaient au mérite d’une méthode toute nouvelle celui d’une diction claire et attachante. Elles eurent un grand succès , et contrihuèrent peut-être à développer chez l’un de ses jeunes auditeurs une sorte de passion pour l’anatomie, dont un immortel ouvrage devait être le résultat : ce jeune auditeur était Xavier Bichat.
Comme professeur, Cartier fut jugé supérieur à Petit; comme chirurgien opérateur , il fonda sa réputation sur des succès brillants. Après avoir terminé son service de chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu , Cartier se livra spécialement à l’exercice de la médecine , et devint un des praticiens les jilus occupés de notre cité. D’un caractère sérieux, triste et même mélancolique, très distrait et concentré dans l’accomplissement de ses devoirs de médecin, Cartier passait sa vie à voir des malades, et avait obtenu , de la part d’un grand nombre de familles , une confiance bien propre à flatter son cœur. Sa parole facile et agréable, sa conversation nourrie d’anecdotes qu’il savait placer à propos , son air de douceur , de naïveté , de bonhomie, avec lequel contrastaient les saillies de son esprit fin et observateur, lui donnaient auprès de ses malades des moyens de consolation et d’encouragement qui étaient d’un puissant effet. Sa parole avait toujours quelque chose de spirituel et d’inattendu; elle se faisait surtout remarquer , dans les consultations , par des connaissances profondes , par un sentiment délicat des convenances , et par une méthode logique qu’emhellissait le
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charme de l’élocution. 11 savait alors éclairer les diflicultés, en y répandant les lumières de sa longue expérience et de sa méthode philosophique.
Membre de la Société de médecine, de l’Académie, du Conseil de salubrité et du Dispensaire , Cartier se montrait exact aux séances de ces diverses institutions. Ses opinions y étaient toujours écoutées avec intérêt et recueillies avec truit.
Cartier, dans sa longue carrière, avait su, plus que tout autre médecin peut-être , conserver l’attachement d’un grand nombre de familles , qui avaient foi en lui et sympathisaient d’ailleurs avec ses opinions politiques et religieuses. Mais ce sentiment pouvait-il être immuable ? tant de circonstances , parfois frivoles , contribuent à l’affaiblir, à le rendre capricieux , et viennent tout-à-coup , sans cause réelle , substituer l’ingratitude à la reconnaissance! N’est-ce pas là ce que l’on observe tous les jours dans le monde. Eh bien ! chaque fois que les témoignages de la confiance dont il était l’objet, éprouvaient des variations , Cartier en ressentait une atteinte douloureuse et toujours nouvelle. Le progrès de l’àge et l’expérience des choses de la vie n’avaient pu le corriger de cette susceptibilité malheureuse assez naturelle dans un jeune médecin , mais qui doit étonner chez un praticien mûr et accoutumé à la mobilité des sentiments humains. La l'aison philosophique du médecin n’estelle pas de nature à le placer bien au-dessus de toutes ces déceptions incessantes qui sont inévitablement attachées à l’exercice de sa noble profession , et qui doivent lui inspirer un sentiment d’indulgence bienveillante, plutôt que celui d’un mécontentement fâcheux , auquel la plus simple réflexion devrait le rendre inaccessible? Quoi qu’il en soit, le caractère de Cartier était ainsi fait , que les moindres délaissements de la part de ses clients le froissaient d’une manière profonde. Cette
a disposition morale avait contribué à jeter, sur les dernières années de son existence , une teinte sombre et uue apparence 4 de découragement pénible.
! Devenu plus silencieux encore que de coutume , sujet à des in distractions plus fréquentes, il paraissait livré à de tristes préoccupations , et pres.sentait sans doute sa fin prochaine , par l'I l’avertissement que lui donnait l’alfaiblissement graduel de scs û forces.
GAllTIKU .
Dans la séance publique de l'Académie, du 14 mars 1839, M. de Moutherot lut l’éloge historique de Cartier. Cet écrit intéressant , qui a été imprimé, renferme plusieurs particularités de la Yie de Cartier, que nous regrettons de ne pouvoir insérer dans cette courte notice.
Les ouvrages publiés ou manuscrits de Cartier sont les suivants ;
1° Eloge de M. A. Petit.
2“ Plusieurs discours de rentrée de cours d’anatomie.
3° Discours sur l’organisation pulmonaire.
4° Réflexions sur l’emploi de la saignée dans les maladies aiguës.
5° Discours sur les causes qui ont altéré la sensibilité.
6° De l’esprit qui doit diriger le manuel des opérations de chirurgie. 7“ Observations cliniques.
8“ Mémoire sur le traitement des fièvres muqueuses à caractère ataxique.
9° Compte-rendu des travaux de l’Académie comme président de cètte compagnie.
t0° Mémoires et rapports divers à l’Académie.
Pendant la visite qu’il fit au Dispensaire, huit jours avant sa mort, il entra dans beaucoup de détails relatifs à l’établissement, et donna quelques eonseils ; « Je voudrais , dit-il, ne rien oublier de ce que j’avais à vous dire 5 cette visite est, je crois, ma dernière. » La veille de sa mort, il montra une prévoyance encore plus positive.' Son curé , appelé auprès de son lit , pensait pouvoir renvoyer au lendemain l’administration des sacrements ; Non, non , dit vivement le pieux malade, je suis meilleur juge que vous de ma situation ; demain il serait trop tard; aujourd’hui, à l’instant même! En effet, le lendemain, son intelligence eut été sans action pour recevoir convenablement les secours de la religion. Tl expira le 13 janvier 18 >9. Son convoi fut accompagné d’un très nombreux cortège, composé de ses amis , de ses collègues et de pauvres que son inépuisable charité avait secourus.
M. Dupasquier, président de l’Académie; M. de Polinière, président de la Société de médecine, et M. Bonnet, chirurgien en chef de l’ Hôtel-Dieu , prononcèrent des discours sur la tombe du doyen d’àge de la médecine lyonnaise.
15AUMEUS.
S'il
BAUMERS (Marcellin) naquit à Lyon, en 1774. Placé, dans son enfance , chez un respectable ecclésiastique de sa famille, curé d’Ambronay, en Bugey, il y puisa sa première instruction, qu’il compléta au grand collège de Lyon. Le succès de ses études scolastiques était attesté par les prix qu’il remportait ebaque année.
En 1792 , Baumers, âgé de dix -huit ans, devait songer à embrasser une profession ; il se détermina pour la médecine , présumant avec raison que son ardeur pour le travail lui ferait acquérir bientôt les connaissances que le titre de médecin impose. Ses prévisions ne furent pas trompées. A peine élève de l’Hôtel- Dieu de Lyon, il se constitua professeur particulier d’anatomie, et parvint , au moyen des rétributions de ses jeunes condisciples, dont il dirigeait l’enseignement, non-seulement à soulager sa famille , peu aisée , du fardeau des dépenses que nécessitait son éducation médicale , mais encore à se ménager les moyens de continuer ses études à Paris.
Mais les grands et terribles évènements de la révolution française vinrent interrompre le cours méthodique et régulier de ses travaux. B.equis, en qualité de chirurgien sous-aide, pour les hôpitaux militaires, il trouva un refuge à l’armée des Alpes. Cependant il ne perdait pas de vue le plan de conduite qu’il devait suivre, et réussit, en 1796, malgré les refus des inspecteurs-généraux, à se rendre k Paris, pour s’y livrer tout entier à l’étude de sa profession.
De retour à Lyon, Marcellin Baumers profita des leçons de Marc-Antoine Petit, grandit sous un tel maître, et fut admis, en 1798, comme élève-interne à l’ Hôtel-Dieu. A cette époque, Xavier Bichat, Dubois, Boyer, Pinel, travaillaient à la restau-
ration de l’école médico-chirurgicale de Paris. La célébrité de I ces professeurs était devenue un aimant qui attirait de toutes 9 parts les jeunes gens désireux d’apprendre. A peine guéri d’une Ù maladie grave, Baumers retourna à Paris pour la troisième fois, alin de recueillir les parolessi fructueuses de ces illsutres savants. !| Il ne se délassait des travaux pénibles des amphithéâtres et des hôpitaux qu’en se livrant, soit à des études théoriques, médi-
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cales et littéraires, soit aux relations d’amitié qui s’étaient établies entre lui et trois liommes de mérite ; Esparron , Biloii et Ampère. Leur caractère facile et synnpathique les avait réunis dans une étroite et aimable union. C’est dans cette société choisie que Marcellin Baumers passa les plus beaux jours de sa vie.
En 1807 , il soutint sa thèse, qui traitait des maladies aiguës considérées chez les femmes en couches , et débuta , à Lyon , dans la carrière de la pratique. Ses premiers pas furent marqués par des succès qui devaient s’accroître. Un typhus intense et meurtrier exerçait ses ravages dans la prison de St-Josepb . c’était en 1808. Baumers, qui avait reçu, dès la seconde année de son exercice, les titres de médecin des prisons et de médecin des épidémies, justifia sa nomination en se signalant autant par son courageux dévouement, que par son talent comme médecin.
Choisi comme examinateur des jeunes conscrits appelés au service militaire pendant la durée de l’Empire, il remplit ces
fonctions diCQciles avec une droiture à toute épreuve.
Environné de l’estime publique et de cette douce affection qu’inspiraient ses heureuses qualités personnelles, Baumers avait épousé la sœur de son ami, le docteur Bouchet; mais une mort prématurée lui enleva bientôt la compagne qu’il avait associée à ses projets d’avenir. Profondément frappé d’un coup si imprévu et si cruel, Baumers fut longtemps sans pouvoir reprendre le cours de ses travaux; mais enfin, homme du devoir, il reparut à son poste de médecin laborieux, dévoué et toujours digne de la confiance de ses concitoyens. Après huit années de veuvage, une seconde union lui rendit ce bonheur domestique qu’il n’avait fait qu’entrevoir.
Elu deux fois président de la Société de médecine, membre du Conseil de salubrité du Rhône et de celui de la viUe, où sa place eu qualité de médecin des épidémies était marquée, Paumers remplissait ses fonctions avec un zèle et une exactitude aue les infirmités de ses dernières années n’avaient pu ralentir. Partout et toujours, il montrait dans les discussions un esprit d’équité qu’il poussait jusqu’au scrupule. Tout en soutenant avec chaleur la cause qu’il avait embrassée, il était plein d egard pour les opinions opposées à la sienne. Jamais une expressmn malveillante ne se trouvait sur ses lèvres. La rivalité , 1 envie ,
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toutes les passions basses, ne pouvaient avoir accès dans ce cœur généreux. Bon , affectueux , ignorant la haine , même envers ceux dont il aurait pu avoir à se plaindre dans le commerce de la vie, au milieu des déceptions qui lui avaient fait perdre une portion notable de ses économies, Baumers avait de nombreux amis - on ne lui connaissait point d’ennemis. Jugeant les hommes d’après la droiture qui lui était naturelle, il leur accordait une confiance facile : c’est à cette disposition de caractère que l’on doit rapporter quelques spéculations, dont les fâcheux résultats exercèrent une influence bien nuisible sur une santé déjà compromise par des affections morbides complexes , et des infirmités appartenant à une vieillesse prématurée. Baumers appréhendait pour la famille dont il était le chef un avenir embarrassé. On conçoit que chez un homme bon époux et bon père , de telles préoccupations devaient être une cause aggravante de la maladie. Vaincu par le mal , mais plein de résignation et ne faisant entendi-e que des paroles qui respiraient la sérénité de son àme, Baumers mourut le 2 septembre 1843, après avoir demandé et reçu , à son heure suprême , les consolations de la religion.
Ses funérailles appelèrent un concoursœonsidérable d’amis j de médecins, de notabilités de toutes les classes de la société et de ces pauvres qui sont pour le cercueil du médecin une si digne et si touchante escorte. M. Eougier, secrétaire-général de la Société de médecine, M. de Polinière, secrétaire du Conseil de salubrité du Rhône, M. Edouard Bouchet, furent sur la tombe de Baumers , les organes de la douleur publique. Tous les trois mêlèrent à l’expression des regrets, celle des espérances que donne le fils aîné de Baumers , élève distingué de l’école de médecine lyonnaise. M. le docteur Candy a lu à la Société de médecine, le 22 janvier 1844 , un éloge historique de Marcellin Baumers , qui produisit sur la compagnie une vive impression.
NOTE
Nous avons dit (page 466) qu’à l’Hôtel-Dieu de Paris, la mortalité était de 1 sur 4 3/4.
Avant la Révolution elle y était , suivant Tenon , de 1 sur 4 Vî- M. de Pastoret, dans son Rapport (1816), qui embrasse une période de dix années, du 1®' janvier 1804 au 1" janvier 1814, affirme que pendant cette période, la mortalité a été de sur 4^
Mais, depuis 1816, elle a diminué d’une manière extrêmement remarquable , par l’effet des grandes améliorations hygiéniques qui font aujourd’hui de l’Hôtel-Dieu l’hôpital le plus salubre de tout Paris. Au fur et à mesure que l’on a poursuivi le plan de réforme et que
l’on a multiplié les conditions de salubrité , on a vu la mort fuir , pour ainsi dire, devant les assainissements successifs.
Ainsi , en 1818 , la mortalité était de 1 sur 5,55
En 1824, elle n’est plus que de 1 sur 7,11
Et elle se maintient, depuis plusieurs années, dans la proportion , chiffre moyen , de 1 sur 9,13
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